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SUPPLEMENTAL    DATA 


ARKANSAS 
JAHDAHT  1960 


Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 

ph. 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

I 
4 

1 

3 

0 

^ 

H 

Station 

1 

2i| 

0 

1 

S    0 

a  ^ 
i2  a 

§       1 
|-3| 

.1 
1% 
31 

■0 

o 
o 

(0 

u 

a 

1 

(0 

s 

S 

9 
i 

^.1 

1 

Percent  of 

possible 

sunshine 

.  82 
18.1 

PORT  SMITH  WB  AIRPORT 

ENE 

17 

9.0 

41 

W      . 

14 

81 

85 

71 

69 

9 

2 

2 

2 

0 

0 

15 

1       *^ 

6.9 

LITTLE    ROCK    WB  AIRPORT 

SW 

9 

6.6 

21 

WSW 

14 

79 

63 

71 

71 

4 

6 

4 

2 

1 

0 

17 

34 

7.5 

TEXAHKANA  WB  AIRPORT 

WNW 

11 

7.1 

- 

- 

- 

- 

90 

- 

- 

3 

2 

S 

2 

1 

1 

14 

<       - 

- 

CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperslure 

Precip 

ilafion 

s  1 

§,  1 
11 

S 

1 

X 

I 

i 

1 

1 

No  of  Da/S 

J 

III 

1    E    i 

S 
1 
6 

2 

Snow,  SImi 

No.  ol  Dars 

Starion 

Ma«, 

.„. 

^ 

ll 

1  s 

• 

s 

S 

s 

S 
° 

3 

ll 

li 

8  J 

s  1 

NORTHWEST    DIVISION 

BENTONVILLE 

46.1 

27.0 

36.5 

72 

11 

9 

22 

874 

0 

4 

24 

0 

1.36 

.60 

13 

3.0 

3 

6 

1 

0 
0 

EUREKA    SPRINGS 

47.5 

28.1 

37.9 

- 1.1 

72 

11 

7 

22 

835 

0 

3 

22 

0 

1.15 

-    1.79 

.42 

13 

0 

FAYETTEVILLE 

46.5 

29.5 

38.0 

70 

11 

11 

22  + 

82  7 

0 

3 

21 

0 

1.73 

.78 

12 

3.8 

4 

5 

0 

FAYETTEVILLE    FAA    AP 

45.2 

28.0 

37.1 

70 

11 

10 

20 

857 

0 

4 

21 

0 

1.85 

1.04 

12 

3.0 

3 

6 

1 

0 
0 

FAYETTEVILLE    EXP    STA 

47.0 

26.9 

37.0 

-    1.5 

59 

11 

8 

22  + 

859 

0 

3 

24 

0 

1.23 

-    1.53 

.52 

12 

3 

5 

GRAVETTE 

45.3 

25.4 

35.4 

-    0.8 

71 

12 

5 

20 

883 

0 

4 

23 

0 

1.51 

-       .97 

.65 

12 

HARRISON 

49. OM 

28. IM 

38. 5M 

0.2 

75 

11 

10 

23  + 

812 

0 

2 

0 

1.80 

.52 

14 

4 

6 

0 

LEAD    HILL 

49.1 

25.9 

38.0 

0.5 

75 

12 

8 

23 

834 

0 

1 

24 

0 

1.93 

-       .98 

.65 

14 

0 

ROGERS 

47.9 

28.9 

38.4 

0.0 

70 

12+ 

8 

22 

816 

0 

3 

21 

0 

1.32 

-    1.37 

.62 

14 

2 

5 

0 

SILOAM    SPRINGS 

47.5 

29.8 

38.7 

72 

12+ 

11 

22  + 

808 

0 

3 

19 

0 

1.65 

.72 

13 

2.6 

0 

DIVISION 

37.7 

-    0.4 

1.55 

-    1.25 

3.1 

NORTH    CENTRAL    DIVISION 

FLIPPIN    FAA    AIRPORT 

48.0 

28.0 

38.0 

70 

14+ 

9 

23 

829 

0 

3 

21 

0 

1.87 

.72 

5 

7.0 

1 

6 

3 

0 
0 

GILBERT 

50. IM 

28.8 

39. 5M 

76 

13 

8 

21 

782 

0 

1 

18 

0 

2.11 

.65 

5 

6.0 

6 

6 

5 

MAMMOTH    SPRING 

48.3 

28.8 

38.5 

0.4 

71 

13 

8 

23 

809 

0 

1 

22 

0 

2.05 

.57 

15 

2.5 

7 

0 
0 

MARSHALL 

48.0M 

30. 7M 

39. 4M 

75 

13 

778 

0 

1 

21 

0 

1.64 

.82 

5 

8.0 

MOUNTAIN    HOME    1    NNW 

47.9 

29.4 

38.7 

0,0 

70 

13 

11 

23 

809 

0 

2 

22 

0 

1,39 

-    1.69 

.50 

17 

3.0 

4 

0 
0 

MOUNTAIN    HOME    C    OF    ENG         AM 

45.5 

26.3 

35.9 

58 

14+ 

9 

23 

894 

0 

4 

23 

0 

2.06 

.53 

14 

6 

DIVISION 

38.4 

-    0.3 

1,85 

-    1.51 

5.3 

NORTHEAST    DIVISION 

BALD    KNOB 

48.5 

33.5 

41.0 

75 

13 

17 

22  + 

737 

0 

0 

17 

0 

4,53 

1.90 

14 

7.5 

7 

5 

7 

* 

1 
1 

0 
0 

1 

BATESVILLE    LIVESTOCK              AM 

46.5 

25.5 

35.5 

72 

13 

8 

23 

878 

0 

2 

23 

0 

3,49 

1,30 

15 

8 

6 

8 
8 

2 

1 

BATESVILLE    L    AND    0    NO    1 

48.4 

32.0 

40.2 

74 

14 

10 

23 

764 

0 

1 

16 

0 

3.44 

-    1.09 

,71 

14 

8LYTHEVILLE 

46.3 

33.8 

40.1 

-    0.4 

71 

13 

15 

23+ 

755 

0 

5 

17 

0 

3.31 

-    2.16 

.78 

15 

4,5 

CORNING 

47.0 

32.7 

39.9 

0.7 

70 

14+ 

12 

23 

771 

0 

1 

15 

0 

3.25 

-    1.20 

1.46 

15 

2.0 

6 

2 

JONESBORO 

47.5 

33.9 

40.8 

0.0 

74 

13 

15 

23 

746 

0 

1 

15 

0 

3.65 

-    1.45 

,54 

14 

5 

6 

8 

3 

0 
0 

KEISER 

45.9 

32.8 

39.9 

75 

13 

14 

23 

774 

0 

2 

17 

0 

2.57 

.58 

29 

4 

3 

MARKED    TREE 

48. IM 

32.  5M 

40.  3M 

0.7 

75 

13 

14 

23 

757 

0 

2 

17 

0 

NEWPORT 

PARAGOULD    RADIO    KDRS 

47.3 

32.4 

39.9 

73 

13 

14 

23 

773 

0 

1 

17 

0 

3.23 

.79 

I* 

6 

3 

0 

2 

1 

0 

POCAHONTAS    1 

D    5.13 

,81 

1.95 

15 

3.5 

6 

7 

2 
5 

SEARCY 

49.2 

33.5 

41.4 

-    0.6 

75 

13 

15 

21 

725 

0 

1 

17 

0 

5.15 

-      ,06 

1.54 

5 

WALNUT    RIDGE    FAA    AP 

46.3 

33.0 

39.7 

70 

14+ 

15 

23 

778 

0 

2 

15 

0 

2.89 

.87 

14 

8.0 

4 

6 

7 

1 

DIVISION 

40.0 

-    0.5 

3.70 

-    1,27 

5.1 

WEST    CENTRAL    DIVISION 

BOONEVILLE 

50. OM 

29. 3M 

39. 7M 

-    2.5 

75 

11 

13 

21 

780 

0 

0 

0 

2.87 

-      ,78 

.78 

18 

7.0 

5 

6 

7 

3 
3 
2 
2 

0 

1 

0 
0 
0 
0 

1 

CLARKSVILLE 

50.0 

31.3 

40.7 

72 

11  + 

14 

21  + 

747 

0 

1 

17 

0 

3.37 

1.10 

14 

4.0 

4 

5 

6 

7 
7 

DAROANELLE 

49,7 

32.1 

40.9 

-    1.7 

72 

13 

15 

21 

738 

0 

1 

18 

0 

2.90 

-    1,45 

.71 

17 

6.2 

6 

6 

0      DEVILS    KNOB 

42.  7M 

28. 8M 

35. 8M 

68 

13 

8 

19 

949 

0 

5 

0 

2.85 

.95 

13 

FORT    SMITH    WB    AIRPORT                 R// 

48.6 

30.3 

39.5 

-    0.5 

74 

11 

17 

21  + 

785 

0 

3 

22 

0 

2.42 

-       .47 

.77 

12 

5.5 

5 

6+ 
5 

4 
6 

2 
1 
3 

FORT    SMITH    WATER    PLANT 

49.4 

28. 7M 

39. IM 

71 

11 

12 

20 

808 

0 

2 

0 

2.39 

.73 

13 

5,6 

4 

MENA 

49.9 

31.5 

40.7 

-    1.9 

58 

13  + 

17 

21  + 

746 

0 

0 

19 

0 

3.99 

-       .81 

1.03 

17 

11 

6 

5 

MOUNT    MAGAZINE 

41.6 

27.3 

34.5 

54 

11 

8 

22  + 

940 

0 

9 

24 

0 

2.29 

1.01 

5 

10,0 

10 

7+ 

4 

2 
2 

1 
0 

OZARK 

50.2 

32.3 

41.3 

0.6 

74 

11  + 

16 

21  + 

729 

0 

0 

17 

0 

2.21 

-    1.51 

.75 

13 

6.0 

4 

6 

4 

PARIS 

50.9 

30.9 

40.9 

74 

11 

15 

20 

740 

0 

1 

18 

0 

2.81 

1.15 

14 

7.0 

4 

5 

5 
7 
6 

3 

1 
0 
0 

RUSSELLVILLE 

50.7 

32.2 

41.5 

74 

13 

15 

21 

719 

0 

1 

18 

0 

2.68 

.71 

17 

5 

6 

1 
1 

SUBIACO 

50.3 

29.9 

40.1 

-    1.8 

74 

11 

15 

20 

765 

0 

1 

20 

0 

2.67 

-    1.21 

.99 

5 

4.0 

TURNPIKE 
WALDRON 

51.6 

30.0 

40.8 

73 

13+ 

13 

21 

743 

0 

1 

20 

0 

2.97 

.91 

5 

11.0 

7 

5 

5 
7 

3 

0 
0 

WHITE    ROCK 

42.5 

27.6 

35.1 

65 

11 

5 

19 

920 

0 

8 

23 

0 

3.07 

.82 

13 

11.0 

7 

6 

2 

DIVISION 

39.5 

-    1.4 

2.82 

-    1.23 

7.0 

■CENTRAL    DIVISION 

ALUM    FORK 

49.0 

33.0 

41.0 

72 

13 

18 

21 

737 

0 

1 

15 

0 

5.02 

1.70 

14 

8 

1 

0 

1 
1 

2 

1 

2 
0 
0 

BENTON 

50.5 

32.7 

41.5 

75 

14 

15 

21 

720 

0 

0 

18 

0 

4.68 

.95 

17+ 

13.6 

5 

10 
9 

BLAKELY    MOUNTAIN    DAM              AM 

49.0 

30.9 

40.0 

72 

14 

15 

22 

771 

0 

1 

20 

0 

5.12 

1.47 

14 

6+ 

CONWAY 

49.3 

32.9 

41.1 

-    2.0 

72 

13 

16 

21 

732 

0 

1 

18 

0 

4.39 

-       .48 

1.36 

14 

6.0 

5 

6 

HOT    SPRINGS    1    NNE 

49.6 

34.2 

42.0 

-    2.7 

71 

13 

19 

20 

704 

0 

0 

18 

0 

5.17 

-       .29 

1.75 

14 

11.0 

11 

5 

5 

7 

7 

LITTLE    ROCK    WB    AIRPORT               R// 

47.8 

34.4 

41.1 

-    0.7 

75 

13 

21 

23+ 

733 

0 

1 

15 

0 

4.21 

-       .91 

1.26 

5 

11.6 

MALVERN 

51.2 

33.2 

42.2 

75 

13 

14 

21 

703 

0 

0 

19 

0 

4.85 

1.40 

14 

9.5 

5 

10 
8 
9 

MORRILTON 

49.0 

32.7 

40.9 

-    0.7 

72 

14 

17 

21 

742 

0 

1 

18 

0 

3.12 

-    1.24 

.79 

16 

6.8 

NIMROD    DAM                                         AM 

48.5 

28.2 

38.4 

70 

14 

9 

21 

819 

0 

2 

21 

0 

3.42 

.95 

17 

7.5 

PERRYVILLE 

8.0 

SHERIDAN    TOWER 

49. 4M 

34. OM 

41.7M 

73 

14 

20 

22  + 

0 

1 

16 

0 

D    3.05 

DIVISION 

41.0 

-    1.9 

4.31 

-       .72 

9.3 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 


ARKANSAS 
JANUARY  1960 


Tern 

perature 

P.ecip 

ilahon 

%   1 

III 

a 

No  of  Days 

|ll 

S 

Snow,  Sleoi 

No  oi  Days 

Sttlion 

Max. 

Mm, 

11 

1 

1 

5 
S 

<  1 

<  S 

< 

m 

1 

1 

1 

1 

s 

ll 

si 

5  J 

hi 

^1 

1 

S 
6 

1 

S 

1  S 

5 

s 

o 

5 
o 

s 

EAST  CENTRAL  DIVISION 

BRINKLEY 

48.8 

34.3 

41.6 

-    1.6 

74 

13 

15 

23 

720 

0 

15 

0 

4.83 

-   .82 

1.69 

14 

8.9 

8 

5 

5 

4 

2 

DES  ARC                    AM 

*7.6 

33.4 

40.5 

74 

14 

19 

24+ 

753 

0 

15 

0 

4.62 

.88 

17 

8.0 

11 

4 

0 

HELENA 

*9.4 

36.0 

42.7 

-  1.3 

75 

13 

18 

23 

589 

0 

13 

0 

3.63 

-  2.77 

.80 

27 

5.0 

5 

6 

8 

4 

0 

KEO 

46.9 

33.9 

41.4 

74 

13 

20 

22  + 

725 

0 

16 

0 

4.79 

1.25 

5 

8 

5 

5 

5 

3 

MAR  I ANNA  2  S 

48. 9M 

31.4M 

40.  OM 

-  3.0 

74 

13 

15 

23 

781 

0 

19 

0 

4.28 

-  1.43 

1.21 

5 

10 

5 

7 

4 

1 

SAINT  CHARLES              AM 

48.8 

33.2 

41.0 

78 

15+ 

19 

21 

741 

0 

18 

0 

3.81 

.98 

6 

4 

5 

9 

3 

0 

STUTTGART 

49.8 

35.2 

42.5 

-  1.7 

74 

13 

21 

23+ 

696 

0 

12 

0 

4.78 

-  1.32 

1.02 

17 

8 

4 

2 

STUTTGART  9  ESE           AM 

48.0 

33.4 

40.7 

74 

14 

19 

23 

747 

0 

17 

0 

4.54 

.88 

6 

7.0 

7 

6 

8 

4 

0 

WYNNE 

48. 7M 

34. CM 

41. 4M 

75 

13 

15 

23 

730 

0 

0 

4.25 

1.05 

11 

5.8 

7 

5 

6 

4 

1 

DIVISION 

41.3 

-  1.9 

4.39 

-  1.43 

7.1 

SOUTHWEST  DIVISION 

ASHDOWN 

52.8 

34.9 

43.9 

73 

11 

16 

24 

650 

0 

0 

15 

0 

5.60 

1.67 

14 

.0 

0 

10 

3 

2 

DE  QUEEN 

52.4 

33.6 

43.0 

71 

13 

15 

24 

674 

0 

0 

15 

0 

3.67 

1.05 

5 

9 

2 

1 

DIERKS 

52.5 

32.0 

42.3 

73 

13 

13 

21 

595 

0 

0 

18 

0 

3.94 

.98 

5 

9 

3 

0 

HOPE  3  NE                AM 

50.7 

32.4 

41.6 

-  2.7 

74 

12 

17 

24 

72  2 

0 

1 

21 

0 

5.06 

.62 

2.44 

14 

2.7 

2 

6 

9 

4 

1 

MOUNT  IDA 

51.0 

31.1 

41.1 

-  0.6 

73 

13 

12 

24 

735 

0 

0 

17 

0 

3.75 

-   .96 

.80 

17+ 

8.0 

7 

5 

9 

3 

0 

NARROWS  DAM                AM 

50.3 

29.5 

39.9 

69 

13 

14 

22+ 

759 

0 

2 

22 

0 

5.01 

1.30 

14 

3 

6 

10 

3 

1 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA    AM 

49.8 

31.4 

40.6 

72 

12 

15 

24 

74  9 

0 

2 

19 

0 

5.29 

1.57 

14 

3.0 

3 

6 

9 

3 

1 

OKAY 

54.1 

34.9 

44.5 

-  1.9 

75 

13 

17 

24 

535 

0 

0 

17 

0 

6.24 

1.52 

2.37 

14 

2 

5 

10 

3 

2 

TEXARKANA  WB  AIRPORT        R// 

51.7 

36.2 

44.0 

-  1.9 

73 

11 

19 

24 

648 

0 

1 

14 

0 

5.54 

.52 

2.34 

13 

.2 

T 

4 

9 

4 

2 

DIVISION 

42.3 

-  1.7 

5.02 

.33 

2.8 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

ARKAOELPHIA 

51.1 

35.0 

43.1 

73 

13 

18 

21 

573 

0 

1 

18 

0 

4.27 

-  1.25 

1.50 

13 

5.5 

10 

2 

1 

CAMDEN  1 

54.0 

34.9 

44.5 

-  0.7 

76 

12  + 

18 

24 

533 

0 

0 

15 

0 

4.96 

-   .23 

1.42 

14 

9 

4 

1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

51.7 

34.7 

43.2 

-  3.9 

75 

11 

16 

21 

674 

0 

1 

14 

0 

2.85 

-  2.83 

.82 

5 

T 

0 

9 

2 

0 

FORDYCE  6  W 

51.8 

35.7 

43.8 

74 

13 

18 

24+ 

556 

0 

0 

15 

0 

5.51 

1.50 

14 

7 

5 

2 

MAGNOLIA  3  N 

53.8 

34.6 

44.2 

-  3.8 

78 

11 

15 

24 

639 

0 

0 

15 

0 

5.27 

.39 

1.60 

14 

10 

5 

1 

PRESCOTT 

53.7 

34.7 

44.2 

-  1.2 

76 

12 

18 

24+ 

542 

0 

0 

17 

0 

3.89 

-  1.78 

1.00 

14 

7 

5 

9 

3 

1 

WARREN 

52.6 

35.2 

43.9 

-  2.6 

73 

13+ 

17 

21 

651 

0 

1 

15 

0 

4.47 

1.02 

5 

T 

T 

5+ 

10 

4 

1 

DIVISION 

43.8 

-  1.7 

4.45 

-   .87 

2.2 

SOUTHEAST  DIVISION 

CROSSETT  7  S 

54. 6 

35.5 

45.1 

-  1.6 

75 

11 

17 

21 

617 

0 

0 

12 

0 

5.51 

-   .98 

1.55 

5 

.0 

0 

10 

4 

2 

CUMMINS  FARM 

49. 4M 

34. 6M 

42.  OM 

76 

13 

20 

24 

727 

0 

1 

13 

0 

3.83 

.80 

17+ 

T 

0 

9 

2 

0 

DUMAS  1  ESE 

51.8 

34.2 

43.0 

-  2.8 

76 

13+ 

18 

23 

579 

0 

1 

17 

0 

3.53 

-  2.15 

.87 

5 

T 

0 

7 

4 

0 

MONTICELLO  3  S 

53.0 

33. 7M 

43. 4M 

75 

13 

12 

24 

672 

0 

1 

15 

0 

3.92 

.96 

17 

T 

0 

8 

4 

0 

PINE  BLUFF 

51.5 

36.5 

44.0 

-  1.5 

76 

13 

21 

21 

652 

0 

0 

14 

0 

D  4.16 

-  1.54 

1.44 

14 

5.1 

6 

2 

1 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

49.5 

33.6 

41.6 

75 

13 

20 

24 

722 

0 

1 

17 

0 

4.59 

1.00 

5 

5.0 

1 

6 

11 

3 

1 

PORTLAND                   AM 

52.2 

34.9 

43.6 

-  3.2 

74 

12 

21 

22 

550 

0 

0 

16 

0 

5.87 

-   .10 

1.72 

6 

T 

0 

8 

4 

2 

DIVISION 

43.2 

-  2.8 

4.49 

-  1.40 

1.4 

0  DATA  RECEITED  TOO  LATE  TO  BE  INCLUDED  IN  DIVISION  HEANS . 


MONTHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature:   78°  on  the  15+  at  Two  stations 
Lowest  Temperature:   6°  on  the  20+  at  Two  stations 
Greatest  Total  Precipitation:   6.32  Inches  at  Huttig  Dam 
Least  Total  Precipitation:   1.01  inches  at  Berryville  4  NW 
Greatest  one-day  Precipitation:   2.50  inches  on  the  14th  at  Index 
Greatest  Total  Snowfall:   14.0  inches  at  Owensville 
Deepest  Snow  on  Ground:   14  inches  on  the  5th  at  Beaty  Lake 


tea  tollowlDg  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


ABeOTT 
ALICIA 
ALUM  FORK 
ALY 

AMITY  3  NE 

ANTOINE 

APLIN  1  W  03.66 

ARKAOELPHIA  '*»27 

ARKANSAS  CITY  5.29 

ASHDOWN  5.60 

ATHENS 

AUGUSTA 

BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 


8EATY  LAKE 
BEECH  GROVE 
8EEDEVILLE 
BENTON 
BENTONVILLE 

8ERRYVILLE  *  NW 

BIG  FORK 

BIG  LAKE  OUTLET 

BLACK  ROCK 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

BLUFF  CITY  3  SV 
BLYTHEVILLE 
BOONEVILLE 
BOUGH TON 
BRADFORD 

BRINKLEY 
BUFFALO  TOWER 
BURDETTE 
CABOT  4  SW 
CALICO  ROCK 

CAMDEN  1 
CARLISLE  1  SW 
CLARENDON 
CLARKSVILLE 
CLINTON 

CONHAY 

CORNING 

COVE 

CROSSETT  7  S 

CRYSTAL  VALLEY  2    NE 

CUMMINS  FARM 

DAISY 

DAMASCUS 

DANVILLE 

DARDANELLE 

DE  QUEEN 
OERMOTT 
DES  ARC 
DEVILS  KNOB 
DIERKS 

DUMAS  1  ESE 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

EUREKA  SPRINGS 

EVENING  SHADE  1  NE 

FAYETTEVILLE 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  ExP  STA 
FLIPPIN  FAA  AIRPORT 
FORDYCE  6  W 
FORT  SMITH  WB  AIRPORT   R// 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

FULTON 

GEORGETOWN 

GILBERT 

GLENWOOD 

GRAVELLY 

GRAVETTE 

GREEN  FOREST  *  ESE 

GREENBRIER 

GREENWOOD 

GURDON  3  E 

HAMBURG 

HARRISON 

HEBER  SPRINGS  3  NE 

HECTOR 

HELENA 

HENDERSON  2  W 
HOPE  3  NE 
HOPPER 
HORATIO 

HOT  SPRINGS  1  NNE 
HUTTIG  DAM 

INDEX 

JASPER 

JESSIEVILLE 

JONESBORO 

KEISER 

KEO 

LAKE  CITY 

tAKE  MAUHELLE 

LANGLEY 

CEAO  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STA  2  E 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  W8  AIRPORT  R// 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

LURTON 

MAO ISDN 

MAGNOLIA  3  N 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MAR I ANNA  2  S 
MARKED  TREE 
MARSHALL 
MARVELL 

MELBOURNE 

MENA 

MOHTICELLO  3  S 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  B 

MOtRlLTON 


4.60 
3.49 
4.01 


Day  oi  month 


0.30  D.60 


8   9 


4.32 

T 

1.65 

4.96 

.56 

)3.95 

.73 

«.57 

.07 

3.37 

.04 

2.72 

4.39 

.05 

3.26 

3.98 

.15 

i.il 

.46 

03.40 

.48 

2.86 
1.15 
2.04 
1.73 

1.85 
1.23 
1.87 
5.51 
2.42 

2.39 


1.81 
3.99 
3.92 


1.10 

T 

T 

)2.30 

.10 

2.17 

5.45 

.54 

.17 

4.30 

I. 80 

3.96 

.02 

3.63 

.24 

2.03 

T 

6.06 

.33 

.07 

03.63 

T 

T 

3.68 

.36 

.03 

5.17 

.07 

.39 

6.32 

.54 

T 

5.02 

.45 

.05 

2.57 

.02 

4.81 

.11 

.10 

3.66 

.02 

2,57 

.44 

4.79 

.08 

.55 

2.15 

.20 

4.83 

.07 

.30 

4.06 

.19 

.21 

1.93 

.16 
.54 
.70 


.34 

.84 

0.30  0 

.71 

.35  1 

.01 

.81 

.2C 

.15 

.93 

.79 

.06 

.2' 

.28 

•  8' 

1.55 

.20 

.42   .97 

T 

.27 


.64 

.75 

.02 

0.12  0 

.52 

.32  1 

.18 

03  1.16 

.08 

.03 

.04  1 

.55 

.04 

.30 

.40 

.05 

.26 

.89 

.32  1 

.00 

,02 

.14 

.37 

.05 

,60 

.0! 

01  1.25 

.19 
.33 

,02  1.26 

,03  1,59 
.07 
.24 


10    11    12 


13    14    15 


I. 10  .26 

7  .56 

.07  1.70 

.51  .59 

.23  2.07 

.14  2.00 
.93 
1.50  ,05 
,06  ,54 
,23  1,67 

,56 
.59 
1.90 


16   17    18 


60 

.01 

.07 

01 

.72 

.41 

.43 

.45 

28 

.47 

.26 

16 

.80 

01 

.40 

.76 

1.69 

.60   .63 

,55 

1.34 


1.42 
,66 

,40 
1.10 
.64 

1.35 

.54 


.58 

.05 

.63 

.15 

.25 

.44 

.08 

.78 

.90 

.62 

.79 

T 

.39 

.02 

.72 

.86 

T 

.97 
.33 

1.19 


.37  1.02 

.07   .60  1.12 

.13   .54   .82 


.42 

•  U 

.19 

T 

.15 

.19 

.26 

.04 

.35 

.35 

T 

T 

,■^2 

T 

.34 

T 

.02 

,21 

.16 

T 

T 

.20 

T 

.70 

T 

T 

.34 

T 

.50 

T 

.94 

.05 

.45 

.07 

.38 

.73 

.16 

.37 

.40 

.10 

Z.33 

1,03 

22  23  24 


25  26  27  28  29  30 


.05 

.67 

,13 

.75 

.50 

,51 

.61 

,20  2 

.44 

,17  1 

.50 

.31 

.29 

,15  1 

.75 

,02 

.20 

.15  2 

.50 

.41 

,47 

,15  1 

.00 

,02 

.64 

.03 

.02  ] 

.04 

.31 

.41  1 

.12 

.13 

.28 

13 

.27 

.60 

.49 

.11 

.60 

.14 

20 

,40 

.33 

.05 

T 

.96 
1.39 

.41 


.60 

.03  1.00 

.50 


.79 
,57 
.75 


.03 
.15 


1.04 
,21 
,11 


■jagi/iiisaasei^- 


DAILY  PRECIPITATION 


3 
i2 

Day  of  month 

station 

1 

2    1 

3 

4    1 

5    1    6 

7        8        9 

10      11   1   12 

13  1    14  1    15 

16 

17  1 

18 

19      20      21 

22      23      24 

25      26 

27 

28  1 

29 

30 

31 

MOUNT     IDA 

3.75 

.07 

.33 

.37      .80 

.02      .01 

.16      .61      .20 

.80 

.03 

.32 

T 

.10 

.25 

MOUNT    MAGAZINE 

2.29 

1.01 

.45 

.51 

.05 
.06 

.07 

MOUNTAIN    HOME    1    NNW 

1.39 

.23      .09 

.40 

.50 

.12 

MOUNTAIN   HOME    C   OF    ENG 
MOUNTAIN    VIEW    1    E 

2.06 
3.39 

T 
.59 

.30 
.21       .63 

.40      .53      .21 
.21       .31       .75 

.37 
.20 

.19 

.08 

.52 

.02 

MULBERRY    6    NNE 

3.oe 

T 

T 

.25      .50 

.95      .53      .36 

.45 

T 

.22 

.20 
.16 
.33 

.27 
.20 
.20 

NARROWS    DAM 

NASHVILLE    PEACH   SUBSTA 

NATHAN    4    WNW 

5.01 
5.29 
5.28 

.17 
.25 

.05 
.05 

.42 
.45 

T 
1.35 

.48      .35 
.44      .86 
.32       .71 

.04 

.02      T           T 

.24    1.30      .15 

.27    1.57      .09 

T         1.50 

.32 

.84 

.87 

T 
.73 

T 

NEWHOPE    3    E 

4.22 

.10 

.20 

.25 

.28      .30 

,30 

1.00      .66 

.40 

.40 

NEWPORT 
NIMROO  DAM 

3.42 

.02 

T 

.10 

- 

.30       .80 

- 

.n 

.50      .15 

* 

.95 

.03 

T 

.        . 

" 

.10 

,30 

OOELL    3   N 
ODEN    2    H 

1.73 
4.30 

.02 
.10 

T 

.14 

.15       .30 
.31       .91 

.01 

.55      .25 

.55      .78      .12 

.43 

1.07 

T 

.02 

T 

.15 

.17 

OKAY 

6.24 

.35 

.27 

.05 

1.26      .10 

.02       .10 

.28    2.37 

.05 

.95 

.13 

.31 

OSCEOLA 
OWENSVILLE 

3.05 
4.85 

.04 

.16 

.45 

T 

.66 

.10    1.34 

.03 

.10 
T 

.04      .37      .05 
.60      .76      .10 

.63 
1.04 

.11 
.04 

T 

,25 

.19 

.45 
.39 

T 

OZARK 
OZONE 

2.21 

.01 

T 

.03      .55 

T 

.75      .20      .08 

.49 

.03 

T 

T 

.03 

.04 

4.87 

I 

•           .60 

.20      .77      .49 

.69 

1.29 

T 

.35 

.06 

.20 

PARAGOJLD    RADIO  KDRS 

3.23 

.48 

.49 

T 

.79 

.53 

.32 

.62 

PAR  IS 

2.81 

.02 

.02 

T 

.68      .07 

.16 

1.15 

.56 

T 

T 

.15 

PARKIN    2    W 

3.26 

.02 

.03 

.33 

.03      .22 

T 

.04      ,59      .22 

.87 

.06 

.29 

.50 

.06 

PARKS 

- 

.45 

.48      .65 

- 

PERSrVILLE 
PINE    BLUFF 

04.16 

.29 

T 

.44 

T 

0.42    0.09 

1.44      .03 

.97 

.40 

,04 

.04 

PINE    BLUFF   FAA   AIRPORT 

4.59 

.13 

.45 

.05 

1.00      T 

T           T           .10 

.63      .48 

.16 

.65 

T 

.30 

.02 

.36 

.26 

PINE    RIDGE 

4.31 

.13 

.08 

.60      .73 

T 

.56      .62      .12 

1.21 

.03 

,08 

■  15 

POCAHONTAS    1 

05.13 

.30 

0.35 

T 

T                     1.95 

.33 

•  30 

1-90 

PORTLAND 

5.87 

.45 

.10 

T         1.72 

.05 

T            T 

T            .35      .10 

.75 

1.63 

•  65 

,05 

PRESCOTT 

3.89 

.17 

.07 

.13 

.37      .68 

.03 

.22    1.00      .02 

.75 

,12 

.33 

RATCLIFF 

2.17 

•           .63 

.17      •           .78 

♦ 

.42 

T 

T 

.17 
T 

.32 
.58 

ROGERS 

1.32 

T 

.20 

T            .33 

.62      T 

T 

.15 

.02 

T 

RUSSELLVILLE 

2.68 

.11 

.45      .36 

.21 

.46 

.71 

.06 

.49 

SAINT    CHARLES 

3.81 

.26 

T 

.22 

.35       .98 

T 

T           T 

.18      .11 

.64 

SAINT    FRANCIS 

2.27 

.30 

.13 

.36      .36 

.21 

.07 

.30 

.52 

SALEM 

02.19 

.14 

D.20 

.42       .42      .33 

,35 

.18 

.15 

SEARCY 

5.15 

.05 

T 

.18    1.54 

.04 

.03      .84      .94 

.67 

.03 

.22 

.57 

.04 

SHERIDAN  TOWER 

D3.06 

.54 

« 

D.80 

.15 

* 

1.09 

T             ,10 

T 

.36 

SHIRLEY 

3.33 

.03 

.06 

.22       .60 

T 

.20      .53      .61 

.29 

.07 

,3X 

.41 

SILOAM   SPRINGS 

1.65 

.04 

.26 

.03 

.72      .04      .24 

.26 

.05 

.01 

T 

^ 

SPARKMAN   A    E 

03.53 

.15 

.10    3.30 

1.90 

.80 

.26 

STAMPS 

5.24 

.42 

T 

.67 

T 

.59      .69 

.05 

.03    1.06      .06 

.95 

.06 

.64 

STAR    CITY   2    S 

4.44 

.45 

.27 

1.20 

.50      .12 

.90 

,47 

.53 

"'' 

STEVE 

STORY 

2.85 

.92 

.88 

.80 

.25 

STUTTGART 

4.78 

.11 

.02 

.40 

.36    1.00 

.02 

.06      .76      .03 

1.02 

.39 

-56 

-05 

STUTTGART    9    ESE 

4.54 

.17 

T 

.36 

.44      .88 

.03 

T 

.03      .65      .02 

.87 

.44 
.02 

T 

.60 
.09 

.05 

SU6IAC0 

2.67 

.24 

.02 

T           .99 

.02 

.34      .48 

.47 

TAYLOR 

4.59 

.83 

.07 

.45      .77 

.04 

T         1.07      .20 

.83 

.01 

.1* 

.18 

TEXARKANA   WB    AIRPORT         R// 

5.64 

T 

.15 

.18 

1.04      .04 

T           T           .14 

2.34      .20 

.50 

.56 

.09 

■  40 

TURNPIKE 
WALDRON 

2.97 

.07 

T 

- 

T 

.91       .19 

T 

.28 

.60 

T 

.90 

.02 

T 

_        _        _ 

T 

" 

T 

" 

: 

WALNUT    GROVE    2    NNE 

3.67 

.32 

.70      .10 

T 

1.25 

.50 

T 

■  20 

.60 

WALNUT    RIDGE    FAA    AP 

2.89 

T 

.37 

.44      T 

T 

T           T 

T            .87 

.03 

.33 

.21 

.02 

.40 

.22 

,01 

WARREN 

4.47 

.63 

.16 

.01 

.12 

1.02      .13 

T 

T 

.05      .62 

.01 

.89 

,Zl 

.21 

T 

.40 

WHITE    ROCK 

3.07 

.05 

.05 

T 

.23      .63 

.05 

.82      .26      .40 

.25 

.20 

.05 

.08 
.20 
,08 

.30 

WHITECLIFFS 

6.18 

.35 

.10 

.45 

.10 

.63      .70 

T 

.85    1.50      .10 

.90 

WYNNE 

4.26 

.02 

.45 

.82      .05 

T 

1.05       .07 

T            .89 

.62 

.02 

.19 

YELLVILLE 

~ 

~ 

" 

" 

" 

~ 

-           .           - 

■ 

I    tollOVlDt    StJitK 


DAILY  TEMPERATURES 


ASEANSAS 
JAKUAHY  1960 


Station 


ALUM  FORK 

ARKADELPHIA 

A5H00WN 

BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  0  NO  1 

BENTON 

BENTONVILLE 

BLAKELY  MOUNTAIN  OAH 

BLYTHEVILLE 

BOONEVILLE 

BRINKLEY 

CAMDEN  1 

CLARKSVILLE 

CONWAY 

CORNING 

CROSSETT  7  S 

CUMMINS  FARM 

DAROANELLE 

DE  QUEEN 

DES  ARC 

DEVILS  KNOB 

OIERKS 

DUMAS  1  ESE 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

FORDYCE  6  W 

FORT  SMITH  KB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

GILBERT 

GRAVETTE 

HARRISON 

HELENA 

HOPE  3  NE 

HOT  SPRINGS  1  NNE 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


Day  01  Month 


46   4S 
3  7   44 


47   51 
37   43 


50   47 
19   30 


45   48 
37   43 


43   43 
32   30 


46   46 
36   37 


52   50 
33   43 


43   52 
35   39 


49   50 
3  7   44 


44   52 
3  6   40 


45   49 
36   43 


47   47 
34   42 


50   51 
36   45 


45   49 
37   39 


45   51 
36   42 


43   54 

36   40 


48   48 
32   38 


38   42 
?B   33 


43   51 

37   37 


52   49 
36   43 


48   50 
39   37 


42   45 
31   33 


44   43 
34   30 


43   45 
34   26 


44   43 
31   32 


46   49 
33   29 


35   35 
32   28 


37   32 
32   32 


36   36 
32   33 


39   36   35 

31   31   28 


38   33 
25   24 


38   39 
30   28 


36   34 
32   30 


35   32 
30   27 


36   39 
31   29 


36   35 
31   30 


39   36 
31   32 


39   39 
32   28 


36   52   54 

30   27   33 


56   56 
25   32 


60   59 
27   43 


48   38 
27   30 


36   35 

27   27 


42   39 
36   34 


37   35 

33   30 


38   41 
32   29 


MAX 
MIN 

47 
37 

49 

44 

MAX 
MIN 

43 
37 

50 
31 

MAX 
MIN 

44 
35 

48 
34 

MAX 
MIN 

49 
35 

50 
42 

MAX 
MIN 

43 

31 

42 

30 

MAX 
MIN 

42 
32 

48 

40 

MAX 
MIN 

48 
35 

48 
43 

MAX 
MIN 

49 
31 

46 

38 

MAX 
MIN 

43 
36 

48 
38 

33   32   33 


42  38  34 

29  33  29 

33  34 

27  26  23 


37   35 
34   33 


35   47   55 
31   26   29 


39  39  57 

28  23  29 

36  51  57 

31  22  28 

38  58  57 

27  24  32 


36  40  54 

30  26  30 

35  36  58 
30  32  30 

48  56  62 

20  20  35 

36  46  58 

29  23  32 

48  59  62 

32  25  33 

43  55  60 

30  23  34 

38  48  57 

32  22  30 

38  50  58 

32  30  33 

45 
34 

36 

30 

42 


65   67 
55   59 


71   70 
50   58 


53  50  62 

59  66  68 

49  44  59 

57  61  63 

29  35  40 

56  62  65 

46  41  57 


70   69 
48   59 


62   62 
28   33 


49   57 
23   29 


60   59 
28   37 


35   35   46 


37 
22 

31 

61 
47 

46 

61 

46 
29 

59 
24 

59 
32 

66 

50 

71 
49 

42 

60 

65 

67 

73 

67  72  69 

49  41  54 

57  61  68 
31  48  53 

58  64  69 
48  53  55 

72  75  71 

48  42  62 

61  66  70 

49  50  59 


76   76 
52   51 


68   65 
56   34 


69   62 
60   36 


70   62 
56   34 


72   71 
51   53 


17 


44   43 
37   31 


38   34   31 


43   42   41 
33   31   28 


46   43   42 
38   34   34 


44   43 
36   30 


39   35 

30   20 


46   43 
35   35 


42   46 

34   36   32 


42   42 
36   25 


72   64   43   46 
60   39:  37   35 


74   70 
56   38 


75   76   67 
56   57   35 


67   62   44 


68   72   71 
48   49   35 


71   70   59 
56   57   40 


39   45 
24   23 


37   42   50 
22   20   19 


22  17  17 

36  35  38 

14  11  12 

42  35  38 

20  17  12 

40  42  50 

21  17  15 


36 
25 

36 
24 

33 
27 

35 
26 

33 
27 

36 
26 

35 
20 

34 
23 

34 
28 

47 
26 

37 
32 

35 
31 

36 
32 

37 
30 

36 

31 

40 
28 

38 
22 

44 
27 

35 
20 

34 
20 

35 
29 

44 
26 

37 
30 

33 
31 

36 
32 

33 

31 

35 
32 

34 
29 

31   27   35 


49   63   61 
30   27   35 


40   56   56 


62  67  68 

47  43  59 

59  60  67 

48  48  57 

69  75  73 

48  52  56 

72  73 

47  50  51 

67  69  67 

49  42  60 

68  70  69 

50  52  60 

58  61  67 

38  48  55 

55 


68   75   74 
52   61   59 


69   72   68 


26   42 
55 


27   24   44 


39  67  56 
24  22  40 

50  59  61 

24  23  30 

40  59  60 
31  29  41 

44  54  63 

24  25  35 

42  56  59 


44  57  60 

23  19  25 

40  58  59 

25  24  38 

44  56  58 

23  25  36 

36  49  58 

30  28  32 

36  46  63 

31  26  27 

35  53  55 

29  28  30 


47   57 
68 


59   58   37 


69   67   60 
41   54   34 


72   70   66 
47   57   35 


48   45 
38   30 


42   41 
35   35 


41   44   43 
37   35   29 


70   70   63]  43   42   42 


72   72   62;  52   49   49 


69   63 
56   35 


68   69 
65   33 


74   72 
59   38 


66   60 
50   5* 


68   59 
59   33 


51  52  57 

67  70  58 

42  42  57 

67  59  58 
49  47  55 

70  70  68 
35  42  60 

65  72  73 

60  58  58 

71  74  71 
45  47  51 

69  71  69 

48  38  58 

68  73  58 

48  37  53 

69  70  71 

52  42  57 

69  75  70 

47  35  60 

61  67  70 
50  51  65 

50  64  74 

45  55  59 

50  70  58 

49  55  59 


60 

75 
61 

70  72   52 

63  50   35 

59  53 

50  51   25 

65  62   52 

49  51   27 

67  53   36 

45  36   29 


69   70 
43   46 


28   40   32 


45   46   39 
32   36   33 


43   43 
34   28 


26  30   37 

10  11 

34  40 

22  20   16 


32  32  38 

23  19 

34  39  47 

16  14  13 

36  37  44 

24  20  23 


44   32   44 
19   20   19 


48   37 
27   24 


37   44 
25   15 


18   25 
29   30 


34   44 
23   15 


39   29 
24   16 


28   37 
15   22 


39   43 
23   21 


38   39   45 
17   14   14 


35   39 
22   18 


35   41 
17   18 


36   46 
22   21 


39   47 
19 


70 
68 


45   45 
26   39 


49   40   44 
38   37   34 


35   33 
29 


45   44 
25   37 


49   49   47 
32   38   31 


48   46   41 
29   40   25 


38   38 
29   20 


37   39   35 
29   32   20 


37   40   28 
30   28   19 


37   39 
27   30 


39   39   38 
34   32   26 


45   45 
37 


40   42   62 


36   39 
21 


45   53 

14   13 


38   33   49 


49   38   45 
25   23 


43   32   41 


55   56   63 
22   40   43 


59   62 
45   47 


51   54   58 


56  55  59 

18  37  48 

62  56  52 

20  31 

45  67  53 

19  19  44 

48  56  54 

25  32  44 

60  59  53 

19  46  38 

53  59  58 
23  33  47 

69  59  64 

21  41  53 

54  63  53 

20  44  39 

56  56  55 

23  40  43 


30   39 
12   21 


48   36   46 
24   20   19 


37   29   47 
22   22   20 


44   37 
26   24 


57   64   41!  42   42 
44   41   29;  28   32 


52   60   39   40   40 
32-  33   35   23 


35   35   33 


51   35   38   36 
2  6   2  8   30 


69   62   65 

44   50   30 


75   73   56   46   48 
56   63   41 ;  40   38 


71   71   70   46 
59   59   35'  29 


71   68   61   *2   *3   *2 
69   59   34l  33   34   25 


36   40   48 
25   22   20 


38   41 
24   21 


33   40 
9   15 


26   33   40 
11   12   14 


26   34   42 
12   10   11 


25   32   39 


31   35   41 
15   12   13 


3  7   40   48 
21   18   19 


39   45 
17   17 


31   37 
15   12 


35   39   45 


27   31   37 


30  35  42 

15  12  10 

39  35  40 

28  22  20 

34  38  42 

23  18  19 

41  42  49 

21  19  23 


33   29 
19   19 


44   40   48 
21   21   15 


22  18   20 

39   31 

23  22   18 


62   55 

28   44 


56   62 

25   40   51 


55   65 

20   35 


64   49   65 
36   37   30 


50   45   49 
33   35   34 


47   53   50 
37   33 


61   40   54   53 
33   28   21 


56   52   45   56 
31   35   28   25 


50   46   36   40 


48   58   63 
35   21   24 


57   49 
40   33 


52.8 
34.9 


62   62 

34   41 


45.3 
33.8 


64   64 
45   42 


46   49 
38   37 


53   67 
34   47 


13   17 
35   27 


46  35  43 

23  21  18 

32  32  48 

19  24  28 


43  31  43 

15  18  27 

40  28  42 

12  10  24 

28  27  44 

7  11  21 

35  27  41 

11  10  24 

38  32  37 


60   40 
24   22 


36   46 
22 


68   52 
21   42 


28   37   33 


55   53 
43   34 


50   52   63 
27   37   31 


60   55   49 
19   30 


58   57   50 
22   46   32 


54   53 
18   43 


46   44   65   61 
30   37   20 


52   46   52   50 
30   37   32   26 


58   50   48   48 
35   38   35   28 


59   48   45   47 
35   36   35   39 


45   46   55 
30   38   26 


56   55   68   59 
34   40   25   26 


47   40 
31   27 


61   48   52   40 
37   37   31   28 


45   54   65 
27   22   28 


65   36   65   55 
33   27   23   21 


51   55 
28   21 


49.7 
32.1 


42.7 
28.8 


51.8 
34.2 


47.5 
28.1 


45.2 
28.0 


♦  7.0 
26.9 


49   47   52 
33   28   23 


53 
35 

51 

31 

65 
28 

52 
36 

61 

34 

52 

49 

68 
22 

57 
45 

51 

46 

60 
43 

50   37   57   52 
33   26   21   25 


60   46   54   62 
35   30   27   20 


55   61   40   41 
40   39   35   35 


54   67   61 

37   38   25   22 


51   47   68   57 
31   39   28   30 


46.3 
26.4 


60.7 
32.4 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JANUARY   1960 


StaUon 

Day  Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IS 

13 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 



31 

1 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

50 
3* 

48 

43 

45 
27 

36 
30 

37 

31 

34 
27 

36 

31 

38 
30 

58 

30 

59 

47 

69 
45 

68 

56 

74 
59 

71 
56 

61 
39 

43 
36 

44 
36 

43 
31 

35 
22 

35 
18 

42 
20 

37 
16 

30 
15 

40 
25 

51 
26 

54 
33 

54 
46 

48 
39 

45 
33 

42 
34 

44 
33 

47.6 
33.9 

KEISER 

MAX 
HIN 

52 
34 

48 
42 

46 
28 

36 
29 

36 

30 

33 

26 

36 
28 

36 
26 

56 
29 

56 
45 

67 
49 

67 
55 

75 
56 

73 
53 

65 

38 

43 
35 

45 
35 

44 
32 

34 
22 

34 
19 

37 
19 

32 

15 

26 
14 

38 
23 

49 
21 

53 
29 

54 
44 

51 
39 

47 
32 

38 
34 

40 
33 

46.9 
32.6 

KEO 

MAX 
MIN 

47 
36 

48 

44 

45 
27 

38 
31 

36 
32 

34 
29 

36 
26 

43 
23 

52 

30 

63 
45 

69 
51 

71 
56 

74 
57 

73 
59 

61 
36 

44 
33 

45 
36 

45 
31 

35 
24 

40 
20 

46 
21 

45 
20 

31 
21 

41 
21 

52 
23 

58 
37 

58 
47 

55 
34 

47 
37 

42 
34 

42 
29 

48.9 
33.9 

LEAD  HILL 

MAX 
MIN 

46 
29 

48 
28 

46 
22 

38 
19 

38 
28 

42 
27 

42 
23 

53 
21 

58 
34 

72 
43 

70 
32 

75 
61 

70 
42 

67 
49 

61 
32 

40 
34 

40 
26 

36 

16 

34 
14 

34 

10 

40 
9 

37 
14 

27 
8 

40 
21 

58 

16 

58 
29 

51 
38 

45 
31 

44 
30 

52 
29 

57 
19 

49.1 
26.9 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

45 
37 

47 
36 

42 
29 

37 
33 

35 

31 

34 
29 

36 
31 

43 
26 

57 

30 

63 
46 

67 
49 

70 
58 

75 
59 

72 
54 

54 
37 

42 
37 

45 
36 

40 
28 

35 
24 

41 
22 

46 
21 

34 
21 

29 
21 

40 
23 

55 
24 

58 
45 

57 
40 

47 
38 

45 
36 

51 
34 

39 

31 

47.8 
34.4 

MAGNOLIA  3  N 

MAX 
MIN 

47 
37 

50 
43 

49 
26 

43 
33 

37 
32 

36 
31 

50 
31 

63 
28 

61 

36 

67 
50 

76 
55 

74 
58 

71 
60 

70 
54 

68 
35 

46 
27 

47 
38 

47 
28 

38 
22 

41 
17 

51 
15 

40 
24 

38 
22 

45 
15 

59 
22 

58 
44 

65 

53 

52 
38 

57 
40 

55 
29 

53 
25 

53.8 
34.5 

MALVERN 

MAX 
MIN 

45 
36 

4« 
43 

48 
24 

39 

32 

35 
32 

35 
31 

36 
32 

53 

25 

57 
26 

62 

47 

71 
47 

70 
59 

75 
59 

73 
56 

65 
35 

47 
27 

43 
37 

42 
31 

40 
22 

44 
16 

51 
14 

47 
22 

37 
23 

44 
16 

54 
17 

54 
38 

51 

50 

53 
30 

47 
41 

56 
32 

55 
24 

51.2 
33.2 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 
MIN 

48 

31 

48 
42 

42 
23 

35 
24 

33 
28 

43 
26 

46 
28 

59 

20 

64 

30 

67 
44 

62 

40 

65 
59 

71 
42 

69 

50 

62 

34 

40 
31 

39 
32 

38 
29 

39 
15 

31 

10 

42 
9 

34 

U 

33 
8 

40 
19 

55 
17 

51 
26 

48 
40 

44 
37 

43 
32 

60 
31 

54 

24 

48.3 
26.6 

MAR  1  ANNA  2  S 

MAX 
MIN 

46 
31 

48 
40 

47 
24 

39 

30 

37 
29 

33 
26 

36 
26 

51 
19 

57 
33 

60 
45 

67 

50 

69 

54 

74 
54 

72 

35 

48 
35 

48 
34 

47 
30 

35 
24 

36 
19 

41 
18 

40 
16 

31 
15 

38 
24 

50 
23 

50 
31 

59 
46 

55 
37 

60 
31 

40 
32 

40 
32 

46.6 
31.4 

MARKED  TREE 

MAX 
MIN 

58 

46 
39 

46 
24 

39 
31 

41 
31 

35 
26 

41 
30 

44 
26 

56 

30 

60 
49 

66 
46 

67 
57 

75 
57 

71 
58 

67 
39 

44 
36 

44 
34 

46 
32 

33 
24 

34 
20 

40 
19 

30 
15 

31 
14 

38 
25 

51 
26 

56 
24 

46 
26 

40 
36 

48.1 
32.5 

MARSHALL 

MAX 
MIN 

44 
33 

41 

36 
21 

36 
23 

35 
30 

40 
26 

44 
23 

53 
22 

60 

65 
46 

68 
40 

66 

61 

75 
53 

69 
55 

63 
32 

40 
33 

37 
32 

35 
28 

32 

15 

37 
13 

44 

12 

38 

11 

42 

28 

52 

52 
39 

45 
36 

44 
31 

29 

23 

48.0 
30.7 

MENA 

MAX 
MIN 

42 
35 

49 
39 

39 
23 

34 
29 

34 
31 

37 
29 

39 
26 

58 
25 

55 
35 

64 
50 

66 
37 

67 
56 

68 
43 

65 
54 

56 
31 

44 
26 

41 
34 

40 
22 

36 
18 

40 
17 

51 
17 

45 
21 

38 
22 

47 
23 

56 
28 

52 

44 

56 
37 

51 
32 

50 
36 

61 
24 

55 
26 

49.9 
31.5 

MONTKELLO  3  S 

MAX 
MIN 

46 
30 

46 
35 

50 
27 

41 
30 

35 
32 

35 
30 

44 
30 

62 
26 

63 
36 

68 

49 

74 
55 

71 
54 

75 
59 

74 
57 

65 

50 
27 

45 
39 

47 
33 

37 
22 

42 
15 

50 
15 

45 
28 

31 

19 

46 
12 

58 
26 

53 
35 

58 
52 

63 
37 

52 

36 

50 
35 

43 
26 

53.0 
33.7 

MORRILTON 

MAX 
MIN 

44 
36 

49 
41 

47 
29 

39 

31 

36 
32 

35 
29 

39 
32 

47 
23 

57 
26 

69 

44 

68 
42 

69 
59 

69 
49 

72 
56 

66 
37 

42 
37 

42 
34 

41 
28 

35 
23 

39 
20 

45 
17 

43 
16 

32 

20 

42 
26 

55 
12 

55 
36 

53 
42 

48 
31 

44 
38 

51 
29 

46 
24 

49.0 
32.7 

MOUNT  IDA 

MAX 
MIN 

45 
36 

49 
37 

45 
25 

39 
29 

36 

32 

38 

30 

42 
28 

55 

21 

58 
35 

64 
46 

71 
51 

68 
53 

73 
53 

70 
55 

56 
33 

43 
34 

43 
35 

36 
27 

37 
20 

43 
14 

51 
13 

45 
21 

35 
22 

49 

12 

58 
17 

56 
36 

54 

40 

53 
27 

48 
33 

57 
23 

63 
21 

51.0 
31.1 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 
MIN 

38 
32 

36 
24 

34 

13 

28 

20 

27 
21 

30 
23 

37 
22 

50 
32 

53 
40 

61 
50 

64 
57 

60 
54 

61 
56 

63 

40 

40 
22 

31 
24 

34 
20 

30 
14 

20 
8 

28 

10 

34 
18 

30 
8 

19 
13 

37 
19 

47 
25 

45 
37 

64 
31 

48 
29 

37 
24 

54 
30 

58 
30 

41.6 
27.3 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MAX 
MIN 

44 
32 

48 
42 

46 
23 

35 

'21 

34 
21 

41 
25 

48 
25 

56 

28 

59 

30 

69 
38 

67 
43 

65 
60 

70 
48 

67 
52 

61 
31 

36 
32 

37 
32 

37 
26 

31 
13 

36 
15 

41 
15 

35 
12 

26 

11 

39 
21 

57 
21 

54 
35 

60 
38 

43 
35 

43 
31 

54 
29 

56 
26 

47.9 
29.4 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MAX 
MIN 

45 
22 

45 
34 

49 
24 

36 
21 

35 
26 

34 
26 

42 
26 

48 
23 

54 
24 

59 

30 

68 

38 

66 

41 

66 
42 

68 
42 

67 
32 

36 
32 

38 
32 

38 
29 

30 
14 

31 
13 

35 
12 

40 
12 

28 
9 

26 
12 

39 
18 

57 
19 

54 
40 

45 
37 

44 
34 

36 

30 

52 
22 

45.5 
26.3 

NARROWS  DAM 

MAX 
MIN 

49 
31 

45 
38 

50 
21 

45 
22 

37 
32 

35 
32 

40 
30 

52 

24 

54 
24 

54 
39 

59 
48 

67 
53 

69 
54 

68 
54 

66 
33 

45 
26 

40 
26 

45 
29 

29 
20 

42 
15 

45 
14 

53 
14 

42 
23 

30 
16 

51 
19 

58 
20 

68 
42 

63 
32 

55 
37 

52 
24 

52 
24 

60.3 
29.5 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

MAX 
MIN 

47 
35 

44 
37 

50 
21 

41 
23 

35 
31 

34 
31 

37 
29 

43 
26 

59 
35 

57 
47 

66 

50 

72 
58 

68 
54 

71 
58 

66 
31 

48 
26 

42 
35 

44 
26 

32 
20 

39 
17 

43 
20 

50 
21 

42 
22 

29 
15 

45 
20 

56 
23 

55 
44 

52 
34 

53 
36 

52 
23 

50 
23 

49.8 
31.4 

NEWPORT 

MAX 

MIN 

NIMROD  DAM 

MAX 
MIN 

48 
23 

45 
34 

50 
25 

41 
25 

40 
30 

33 
29 

36 
26 

43 
24 

53 
25 

60 
30 

66 

41 

68 

44 

69 

49 

70 
48 

69 
34 

44 
34 

42 
33 

42 
28 

32 

19 

37 
12 

42 
9 

48 
17 

35 
19 

32 

20 

46 
21 

56 
23 

57 
40 

55 

40 

45 
23 

43 
25 

63 
22 

46.6 
28.2 

OKAY 

MAX 
MIN 

47 
37 

52 

43 

46 
27 

39 
32 

37 
32 

36 
32 

50 
32 

62 
28 

61 
43 

66 
52 

74 
52 

73 
61 

75 
57 

70 
57 

62 
36 

47 
29 

46 

36 

46 
29 

39 

23 

43 
19 

52 
22 

51 
23 

42 
23 

47 
17 

57 
20 

55 
47 

55 

47 

52 
36 

55 
33 

59 
27 

58 
26 

54.1 
34.9 

OZARK 

MAX 
MIN 

44 
36 

52 

40 

42 
25 

40 
27 

37 
32 

41 
31 

44 

31 

55 

25 

62 

35 

74 
46 

74 
41 

68 
59 

67 
43 

66 
55 

56 
34 

42 
35 

40 
35 

41 
26 

37 
16 

41 
16 

45 
16 

36 
18 

36 
22 

45 
29 

52 
22 

55 
45 

52 

40 

48 
31 

47 
39 

52 
22 

61 
22 

50.2 
32.3 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

MAX 
MIN 

50 
33 

46 
43 

45 
27 

41 
27 

36 
29 

35 
27 

35 

30 

39 

31 

57 
30 

59 

44 

65 
41 

67 
55 

73 
54 

70 
54 

64 
38 

44 
34 

44 
36 

44 
32 

34 
20 

34 
18 

40 
18 

38 

15 

30 
14 

38 
21 

49 
23 

54 
29 

55 
44 

49 
39 

45 
32 

41 
34 

42 
33 

47.3 
32.4 

PARIS 

MAX 
MIN 

44 
36 

52 

40 

44 
22 

41 
28 

38 
32 

40 
25 

42 
23 

53 
22 

63 
28 

72 
46 

74 
41 

70 
60 

70 
42 

67 
54 

60 
33 

42 
35 

42 

34 

40 
25 

35 
18 

39 
16 

45 
17 

41 
18 

31 
22 

46 
28 

56 
20 

66 
41 

56 
39 

52 
26 

48 
38 

69 
23 

60 
24 

50.9 
30.9 

PERRYVILLE 

MAX 

MIN 

PINE  BLUFF 

MAX 
MIN 

48 
36 

50 
45 

50 
28 

40 
35 

36 
32 

34 
30 

37 
29 

51 
26 

63 
35 

66 
51 

73 
53 

74 
60 

76 
59 

74 
60 

63 
38 

45 
33 

46 
38 

46 
31 

37 
25 

43 
24 

44 
21 

42 
24 

38 
25 

40 
22 

56 
27 

61 
42 

52 
52 

57 
42 

49 
39 

49 
35 

46 
31 

51.6 
36.6 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

48 
36 

49 
37 

44 
28 

39 
32 

36 
31 

33 
26 

36 
26 

50 
24 

63 
33 

66 

48 

72 
50 

73 
58 

76 
55 

71 
54 

54 
37 

45 
32 

46 
36 

41 
27 

36 
24 

42 
22 

48 
21 

33 
22 

29 
22 

45 

20 

55 
25 

58 
41 

63 

40 

50 
36 

45 
35 

47 
31 

39 
31 

49.5 
33.6 

POCAHONTAS  1 

MAX 
MIN 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

53 
39 

49 
32 

52 

32 

47 
30 

42 
32 

36 
34 

36 
33 

40 
30 

60 
32 

62 

47 

70 
52 

74 
56 

72 
60 

69 
64 

72 
42 

55 
32 

53 
34 

50 
34 

38 
25 

40 
25 

41 
22 

50 
21 

35 
22 

35 
22 

45 
24 

55 
26 

65 

37 

70 
38 

60 
40 

45 
35 

45 
32 

52.2 
34.9 

PRESCOTT 

MAX 
HIN 

48 
36 

49 
43 

46 
26 

42 

32 

38 
30 

35 
31 

43 
31 

63 

27 

60 
35 

63 
48 

75 
50 

76 
60 

73 
55 

71 
58 

65 
35 

49 
29 

46 
37 

45 
28 

44 
23 

42 

20 

51 
18 

49 
27 

40 
24 

45 
16 

58 
24 

55 
43 

57 
55 

63 
35 

52 

41 

54 
28 

56 
29 

53.7 
34.7 

ROGERS 

MAX 
MIN 

45 
32 

43 
35 

42 
17 

38 
22 

36 
26 

35 

25 

42 

27 

61 
25 

56 

37 

69 

51 

70 
47 

70 
58 

69 
45 

65 
52 

56 
27 

35 
30 

38 
31 

36 
20 

25 

10 

31 
12 

40 
15 

35 
6 

26 
12 

43 
22 

53 
26 

54 
38 

50 
33 

53 
33 

45 
28 

56 
22 

65 
28 

47.9 
28.9 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

44 
36 

50 
42 

49 
24 

40 
30 

39 

32 

41 
30 

43 
31 

54 
23 

60 
29 

70 
47 

69 

44 

68 
59 

74 
43 

70 
55 

65 
34 

42 
37 

42 
36 

41 
26 

36 

20 

40 
17 

46 
15 

41 
20 

32 
21 

44 
27 

57 
20 

55 
37 

53 
42 

49 
31 

45 
37 

57 
25 

55 
25 

50.7 
32.2 

SAINT  CHARLES 

MAX 
MIN 

52 

30 

50 
32 

50 
28 

42 
34 

39 

31 

33 
30 

34 
29 

35 
26 

55 
27 

62 
40 

64 
51 

70 
56 

73 
58 

78 
59 

78 
38 

48 
35 

44 
32 

48 
35 

38 
25 

35 
22 

36 
19 

43 
20 

31 
20 

33 
21 

39 
25 

50 
25 

53 
41 

61 

38 

52 
36 

39 
34 

39 

31 

46.8 
33.2 

SEARCY 

MAX 
MIN 

48 
36 

46 

44 

46 
30 

40 
26 

37 
32 

37 
28 

38 
32 

46 
25 

54 
29 

59 
46 

68 

45 

68 
56 

75 
56 

72 
58 

65 

37 

42 
39 

44 
35 

44 

31 

36 
22 

38 
19 

41 
16 

40 
18 

31 
18 

43 
28 

53 
21 

56 
31 

58 
41 

51 
36 

47 
37 

50 
34 

49 
31 

49.2 
33.6 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 
MIN 

45 

43 

44 
30 

28 

36 

34 
27 

35 
28 

27 

28 

63 

41 

71 
56 

72 
54 

73 
55 

68 
39 

44 
40 

47 
41 

46 

37 
27 

43 
24 

44 
20 

38 

20 

30 
22 

42 
24 

56 
25 

60 

57 
43 

50 
40 

50 
40 

52 

35 

54 

49.4 
34.0 

SI LOAM  SPRINGS 

MAX 
MIN 

43 
34 

42 
34 

35 
18 

36 
23 

36 
29 

36 
26 

38 
28 

58 
25 

57 
39 

69 
53 

72 
47 

72 
59 

70 
45 

64 
54 

55 
29 

37 
30 

39 
33 

36 
21 

26 
11 

32 

11 

39 
12 

33 
11 

28 
15 

46 
23 

53 
26 

52 
38 

62 
34 

56 
36 

40 
30 

55 
23 

55 
26 

47.5 
29.6 

STUTTGART 

MAX 

MIN 

48 
36 

48 
44 

45 
28 

40 
34 

37 
32 

34 
30 

35 

30 

47 
27 

59 
35 

61 
47 

69 

51 

72 
51 

74 
57 

73 
62 

65 

37 

46 
35 

45 
37 

45 
33 

36 
25 

38 
22 

45 

21 

43 
21 

31 
21 

41 
22 

53 
25 

61 
37 

56 

50 

66 
38 

50 
36 

44 
35 

44 
33 

49.8 
35.2 

I   r«f«r«i>C«   notes  (ollowtag  Stai 
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JANUARY  1960 

Day  Of  Month 

1 

> 
< 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 
MIN 

51 
32 

45 
36 

48 
29 

45 
30 

36 
32 

33 
30 

34 
28 

35 
25 

49 
27 

59 
39 

61 
49 

70 
55 

72 
56 

74 
58 

72 
37 

47 
35 

42 
37 

46 
35 

37 
25 

35 
22 

43 
22 

43 
21 

33 
19 

30 
22 

39 
25 

52 

27 

61 
41 

56 
37 

50 
37 

42 

34 

44 
32 

48.0 
33.4 

SUB  I  ACQ 

MAX 
MIN 

33 

50 
38 

46 
22 

40 
27 

38 
30 

36 
25 

42 
24 

51 
20 

62 

31 

71 
47 

74 
42 

70 
58 

66 
45 

68 
50 

63 
26 

42 
33 

41 
31 

39 
20 

33 
16 

37 
15 

45 
20 

42 
16 

32 

20 

45 
26 

54 
20 

59 
41 

54 
36 

51 
31 

45 
35 

55 
23 

60 
25 

50.3 
29.9 

TEXARKANA  W8  AIRPORT 

MAX 
MIN 

46 
39 

51 
36 

41 
28 

38 
33 

36 
32 

37 
33 

50 
33 

60 
31 

59 

44 

66 
53 

73 
60 

70 
63 

72 
62 

70 
51 

51 
36 

46 
31 

46 
38 

38 
26 

35 
24 

41 
21 

50 
23 

40 
27 

31 
25 

47 
19 

56 
26 

56 
49 

62 

43 

60 
40 

54 
37 

56 
29 

56 
29 

51.7 
36.2 

TURNPIKE 

MAX 
MIN 

WALORON 

MAX 
MIN 

45 
35 

52 
41 

45 
23 

39 
28 

36 
31 

40 
26 

47 
27 

57 
19 

59 
30 

69 
53 

73 
40 

70 
62 

73 
40 

69 
52 

63 
32 

43 
25 

42 
35 

42 
24 

34 
16 

39 

15 

48 
13 

40 
18 

32 
21 

49 
25 

59 
17 

57 
41 

56 
36 

55 

26 

50 
36 

55 
18 

64 
22 

51.6 
30.0 

WALNUT  RIDSE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

49 
35 

46 
34 

41 
27 

36 
29 

35 
26 

35 
28 

37 
32 

49 
32 

56 
34 

58 
46 

64 
48 

67 
58 

70 
56 

70 
54 

56 
39 

40 
35 

42 
36 

41 
26 

35 
19 

37 
18 

42 
19 

28 
16 

29 

15 

38 
24 

53 
25 

52 
29 

53 
42 

45 

40 

42 
33 

47 
33 

41 
32 

46.3 
33.0 

WARREN 

MAX 
MIN 

47 
37 

49 
42 

46 
29 

40 
32 

36 
32 

35 

31 

45 
32 

62 
26 

62 
33 

67 
51 

73 
56 

73 
56 

73 
63 

72 
59 

64 
36 

50 

30 

46 
39 

41 
33 

40 
21 

43 
20 

50 
17 

47 
25 

31 
21 

47 
16 

57 
22 

61 
35 

69 
63 

56 
36 

52 
39 

49 
31 

46 
34 

52.6 
36.2 

WHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

34 
28 

41 
26 

34 
15 

30 
22 

27 
25 

36 
23 

36 

23 

52 

31 

46 
32 

62 
45 

65 
51 

60 
55 

63 
49 

58 
49 

51 
23 

32 
25 

34 
29 

32 

17 

22 
6 

32 
12 

40 
17 

31 
8 

25 

13 

36 

20 

47 
26 

46 
39 

46 
33 

46 
32 

40 
25 

55 
21 

56 
36 

42.5 
27.6 

WYNNE 

MAX 

MIN 

49 
33 

46 
43 

47 
26 

42 
34 

37 
32 

33 
28 

35 
30 

44 
19 

56 
31 

42 

66 

47 

69 
57 

75 
58 

71 
60 

66 

40 

37 

46 
35 

45 
32 

35 
26 

35 
20 

41 
18 

39 
18 

30 

15 

46 
26 

52 

26 

60 
31 

52 

45 

48.7 
34.0 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  o(  month 

station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

in 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 
HOPE  3  NE 
NASROWS  DAM 
RUSSELLVILLE 
STUTTGART  9  ESE 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

45 

27 

.05 
72 

58 

.01 
27 

.01 
3 

.00 

16 

.00 
18 

.06 
73 

* 
53 

* 
26 

♦ 
29 

.05 
42 

94 

.10 
37 

.02 
17 

.10 
4 

.03 
12 

40 

14 

5 

37 

10 

♦ 
14 

28 

57 

* 
31 

5 

* 
57 

IS 
24 
16 

12 

* 
49 

23 

10 

* 
25 

.07 
23 

* 
58 

13 

10 

.14 
26 

.02 
9 

* 
19 

IS 

.03 
58 

.05 
31 

.03 
15 

.07 
99 

.08 
3 

.00 
27 

.10 
19 

.01 
10 

.00 
47 

.01 
15 

.05 
37 

.00 
43 

.02 
29 

.01 
61 

.00 
32 

56 

.03 
64 

.04 
7 

.02 
147 

22 
23 

32 

.07 
25 

.12 
58 

61 

.14 
91 

.20 
98 

.08 
94 

.03 
195 

.04 
57 

>^ 
41 

* 
26 

.00 
71 

.01 
42 

.08 
33 

.06 
35 

83 

.00 
73 

* 
27 

47 

.03 
47 

94 

.02 
144 

♦ 
85 

* 
73 

* 
94 

68 

* 
234 

64 

25 

* 
32 

27 

* 
48 

• 
41 

20 

* 
28 

28 

* 
43 

44 

» 
26 

* 
32 

21 

* 
43 

* 
47 

* 
18 

• 
27 

25 

* 
31 

18 

* 
1 

17 

10 

* 
13 

* 
16 

* 
7 

* 
17 

10 

* 
41 

.38 
20 

.34 

13 

.21 
20 

21 

* 
57 

.00 
20 

* 
34 

.05 
31 

43 

.29 
64 

.07 
40 

.06 
21 

.10 
34 

20 

.07 
50 

.02 
56 

.04 
74 

.04 
S3 

32 

44 

91 
92 
68 
29 
80 

25 
12 
23 

45 

1099 

B  1014 

B  1.27 
1082 

B  944 

B  0.86 
2150 

I  follovlns  Station   Indvx. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ARKANSAS 
JANUARY   1960 


Station 


BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

BLTTHEVIUil 

BRINELET 

CAMDEN  1 

CONVAT 

CORNING 

DE  QDEEK 

DOHAS  1  ESE 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

EUREKA  SPRINGS 

FATETTETILLE  FAA  AP 

FLIPPIN  PAA  AIRPORT 

rORT  SMITH  «B  AIRPORT 

GILBERT 

GSAVETTE 

HOT  SPRINGS  1  NDE 

JONESBORO 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAGNOLIA  3  N 

MAMMOTH  SPBIMG 

MARIANNA  2  S 

Maarro  TREE 

MEMA 

HONTICELLO  3  S 

MOUNT  IDA 

OZAU 

PIMB  BLDFP  FAA  AIRPORT 

PRESCOTT 


BOBBELLTILIX 

SEABCT 

STVTTGABT  9  ESE 

TKXARKAKA  WB  AIRPORT 

WALORON 

WAUnn   BIOGE  FAA  AP 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQDIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  BQOIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


Day  of  mooth 


ll.O 
II 


f\ 
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TOTAL  PRECIPITATION 


JANUARY   1960 


gr 


AVERAGE  TEMPERATURE 


JANUARY  1960 
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STATION  INDEX 


JAmUKI  IMO 


STATION 


ABBOTT 
lA 

I  FORK 


APPLETON 
ARKADELPHIA 
ARKANSAS  CI 


ATHENS 
AUGUSTA 
BALD  KNOB 
BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  0    HO 
BEAR  CREEK  LAKE 
6EATV  LAKE 
BEEBE 
BEECH  GRO«E 

SEEDEVILLE 
BENTOS 
9ENT0NVILLE 
BERRVVILLE  ^  NW 


LAKE  OUTLET 
BLACK  ROCK 

AKELV  MOUNTAIN 
UE  MOUNTAIN  DA* 
UFF  CITY  3  SW 

YTHEV1LLE 
BOONEVILLE 
eOTKlNBURG  2  S 
BOUGHT ON 
BRADFORD 


CABOT  *.  5W 

LICO  ROCK 
CAMOEN  1 
CAMDEN  2 
CARLISLE  1  SW 
CARPENTER  0AM 

CLARENDON 

KSVILLE 
CLINTON 
COMBS    3    SE 
COMPTON    2    NE 

CONWAY 
CORNING 
COVE 

CROSSETT    7    S 
CRYSTAL    VALLEY 

CUMMINS    FARM 
DAISY 
DAMASCUS 
DANVILLE 
DANVILLE    SCS 

DARDANELLE 
DE    QUEEN 
DERMOTT 


lYETTEVILLE    EXl 


FLIPI 


I    FAA    AIRPORT 


FORPYCE    6    W 

FOREMAN 

FORREST    CITY 

FORT    SMITH    WB    AIRPORT 

FORT    SMITH    WATER    PLANT 

FULTON 

GEORCETOWN 

GILBERT 

GLENWOOD 

GRAVELLY 

GRAVETTE 

GREEN  FOREST  4  ESE 

GREENBRIER 

GREENWOOD 

GURDON  3  E 

HAMBURG 

HARDY 

HARRISON 

ME6ER  SPRINGS  3  NE 

HE6ER  SPRINGS  3  SW 

HECTOR 

HELENA 

HENDERSON  2  W 
HOPE  3  NE 
HOPPER 

HORATIO 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

HUNTSVILLE 
HUTTIG  DAM 

INDEX 

JASPER 

JESSIEVILLE 

JONESBORO 

KEISER 

KEO 

KINGSLAND    3    SSE 
LAKE    CITY 
LAKE    MAUMELLE 
LAMAR    2    SW 
LANCLEY 

LEAD   HILL 

LEE    CREEK    GUARD    STA    2E 
LEOLA 

'LITTLE    ROCK    Wfl    AIRPORT 
LITTLE    ROCK    FILT    PLANT 

LURTON 
MADISON 
MAGNOLIA    3    N 
MAGNOLIA    i    N 
MALVERN 


COUNTY 


SCOTT 

LAWRENCE 
SALINE 


PERRY 
POPE 
CLARK 
DESHA 


INDEPENDENCE 

INDEPENDENCE 


POLK 

MISSISSIPPI 

LAWRENCE 
GARLAND 
YELL 
NEVADA 

Mississippi 

LOGAN 
VAN  BUREN 
NEVADA 


OUACHITA 
LONOKE 

GARLAND 


JOHNSON 
VAN   BUREN 
MADISON 
NEWTON 


1596  FAULKNER 

1632  CLAY 

1666  POLK 

J  730  ASHLEY 

1750  PULASKI 


1 768 


MARKED    TREE 


.INCOLN 

'IKE 

FAULKNER 
YELL 

YELL 


HOWARD 
DESHA 
DESHA 


SHARP 

WASHINGTON 

WASHINGTON 

WASHINGTON 


YELL 

BENTON 

CARROLL 

FAULKNER 

SEBASTlAI 

CLARK 


SHARP 
BOONE 
CLEBURNE 
CLEBURNE 


BAXTER 

HEMPSTEAD 

MONTGOMERY 


3*42  SEVIER 

3A66  GARLAND 

3540  MADISON 

35S6 

3564  LITTLE  RIVER 


NEWTON 

GARLAND 

CRAIGHEAD 

MISSISSIPPI 

LONOKE 

CLEVELAND 

CRAIGHEAD 

PULASKI 

JOHNSON 

PIKE 

BOONE 

CRAWFORD 

GRANT 

PULASKI 

PULASKI 

NEWTON 

ST  FRANCIS 

COLUMBIA 

COLUMBIA 

HOT  SPRING 

FULTON 

LEE 

POINSETT 

SEARCY 

PHILLIPS 


35  28 

35  35 

35  46 


35  05 

36  24 
34  26 
33  02 


35  13 

34  02 

33  31 

34  58 


33  53 

33  53 

33  13 

36  24 

36  05 

36  05 

36  00 

36  06 

36  18 

33  49 


36  24 

36  le 

35  14 


35  28 

34  32 

36  2  2 


34  51 

35  26 

34  19 


94 

91 

05 

9? 

52 

93 

25 

„ 

25 

93 

00 

92 

53 

91 

12 

94 

08 

93 

58 

93  55 

92  28 

93  20 
91  26 


91  18 
93  2  8 

92  28 


90  35 
94  25 

91  56 

92  25 


92  25 

93  24 
93  24 


94  02 
91  29 
91  30 


93  48 

91  26 

92  43 


94  28 
93  22 
92  23 


92  00 

92  16 
90  26 

92  28 

93  25 

93  51 

92  54 

94  IB 
92  35 


35  00 

90 

43 

33  19 

93 

13 

34  2  3 

92 

49 

36  29 

91 

32 

35  32 

90 

26 

92 

38 

34  33 

90 

55 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


lAMES  V.  WILLIAMS 

tUBV  S.  OWENS 

.  ITTLE  ROCK  WATERWORKS 


JOHN  A.  JONES 
TILLMAN  E.  LAWRENCE 
JOHN  W.  TRAMMELL 


JNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

JAMES  J.  MITCHUM 
J  S  FOREST  SERVICE 
..  G.  ADAMSON 
KARVIN  MORRISON 
J.  B.  HAMMOND 

>.  M.  6RECKENRIDCE 
:TTA  C.  BURKS 
■ARLE  L.  BROWNE 
)AVID  L.  STIOHAM 


LEE  W.  MCKENNEY 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
CATHERINE  WHITE 

IVY  W.  CRAWFORD 
CLEO  E.  YANDELL 
MARV  C.  PEARSON 
EUNICE  INGERSOLL 
MARSHALL  HICKMON 

RICHARD  K,  WEIS 
STATION  INACTIVE 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 


ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

B.  F.  NORTHERN 
DR.  IRVING  T.  BEACH 
EARL  e.  RIDDICK 
MAUDE  C.  BRASHEAHS 


ILL  I A 


CLARENCE  S. 

LAURA  POLK 

JOE  C.  ALLEN 

U  S  FOREST  SERVICE 

BILLIE  JO  YOUNG 

CUMMINS  PRISON  FARM 

FERNA  JONES  TEDDER 

WILLIAM  A.  BROUN 

J.  A,  MOUDY 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

GERALD  GOODIER 

0.  TUCKER  VASSER 

L.  W.  WILSON 

C.  J.  RISTER 

CHRIST lANA  e.  DICKEY 

THOMAS  F.  HINSLEY 
TRAVIS  C.  KEAHEY 
ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 
U  S  FED  AVIATION  AGENC1 
ABEL  F.  SPRAY 

OPHA  WOLFE 

CHARLES  F.  FORD 
I  S  FED  AVIATION  AGENCt 
INIVERSITV  OF  ARKANSAS 
I    S  FED  AVIATION  AGENC1 

iRKANSAS  FORESTRY  COMM 
.ESLIE  P.  CALLENS 
HOMAS  A.  MOORE 
I  S  WEATHER  BUREAU 
lAMES  L.  CRISTEE 

:NA  J.  LOGAN 
BESSIE  E.  AKERS 
C.  ELI  JORDAN 
WILLIAM  F.  SEVIER 
WILLIE  PENDERGRA5S 

GLENN  S.  JUSTICE 
RALPH  L.  6ANTA 
MARVIN  C.  CANTRELL 
DOROTHY  M.  BEEN 
ROY  S.  ROBBS 

A.  JAMES  LINOER 

THERESA  DONALDSON 
BEA  GRAY  BEENE 
LESTER  8.  LOGAN 
WAYNE  STARK 

MRS.  BOBBY  A.  BRYAN 
CHARLEY  M.  FRIDOELL 
LUCY  A.  BENTZIEN 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
AVADELLE  WHISENHUNT 

ELIZABETH  W.  FRIDAY 
U  S  NATL  PARK  SERVICE 
MAY  PEARL  MARKLEV 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
W.  E.  MCDOWELL 

QUINTON  R.  CLARK 
LURA  B.  SYKES 
BENEDICTINE  SISTERS 
UNIVERSITY  OF 
R.  A.  WALLER 


ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
TRESSA  ST.  CLAIR 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
MABEL  L.  FORRESTER 

CLAY    A.    CLARY 

MARY    A.    COCHRAN 

J.    R.    RHODES 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LOLA  I.  DOLLAR 

JAMES   C.   HODGES 

EARL    E.    GRAHAM 

SW  GAS  AND  ELECTRIC  CO 

RADIO  STATION  KBOK 

JOHN  H.  HCKEE 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
HORACE  J.  LOVELL 
MINNIE  HORTON 
ERNEST  H,  PUCKETT 
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MELBOURNE 
HENA 

MONTICELLO  3  S 
MONTROSE 

IBAY  LOCK  AND  DAM  6 
MORRILTON 
MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW  1  E 
MULBERRY  6  NNE 
NARROWS  DAM 

IVILLE  PEACH  SUBSTA 

NASHVILLE  SCS 
NATHAN  4  WNW 
NEWHOPE  3  E 
NEWPORT 
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OBSERVER 


HELEN    I 


ADAMS 
SHRAOER 

RICHARD  W.  ST.  JOHN 
RADIO  STATION  KHBM 
ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
DANIEL  PERRY  MALLETT 
WILLIAM  E.  BLACK 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
RADIO  STATION  KTLO 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NELL  A.  TAPLEY 

HENRY  G.  ARVIN 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 


CONS  SERVICE 

WESTFALL 
WARD 


U  S  SOI 

EDNA  J. 

ELSIE  F 

LUTHER  D.  SUMMERS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS.  RENZO  HURST 
JOAN  S.  GRESHAM 
J.  r.  HAR6IS 
THOMAS  F.  MCKlNlON 

MRS.  GUY  E.  COOK 
BURNS  WAKEFIELD 
VIRGIL  D.  MELSON 
RADIO  STATION  KDRS 
FRANK  TAYLOR 

CORINE  D.  GARDNER 
BOMAR  K.  HANSARD 
ARTHUR  B.  CARLTON 
FRANCIS  FINKBEINER 
HARRY  W.  WHITE 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 
J.  R.  HUDOLESTON 
BENEDICTINE  SISTERS 
PEARL  NEWTON 
R.  P.  HAMBY 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

ONA  V.  MCLEAN 
LULA  M,  WEEKS 
BONNY  L.  ALLEN 

POWER  AND  LIGHT  CO 

HOWARD  FOWLER 
M.  W.  SPAULDING 

S  FISH  AND  WILDLIFE 
ILLIAM  S.  BUCKLEY 
AS.  B.  CALDWELL 

DAM  C.  MELTON 

RKANSAS  FORESTRY  COMM 
REEDIS  ALLEN 
JOHN  BROWN  UNIVERSITY 
:GARET  F.  GORDON 

HUBERT  BAKER 
RKANSAS  FORESTRY  COMM 
.  P.  SIMS 
lORA  L.  MAYBERRY 

GEORGE  L.  Clark 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
NEW  SUBIACO  ABBEY 
IDELLA  0.  NORWOOD 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  FOREST  SERVICE 


ILLI' 


I  D.  BIVENS 


U  S  FED  AVIATION  AGENC 
WARREN  COTTON  OIL  CO 
EFFIE  D.  LITTLE 

THOMAS  W.  CONE 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS.  L.  M.  SNEAO 
MILES  8.  TURNER 
RADIO  STATION  KWYB 

JESS  6.  JOHNSON 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Honthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue, 

Divisions,  as  used  In  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote ' following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  t-he  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
Measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Dally  precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 
when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months 
some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  Indicate  the  following: 

C   Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly 

precipitation  Data"  Bulletin. 
H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J   "Supplemental  Data"  Table. 

Other  Reference  Notes 

No  record  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  Indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Dally  Precipitation"  Table,  "Evaporation  and  Wind"  Table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 
+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

•  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  'Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 

thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR   This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 
AU   Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B   Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 
M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Dally  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
H   Amounts  from  recording  gage,   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  precipitation  Data.) 
SS   This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V    Includes  total  for  previous  month. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and 
STGRU  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  the  latest  issues  of  Local  Cllmatologlcal  Data  Annual,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 
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47.5 

50.3 

45.8 

50.0 

49.7 

48.9 

42.  7M 

R// 

46.5 

48.5 

49.7 

41.2 

49.  1 

50.2 

50.2 

49.1 

44.  IM 

50.7 

42.4 

49.5 

50.4 

49.8 

49.7 

51.8 

R// 

47.5 

52.2 

49.  1 

48.4 

50.0 

23.2 
23.2 
26.0 
24.3 
22.8 
23.3 
25.0 

25.0 
25.6 


26.0 
25.8 
26.0 
27.1 
25.5 
23.5 


30.5 
24.9 
28.6 
31.0 
30.3 
31.4 
30.2 
31.5M 


31. 

0 

30. 

2 

30. 

9 

30. 

0 

28. 

0 

28 

9 

29, 

0 

24 

8M 

28 

2 

27 

6 

29 

0 

24 

8 

29 

7 

27 

7 

28 

9 

29 

6 

25 

5M 

27 

1 

24 

6 

29 

.3 

29 

,4 

28 

,4 

29 

.8 

31 

,3 

32 

.2 

29 

,7 

29 

.7 

25 

.2 

32 

.3 

See 
Q  iT  .^ 


34.0 
34.6 
35.7 
34.4 
34.1 
34.6 
35.9 


35.8 

38.  IM 

37.2 

37.4 

36.6 

34.1 


40.0 

35.7 

38.8 

38.3 

38.6 

39.5 

38.7 

39. 9M 

39.9 

38.9 

40.6 
37.9 


39.0 

39.3 

39.0 

3  3.8M 

37.4 

38.1 

39.4 

33.0 

39.4 

39.0 

39.6 

39.4 

34. SM 

38.9 

33.5 


39.4 
39.9 
39.1 
39.8 
41.6 
39.9 
41.0 
39.4 


7.8 
6.9 
5.5 


5.1 
3.3 
4.0 


6.4 
5.9 
5.7 


20  14 
20  14 


894 
875 
843 
883 
893 
875 
837 

840 
832 


841 
770 
799 
794 
813 
890 


717 
844 
754 
768 
760 
734 
756 
721 
722 
749 

701 
776 


747 
733 
749 
899 
796 
774 
738 
922 
737 
749 
732 
738 
870 
752 
905 


734 
720 
744 
726 
672 
72  3 
691 
735 
812 

687 


2.46 
3.35 
2.68 
2.30 
1.77 
2.18 
3.66 


47 


2.26 
2.97 
1.97 
3.27 
2.01 
1.76 

2.37 


2.24 
2.31 
2.76 
1.60 
2.14 
3.23 
1.97 

3.09 
2.81 

2.99 
1.96 


2.51 
2.20 
2.22 

2.06 
2.67 
2.40 
3.78 
3.02 
2.45 
2.26 
2.33 
2.24 

2.58 
3.25 


3.35 
3.57 
3.13 
3.24 
3.54 
4.37 
4.30 
3.26 
1.90 


1.34 
.85 


1.25 
2.48 
1.88 


1.01 

1.90 

.48 

.71 


1.33 
.82 
.16 


1.03 
1.37 
.92 
.59 
.61 
.65 
1.43 

.94 


1.06 

1.13 

.53 

1.24 

.69 

.56 


•  53 
.79 
.91 
.30 
.63 
1.06 
.55 

.91 
.52 


.70 
.77 
.85 
.94 
.51 
.62 
1.30 
1.50 
.48 
.54 
.77 
.49 


1.40 
1.03 
1.15 
1.33 
1.74 
1.23 
1.72 


14.0 
10.6 
13.5 


13.6 

8.5 
11.5 

9.5 
10.0 

10.6 


5.0 
7.5 
7.0 
5.3 

6.5 
7.5 
6.0 


10.0 
7.1 


8.0 
8.5 
6.7 

11.5 
9.0 
5.0 

14.0 

n.3 


13.0 
9.3 


7.5 
9.6 


2 

1 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

1 

0 

2 

0 

2 

1 

2 

1 

1 

0 

3 

1 

3 

0 

1 

0 

See   reference 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


AiUCANSAS 
FEBRUARY  1960 


EAST  CENTRAL  DIVISION 

BRINK.LEY 

DES  ARC 

HELENA 

KEO 

MAR  I  ANNA  2  S 

SAINT  CHARLES 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 

WYNNE 

DIVISION 

SOUTHWEST  DIVISION 

ASHDOWN 

DE  QUEEN 

DIERKS 

HOPE  3  NE 

MOUNT  IDA 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

OKAY 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

DIVISION 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

ARKADELPHIA 

CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE  6  W 

MAGNOLIA  3  N 

PRESCOTT 

WARREN 

DIVISION 

SOUTHEAST  DIVISION 

CROSSETT  7  S 

CUMMINS  FARM 

DUMAS  1  ESE 

MONTICELLO  3  S 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

PORTLAND 

ROHWER  2  NNE 

DIVISION 


49.7 

*7.9 

50.6 

49.3 

49. BM 

49.0 

51.0 

48.0 

48.2 


53.6 
53.4 
52.9 

50.4 
49.7 
51.5 
49.2 
54.4 
51.3 


52.6 

54.4 
51.3 
52.2 
54.2 
53.5 
52.9 


54.9 
51.3 
51.9 
53.0 
51.9 
49.3 
51.2 
51.1 


32.8 

31.9 

33.2 

31.1 

30. 5M 

31.5 

32.6 

32.5 


31.6 
31.0 
28.9 
30.2 
26.0 
27.2 
27.9 
32.3 
33.2 


32.6 

32.0 
31.7 
32.6 
32.3 
31.7 
32.2 


32.9 
31.8 
32.5 
33.1 
33.7 
32.0 
32.9 
33.4 


41.3 

39.9 

41.9 

40.2 

40.  2M 

40.3 

41.8 

40.3 

39.9 


42.6 
42.2 
40.9 
40.3 
38.9 
39.4 
38.6 
43.4 
42.3 

41.0 


42.6 
43.2 
41.5 
42.4 
43.3 
42.6 
42.6 

42.6 


43.9 
41.6 
42.2 
43.1 
42.8 
40.7 
42.1 
42.3 

42.3 


6.5 
5.3 


5 
7.2 


4.8 
8.3 

7.1 
5.6 
6.8 


683 
720 
662 
711 
713 
712 
666 
712 
719 


645 
653 
690 
709 
755 
737 
758 
623 
556 


644 
525 
674 
649 
622 
643 
544 


504 
671 
652 
631 
53  9 
597 
559 
553 


Pfecipilalion 


1.94 
3.50 
3.15 
3.23 
2.84 
3.59 
4.47 
3.  11 
2.90 

3.20 


4.22 
2.29 
3.05 
4.22 
3.01 
3.77 
4.53 
4.67 
4.52 

3.81 


3.65 
5.50 
4.51 
5.00 
4.91 
3.73 
4.31 

4.53 


4.04 
5.34 
3.85 
3.83 

3.77 
4.22 
5.08 


-  2.86 

-  1.60 

-  1.70 

-  .23 


.19 
1.27 


.67 

1.15 

.09 

.43 
.82 


.47 
.80 
1.05 
1.17 
.54 
1.24 
1.40 
1.17 
1.18 


.71 

.82 

1.29 

1.35 

.94 

1.18 

1.40 

.86 

.81 


1.35 
1.30 
1.35 
1.39 
1.37 
.83 
1.33 


1.45 
1.85 
1.38 
1.10 

.72 
1.50 
1.50 


12.4 

2.0 

9.0 

9.5 

5.5 

10.8 


4.4 
4.5 


4.7 
4.1 


MONTHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature:   81°  on  the  9th  at  De  Queen 
Lowest  Temperature:   -1°  on  the  26th  at  Gravette 

Greatest  Total  Precipitation:   5.66  inches  at  Little  Rock  Flit  Plant 
Least  Total  Precipitation:   1.43  inches  at  St.  Francis 
Greatest  one-day  Precipitation:   2.10  inches  on  the  25th  at  Dermott 
Greatest  Total  Snowfall:   15.0  inches  at  Ozone 
Deepest  Snow  on  Ground:   9  inches  on  the  28th  at  Two  Stations 


es  following  Station  Inde 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


ABBOTT 

ALICIA 

ALUM    FORK 

ALY 

AMITY    3   HE 

ANTOINE 
APLIN  I  W 
ARKAOELPHIA 
ARKANSAS  CITY 
ASHDOWN 

ATHENS 

AUGUSTA 

eALO  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

8EATY  LAKE 
BEECH  GROVE 
BEEOEVILLE 
BENTON 
BENTONVILLE 

BERRYVILLE  4  NW 

BIG  FORK 

BIG  LAKE  OUTLET 

BLACK  ROCK 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

BLUFF  CITY  3  SW 
SLYTHEVILLE 
BOONEVILLE 
BOUGHT ON 
BRADFORD 

6RINKLEY 
BUFFALO  TOWER 
BURDETTE 
CABOT  <•  SW 
CALICO  ROCK 

CAMDEN  1 
CARLISLE  1  SW 
CLARENDON 
CLARKSVILLE 
CLINTON 

CONWAY 

CORNING 

COVE 

CROSSETT  7  S 

CRYSTAL  VALLEY  2  NE 

CUMMINS  FARM 

DAISY 

DAMASCUS 

DANVILLE 

DARDANELLE 

DE  QUEEN 
OERMOTT 
DES  ARC 
DEVILS  KNOB 
DIERKS 

DUMAS  1  ESE 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

EUREKA  SPRINGS 

EVENING  SHADE  1  NE 

FAYETTEVILLE 

FAYETTEVtLLF  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
FLIPPIN  FAA  AIRPORT 
FORDYCE  b    W 
FORT  SMITH  WB  AIRPORT   f 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

FULTON 

GEORGETOWN 

GILBERT 

GLENWOOD 

GRAVELLY 

GRAVETTE 

GREEN  FOREST  i*    ESE 

GREENBRIER 

GREENWOOD 

GURDON  3  E 

HAMBURG 

HARRISON 

HEBER  SPRINGS  3  NE 

HECTOR 

HELENA 

HENDERSON  2  W 
HOPE  3  NE 
HOPPER 
HORATIO 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

HUTTIG  DAM 

INDEX 

JASPER 

JESSIEVILLE 

JONESBORO 
KEISER 

KEO 

LAKE  CITY 

LAKE  MAUMELLE 


LITTLE  ROCK  FILT  PLAN 

LURTON 

MADISON 

MAGNOLIA  3  N 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MARIANNA  2  S 
MARKED  TREE 
MARSHALL 
MELBOURNE 

MENA 

MOHTICELLO  3  S 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM 

MORRILTON 

MOUNT  IDA        . 


4*41 
1.60 
2.51 


1.97 
3.06 
2.36 

5.60 
D2.32 
2.73 
2.20 
3.27 

3.24 


5.34 
3.70 
2.46 
2.06 
2.22 

2.29 

4.09 
3.60 
2.06 
3.05 


3.35 
2.42 
2.68 

2.30 
1.77 
2.26 
5.00 
2.67 

2.40 
4.86 
1.93 
2.97 
2.51 

3.22 


3.23 
3.73 
3.52 


2.10 
3.39 
4,37 


3.78 
3.83 
4.68 


I.IO 
1.43 
.73  1. 


1.30 
I.IO 
1.20 


10    II    12    13 


14 


15  !  16   17   18 


•  10 

.31 
.22 


0.20 

D.23 

.40 

.25 

.07 

.15 

.01 

.19      .12 

.60 

.25 

T 

.50 

.41       .06 

0.10 

0.16 

.10 

.44 

.42 

.24 

.35 

.04 

.42       .03 

.10 

.20      .8C 

.03 

.21 

22   23   24   25   26   27   28   29   30 


.33 

T 

.56 

.01 

.08 

T 

.45 

.05 

.27 

T 
.03 

.25 

.18 
.07 
.24 

.64 

.41 

T 
.06 

T 

.02 
.20 

T 

.40 

T 

.05 

.20 

.10 

.03 

.14 

.17   T 
1I2O 


.23 

1.38 


.11 

.04 
.30 


.58 
.65 
.28 
.13 

.13 
.22 
.49 
.40 
.85 

1.01 
.73 
.35 


.08   .39 
.15   .25 


DAILY  PRECIPITATION 


ContlDued 

FEBRUARY 

1960 

3 

Day  oi  month 

Station 

12   3 

4  1 

5 

6 

7   8  1  9 

10  1  11   12 

13  1  14   15 

16 

17 

18 

19   20  1 

21 

22  1  23  1 

24 

25   26 

27 

28 

29   30 

31 

MOUNT  MAGAZINE 

3.02 

.10 

1.50 

.40 



.27 

.50 

T 

.15 

.10 
.27 

.55 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

2.01 

.69 

.50 

T 

^ 

.45 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

Dl.76 

.56 

.33 

.05 

T     T 

D>05 

T 

,02 

,30   T 

T 

MOUNTAIN  VIEW  I  E 
MULBERRY  6  NNE 

2.52 

1.17 
.77 

.47 

.60 

.13 

.20 

.05 
.35 

,05 

.06 

.36 

.51 
.36 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NATHAN  «  WNW 

3.77 
4.33 
3.66 

T 

T 

1.18 

1.40 
1.55 

.36 
.22 

.30 

T 
.02 

T 

.20 
T 

.49 
.32 
.55 

,31 
.26 

.20 

.45 

.72 
.29 

.51 
.63 
.32 

.31 
.56 
.24 

.16 
.18 
.18 

.03 

NEWHOPE  3  E 

2.96 

.34 

1.00 

7 

.45 

.52 

.10 

.35 

.20 

NEWPORT 

3.09 

.70 

.32 

T 

.48 

.02 

,46 

T 

T 

.91   T 

.18 

NiMROD  0AM 

1.90 

.45 

.15 

.02 

.08 

T 

.26 

.60 

T 

.08 

.13 

.09 

.02 

OOELL  3  N 

2.18 

.73 

.46 

.32 

T 

.18 

.16 

.31 

OOEN  Z    W 
OKAY 

4.67 

.63 

.71 

" 

~ 

- 

- 

.86 

.29 

.11 

,33 

,34 

.47 

,43 

,25 

.25 

OSCEOLA 

2.06 

.45 

.14 

.08 

.05 

.42 

.92 

OWENSVILLE 

».71 

.67 

.96 

.02 

.37 

,39 

.61 

,39 

.27 

.72 

.31 

OZARK 

2.»5 

.41 

.46 

T 

T 

.40 

T 

.31 

T 

.11 

.41 

.33 

^ 

OZONE 

3.38 

1.05 

.45 

.05 

■  b4 

,09 

.20 

.36 

.52 

PARAGOULO  RADIO  KORS 

2.81 

T 

.46 

.52 

.51 

.09 

,27 

.19 

,04 

.20 

,35 

,18 

PARIS 

2.26 

.54 

.20 

.39 

.50 

.07 

.09 

.16 

T 

.31 

PARKIN  2    W 

2.55 

.58 

.36 

.05 

.24 

T 

,31 

.13 

T 

,78 

.10 

PARKS 

- 

_    _     _ 

- 

- 

- 

-     -     - 

-     -     - 

_ 

- 

" 

~ 

- 

" 

" 

" 

" 

" 

~ 

" 

PERRYVILLE 

PINF  RLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

3.77 

T     .72 

.69 

.04 

.46 

T 

.20 

.42 

.58 

T 

.33 

T 

T 

.72 

.74 
.02 

.02 

.15 

PINE  RIOGE 

3.07 

.97 

.50 

.11 

.43 

.16 

.38 

.06 

.05 

.15 

.26 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 

4.22 

1.00 

T 

T 

1.00 

,10 

,0  5 

.42 

1.50 

.15 

PRESCOTT 

3.73 

.03 

.80 

.10 

,63 

.83 

.37 

,36 

,50 

.11 

RATCLIFF 

2.23 

.47 

.32 

,42 

.09   ,11 

T 

.60   T 

*zt 

ROGERS 

2.47 

.40 

.94 

.15 

T 

T 

T 

.16 

.10 

.29 

,14 

.29 

ROHWER  2  NNE 

5.08 

1.60 

.25 

.60 

T 

.10 

,50 

.50 

1,10 

.30 

.13 

RUSSELLVILLE 

2.33 

.67 

.06 

.35 

.77 

.11 

.05 

•  11 

.22 

SAINT  CHARLES 

3.59 

.72 

.13 

.63 

.26 

.26 

.21 

"'' 

1.24 
,46   T 

T 

.14 

SAINT  FRANCIS 

1.43 

.40 

.20 

.05 

.05 

.05 

,20 

SALEM 

2.60 

.94 

.70 

.11 

.13 

.05 

.15 

.52 

SEARCY 

2.99 

.55 

.39 

.03 

.30 

.10 

.46 

.07 

.04 

,65 

,40 

T 

SHERIOAN  TOWER 
SHIRLEY 

3.10 

.72 
.76 

.52 

1.36 

.02 

.13 

.48 

.19 

" 

.20 

.35 

T 

.55 

.03 

•  14 

.19 
,23 

.04 

SILOAM  SPRINGS 

2.03 

.23 

.57 

.02 

.02   .01 

.26 

.10 

.19 

.61 

SPARKHAN  k,    E 

02.66 

1.20 

.45 

.31 

0.30 

0,40 

STAMPS 

5.22 

T 

1.10 

.08 

.55 

.46 

1.40 

.38 

.31 

.74 

,16 

STAR  CITY  2  S 

3.59 

1.02 

.48 

.37 

.26 

1.46 

T 

STEVE 

- 

_     _     - 

- 

- 

- 

-     _    - 

-     -     - 

-    —    - 

- 

- 

- 

- 

- 

■" 

- 

~ 

~ 

~ 

~ 

STORY 

3.06 

1.22 

.35 

T 

.33 

.61 

.10 

.45 

STUTTGART 

4.47 

1.40 

.35 

.05 

.58 

.19 

,60 

.17 

.03 

1.10 

STUTTGART  9  ESE 

3.11 

1.17 

.17 

.12 

•  16 

.36 

.16 

.92 

,05 

SUQIACO 

2.24 

.38 

.30 

.07 

.36 

.49 

T 

.13 

.31 

,16 

.04 

TAYLOR 

5.54 

.07 

1.04 

.15 

.15 

.40 

1.84 

,60 

.60 

.55 

.14 

TEXARKANA  WB  AIRPORT    R// 

4.52 

.02   .81 

.33 

T 

.12 

.62 

.71 

.58 

.01 

.46 

,54 

.03 

.15 

,02 

.10 

TURNPIKE 

_ 

2.42 

1.99 

- 

... 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

WALDRON 

2.58 

T 

.71 

.19 

T 

.30 

T 

.49 

.24 

T 

.27   T 

.10 

.26 

T 

WALNUT  GROVE  2  NNE 

2.64 

.90 

.20 

T 

.23 

.23 

T 

,43 

.40 

T 

.25 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

1.96 

T 

.77 

.16 

.17 

.08 

,10 

.02 

T 

.21 

•  30 

.04 

,11 

WARREN 

4.31 

7         .04 

1.33 

.03 

.36 

.15 

.03 

T 

,31 

,11   .12 

.36 

T 

1.17 

•  21 

.09 

WHITE  ROCK 

3.25 

.62 

.90 

T 

.44 

.04 

T 

.35 

.25 

.65 

WHITECLIFFS 

D4.02 

T 

1.10 

.25 

T 

.42 

.30 

.60 

.60 

D.45 

.30 

WYNNE 

2.90 

1.18 

.18 

T 

.28 

>4S 

•  OS 

• 

,76 

YELLVILLE 

- 

-    -     - 

- 

~ 

* 

_     _     - 

.     _     ■ 

. 

DAILY  TEMPERATURES 


ABKAMSAS 
FEBBUAAY  1960 


Station 

Day  Of  Month 

o 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2B 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

ALUM  FORK 

MAX 
MIN 

52 

34 

53 
32 

54 
41 

54 
46 

48 
42 

53 
36 

57 
30 

63 

30 

74 
43 

73 
34 

47 
26 

47 
25 

41 
22 

47 
18 

42 
25 

44 
30 

46 
29 

40 
26 

51 
20 

50 
32 

47 
32 

52 
23 

52 

30 

43 
23 

35 
23 

41 
20 

40 
30 

46 
27 

45 
23 

49.5 
29.3 

ARKADELPHIA 

MAX 
MIN 

52 
36 

52 
32 

57 
44 

58 
48 

52 

44 

51 

40 

61 
31 

66 

31 

78 
50 

75 
44 

52 
27 

49 
29 

46 
28 

48 
19 

44 
29 

46 
33 

45 
33 

44 
28 

53 
23 

46 
33 

49 
38 

56 
25 

54 
30 

52 

30 

41 
25 

45 
21 

45 
30 

48 
37 

45 
27 

62.6 
32.6 

ASHDOWN 

MAX 
MIN 

57 
36 

56 
36 

55 
40 

54 

43 

49 
41 

59 
33 

62 
29 

66 
30 

80 
54 

76 
44 

55 
30 

62 
24 

48 
23 

48 
19 

46 
32 

52 

31 

52 
34 

48 
27 

52 

21 

51 
32 

50 
32 

57 
23 

55 
29 

43 
28 

37 
20 

44 
19 

46 
32 

51 
39 

50 
32 

53.6 
31.6 

BALD  KNOB 

MAX 
MIN 

56 

37 

54 
31 

55 

40 

59 

46 

57 
47 

56 
39 

54 
33 

62 
28 

75 
49 

71 
37 

48 
22 

46 
24 

41 
26 

42 
22 

38 
23 

40 
31 

39 
22 

43 
27 

50 
20 

46 
27 

50 
37 

49 
26 

52 
30 

48 
25 

36 
27 

41 
24 

38 
28 

45 
33 

42 
24 

49.5 
30.5 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 
MIN 

49 
25 

57 
29 

49 
33 

53 
36 

59 

44 

54 
43 

52 

27 

53 
25 

62 

33 

74 
41 

43 
20 

45 
16 

33 
18 

45 
12 

44 
22 

41 
26 

43 
25 

35 
21 

42 
17 

51 
25 

48 
20 

42 
17 

48 
22 

46 
21 

30 
20 

36 
22 

35 

21 

38 
24 

41 
17 

46.5 
24.9 

BATESVILLE  L  AND  0  NO  1 

MAX 
MIN 

56 
32 

52 
40 

54 
37 

50 
43 

54 
46 

54 
39 

54 
27 

63 
28 

75 
40 

73 
35 

45 
25 

39 
22 

42 
23 

44 
17 

42 
20 

45 
29 

41 
25 

42 
25 

50 
15 

48 
25 

46 
36 

47 
18 

46 
24 

44 
26 

35 
27 

40 
27 

39 
24 

43 
31 

40 
22 

46.9 
28.6 

BENTON 

MAX 
MIN 

49 
36 

52 

31 

58 
41 

56 

44 

50 
44 

60 
36 

57 
29 

65 
27 

73 
47 

71 
38 

52 
26 

45 
28 

43 
18 

42 
15 

44 
23 

44 
32 

41 
27 

42 
25 

53 
18 

50 
26 

49 
33 

52 

20 

51 
32 

46 
25 

40 
25 

45 
19 

41 
29 

47 
35 

46 
24 

50.4 
29.4 

BENTONVtLLE 

MAX 
MIN 

63 
38 

62 
32 

53 
39 

52 

41 

46 
36 

52 
32 

52 
26 

64 
32 

73 
40 

65 
24 

36 
15 

33 
13 

35 
10 

42 
10 

35 
26 

51 
26 

39 
23 

37 
18 

46 
14 

44 
32 

40 
22 

50 
17 

40 
26 

27 
14 

29 
13 

32 
2 

37 
20 

31 
21 

29 
13 

44.7 
23.2 

BLAKELV  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

61 
25 

54 
31 

52 
34 

56 

44 

52 
41 

46 
38 

58 
29 

59 

30 

65 
39 

78 
47 

59 
27 

52 
29 

40 
16 

44 

16 

47 
23 

37 
32 

49 
29 

39 
27 

43 
19 

51 
19 

47 
35 

49 
21 

55 
22 

45 
26 

35 
23 

39 

20 

44 
24 

42 
31 

46 
27 

49.6 
26.4 

BLYTHEVILLE 

MAX 
MIN 

49 
31 

46 

32 

55 
37 

60 
47 

56 
47 

50 
40 

47 
30 

60 
33 

70 
42 

67 
35 

42 
27 

38 
24 

31 
26 

37 
21 

46 
23 

44 
34 

39 
34 

40 
26 

42 
25 

42 
27 

46 
34 

40 
25 

50 
27 

41 

31 

35 

30 

36 

27 

35 
26 

41 
33 

36 
24 

45.6 
31.0 

BOONEVILLE 

MAX 
MIN 

62 

35 

56 
36 

55 
42 

55 

43 

49 
40 

55 
36 

58 
25 

68 
28 

78 
45 

75 
34 

45 
23 

40 
19 

42 
18 

47 
13 

43 
26 

52 
29 

43 
30 

44 
24 

55 
17 

46 
36 

47 
29 

58 
19 

46 
32 

34 
19 

32 
17 

39 
13 

40 
27 

43 
31 

42 
24 

50. C 
28. C 

BRINKLEY 

MAX 
MIN 

52 
31 

51 
32 

62 
41 

61 
50 

60 
48 

55 
40 

53 

30 

62 

39 

77 
49 

71 
38 

46 
31 

43 
28 

40 
27 

42 

20 

44 
30 

39 
32 

41 
31 

41 
25 

41 
27 

46 
32 

47 
36 

47 
26 

57 
28 

57 
29 

37 
29 

41 
26 

40 
30 

45 
35 

41 
33 

49.1 
32. t 

CAMDEN  1 

MAX 
MIN 

52 

35 

52 
31 

62 
41 

59 
49 

53 
43 

60 
39 

64 
29 

68 
34 

80 
50 

75 
49 

53 
28 

51 
29 

47 
28 

50 
19 

48 
26 

52 
32 

52 
34 

45 
23 

54 
22 

52 
29 

46 
38 

59 
24 

61 
25 

50 
26 

37 
25 

45 

20 

51 
29 

60 
39 

47 
30 

54. « 
32.C 

CLARKSVILLE 

MAX 
MIN 

58 
36 

57 
37 

57 
43 

57 
47 

53 
42 

54 
35 

57 
28 

66 

27 

78 
44 

73 
32 

47 
20 

41 
20 

43 
21 

44 
15 

42 
28 

44 
30 

44 
27 

43 
24 

50 
18 

46 
36 

47 
31 

51 
21 

47 
34 

37 
20 

35 
22 

39 
18 

39 
27 

45 
32 

46 
23 

49.1 
28.5 

CONWAY 

MAX 
MIN 

53 
35 

53 

30 

55 
41 

55 
48 

51 
44 

53 
38 

55 
29 

64 
28 

77 
49 

75 
35 

46 
25 

46 
25 

43 
23 

46 
16 

42 
24 

46 

31 

44 
26 

43 
26 

49 
20 

46 
32 

46 
33 

51 
23 

60 
30 

44 
25 

36 
24 

41 
19 

40 
27 

47 
33 

44 
26 

49.1 
29. t 

CORNINC 

MAX 
MIN 

54 
32 

45 
34 

51 
35 

59 

44 

55 

47 

52 
39 

48 
29 

62 
35 

71 
44 

69 
33 

45 
25 

44 
21 

38 
24 

40 
20 

45 
27 

42 
32 

38 
32 

44 
27 

47 
22 

43 
28 

49 
35 

45 
22 

42 
27 

42 
32 

36 

30 

39 
25 

35 
25 

43 
30 

35 
21 

46.  E 

30.2 

CR0S5ETT  7  S 

MAX 
MIN 

48 
37 

49 
32 

66 
43 

62 
49 

55 
44 

56 
42 

61 
28 

59 

31 

75 
49 

73 
55 

55 
27 

51 
32 

47 
27 

49 
17 

45 
23 

42 
35 

58 
29 

55 
28 

54 
21 

53 
28 

50 
39 

59 
24 

62 
28 

61 
35 

37 
29 

46 
18 

54 
28 

62 
43 

46 
33 

54.! 
32. S 

CUMMINS  FARM 

MAX 
MIN 

45 
30 

48 
33 

62 
43 

57 
45 

64 
43 

55 
37 

56 

35 

66 
35 

75 
49 

72 
41 

47 
29 

47 
29 

45 
29 

47 
27 

47 
22 

44 
33 

41 
32 

42 
22 

50 
25 

49 
31 

52 

29 

52 
29 

58 
29 

55 
26 

36 
26 

40 
22 

43 
23 

46 
36 

47 
32 

51.' 
31. < 

DAROANELLE 

MAX 
MIN 

52 
35 

53 
32 

55 
42 

54 
45 

52 
42 

56 

37 

55 
27 

66 
26 

74 
40 

73 
34 

47 
25 

40 
22 

44 
22 

45 
17 

39 
24 

48 
31 

41 
26 

44 
25 

51 
19 

43 
33 

48 
32 

50 
22 

45 
33 

38 
22 

37 
23 

40 
21 

40 
26 

47 
32 

41 
24 

48. < 
29. t 

DE  QUEEN 

MAX 
MIN 

62 
37 

56 
39 

53 
44 

53 
46 

47 
41 

62 

31 

54 
30 

70 
28 

81 

44 

76 
41 

56 
23 

46 
30 

49 
21 

48 
IB 

43 
31 

49 
31 

42 
35 

49 
26 

54 
20 

48 
36 

55 
32 

58 
22 

52 
33 

40 
27 

41 
19 

45 
18 

44 
31 

54 
37 

51 
27 

53. < 
31. ( 

DES  ARC 

MAX 
MIN 

38 
34 

53 
34 

51 
37 

59 

44 

59 

47 

54 

41 

55 
33 

53 
33 

63 
38 

77 
49 

49 
26 

46 
26 

33 
26 

41 
22 

42 
26 

44 

30 

39 
33 

41 
25 

42 
24 

49 

30 

45 
37 

50 
30 

49 

30 

65 
33 

34 
27 

39 
26 

40 
26 

40 
31 

48 
27 

47. < 
31. < 

DEVILS  KNOB 

MAX 
MIN 

55 
*1 

52 
37 

53 
38 

47 
36 

46 
34 

46 
28 

44 
27 

57 
34 

58 
44 

61 
24 

39 

15 

36 
15 

33 
12 

38 
14 

34 
23 

47 
23 

42 
26 

35 
16 

42 
27 

46 

30 

36 
23 

40 
28 

32 

20 

30 
14 

42 
10 

30 
19 

35 
24 

28 
12 

42. 
24. 

OIERKS 

MAX 
MIN 

61 
37 

56 
32 

53 
45 

53 
47 

49 
42 

61 
29 

64 
27 

66 
25 

79 
40 

76 
40 

55 
19 

47 
24 

47 
18 

49 
15 

43 
26 

44 
31 

40 
31 

46 
26 

54 
17 

49 
30 

54 
33 

57 
20 

54 

30 

42 
28 

41 

20 

47 
16 

44 
27 

61 

37 

48 
27 

52.< 
28. < 

DUMAS  1  ESE 

MAX 
MIN 

48 
37 

49 
30 

65 
41 

61 
48 

57 
39 

58 
41 

59 
38 

66 

33 

77 
45 

70 
40 

49 
26 

38 
29 

42 
28 

48 
20 

49 
23 

43 
34 

45 
34 

42 
27 

50 
28 

50 
29 

45 
36 

56 
27 

61 
28 

63 

30 

38 
28 

44 
24 

48 
28 

49 

40 

45 
28 

51.< 
32.' 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

52 

33 

48 
32 

59 

45 

53 
48 

49 
43 

59 
34 

62 
29 

66 
32 

78 
66 

63 
32 

52 
27 

38 
31 

45 
23 

49 
17 

41 
28 

51 
35 

45 
32 

46 
26 

66 

24 

50 
34 

44 
30 

60 
23 

63 
31 

44 
29 

33 
26 

45 
19 

51 
31 

46 
37 

43 
32 

51.: 

31.- 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 
MIN 

62 
38 

62 
34 

55 
35 

52 
39 

46 
35 

53 
29 

53 
25 

66 
35 

72 
46 

56 
23 

39 
14 

34 
12 

36 

10 

41 
11 

37 
26 

53 
26 

48 
26 

36 
12 

50 
12 

47 
34 

42 
23 

48 
11 

45 
26 

33 
13 

30 
15 

33 

7 

30 
19 

35 
22 

30 
12 

46. ( 
23., 

FAYETTEVILLE 

MAX 
MIN 

64 
40 

61 
42 

56 
43 

52 
42 

45 

35 

52 
31 

52 
29 

53 
35 

72 
46 

67 
25 

38 
17 

33 
17 

35 

13 

44 
15 

38 
28 

51 
26 

44 
28 

37 
19 

49 
17 

43 
37 

42 
22 

54 
20 

43 
26 

27 
15 

28 
13 

31 
10 

32 
22 

33 
24 

30 
15 

45.' 
26.( 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

57 
36 

61 
33 

56 
44 

53 
43 

45 
35 

53 
31 

55 
27 

63 
33 

73 
41 

47 
23 

39 
18 

33 
18 

35 
16 

46 
11 

35 
28 

52 
27 

36 
26 

37 
19 

48 
15 

43 
36 

41 
21 

52 

17 

42 

20 

26 

15 

28 
14 

32 
6 

32 
20 

32 
16 

2S 
16 

44. 
24. 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

64 
35 

60 
34 

55 
41 

51 
40 

48 
34 

51 
29 

52 
27 

62 
32 

71 
41 

68 
22 

35 

15 

35 
14 

34 
10 

44 
12 

40 
25 

49 
22 

48 
23 

35 
17 

46 
15 

47 
35 

40 
20 

52 
16 

49 
25 

30 
12 

26 
9 

30 
2 

31 
19 

32 
20 

28 
12 

45. 
22. 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

59 
33 

52 

32 

50 
37 

58 
44 

50 
38 

54 
34 

52 
28 

57 
27 

73 
40 

61 
25 

41 
22 

36 
19 

38 
16 

42 
14 

38 
21 

59 
31 

39 
25 

39 
22 

49 

20 

45 

30 

43 
24 

45 
19 

40 
30 

30 
20 

30 
23 

34 
18 

31 
24 

34 
20 

32 
18 

45. 
26. < 

FORDYCE  6  W 

MAX 
MIN 

48 
36 

50 
32 

60 
43 

60 
48 

51 
42 

57 
38 

60 
34 

66 
35 

77 
54 

74 
45 

51 
24 

46 
28 

46 
28 

48 
20 

46 
29 

45 
33 

46 
34 

42 
26 

51 
22 

50 
32 

45 
38 

67 
29 

60 
30 

55 
28 

37 
25 

45 
18 

47 
29 

47 
38 

45 
26 

52., 
32. ( 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

60 
37 

58 
38 

54 
42 

52 
45 

47 
41 

54 
36 

63 
29 

68 

30 

78 
43 

51 
31 

46 
24 

38 
24 

42 
19 

45 

17 

33 
28 

43 
16 

40 
31 

43 
26 

62 
22 

46 
36 

45 
29 

66 
23 

38 
26 

29 
19 

30 
16 

35 
14 

34 
28 

39 
25 

39 
24 

46. 
28., 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MAX 

MIN 

61 
39 

59 
34 

56 
44 

57 
47 

49 
40 

55 
34 

56 
26 

65 
25 

75 
39 

74 
30 

46 
22 

39 
22 

40 
15 

44 
13 

42 
28 

49 
30 

48 
25 

40 
23 

49 

15 

48 
38 

46 
27 

62 

20 

48 
32 

33 

18 

32 

18 

38 
14 

36 
26 

37 
32 

35 

20 

48. 
27. < 

eiLBERT 

MAX 
MIN 

62 
32 

58 
29 

55 
39 

58 
43 

51 
44 

56 
35 

57 
25 

57 
25 

74 
35 

73 
31 

46 
22 

42 
16 

39 
15 

44 

10 

42 
18 

68 
31 

55 
21 

42 
23 

52 
13 

49 
26 

48 
33 

62 

14 

49 

30 

40 
20 

33 
23 

38 
22 

35 
26 

31 
30 

19 

50.' 
26. 

6RAVETTE 

MAX 
MIN 

65 
36 

65 

36 

54 
41 

54 

40 

47 
34 

63 
31 

52 
26 

66 
31 

74 
43 

66 
23 

36 

14 

34 
13 

36 
10 

42 
11 

37 
26 

52 
23 

43 
25 

37 
17 

50 
15 

44 

33 

40 
20 

53 

17 

45 
34 

34 
12 

27 
13 

31 
-  1 

31 
18 

32 

20 

30 
12 

46. 
23. 

HARRISON 

MAX 
MIN 

60 
36 

62 
34 

60 
38 

57 
43 

49 
39 

53 
32 

56 
28 

65 
28 

73 
39 

52 
23 

40 
21 

36 
21 

35 
14 

41 
11 

39 
26 

58 
29 

50 
25 

39 
21 

48 
16 

46 
19 

44 
22 

47 
18 

45 

30 

36 
16 

32 

15 

33 
1<I 

32 
21 

34   34 
28   14 

46. 
25. 

HELENA 

MAX 

MIN 

55 
37 

5* 
34 

65 
39 

65 

51 

60 
48 

50 
40 

54 
33 

62 
35 

72 
49 

68 
35 

45 
28 

41 
30 

38 
28 

41 
23 

45 
25 

44 
35 

45 
30 

43 
28 

49 
25 

48 

30 

47 
36 

49 
30 

67 
30 

56 
32 

40 
30 

40   46 
28   29 

46 
36 

43 
29 

50. 
33., 

HOPE  3  NE 

MAX 

MIN 

56 
34 

55 
33 

53 
36 

54 
44 

57 
44 

45 
36 

58 
32 

64 
34 

57 
37 

76 
47 

50 
24 

51 
26 

36 
26 

47 
16 

50 
26 

36 
31 

52 
32 

40 
26 

46 
22 

52 
25 

47 
36 

50 
24 

69 

29 

51 
28 

29 
21 

38 

IS 

44 
24 

4e 

33 

49 
29 

50.' 
30. 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 

MIN 

54 

35 

51 

34 

55 
43 

55 

47 

49 
41 

58 
36 

59 
35 

65 
39 

77 
52 

74 
35 

54 
27 

45 
28 

46 
23 

46 
20 

46 
26 

47 
31 

42 
32 

43 
25 

55 
24 

58 
34 

52 

33 

66 
27 

65 
32 

45 
23 

37 
21 

44 
21 

41 
29 

45 
34 

45 

20 

51. 
31. 

S««  r«fereDC«  Dotes  follo«log  Statloo  Iiutex. 
-   20  - 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
FEBRUARY  1960 


iouHnued 


Station 


JONESBORO 

KEISER 

KEO 

LEAD  HILL 

LITTLE  ROCK  KB  AIRPORT 

HAENOLIA  3  N 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 

MARIANNA  2  S 

MARKED  TREE 

MARSHALL 

MENA 

MONTKELLO  3  S 

MORRILTON 

MOUNT  IDA 

MOUNT  HA6AZINE 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C   OF  ENG 

NARROWS  0AM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NEWPORT 

NIHROD  DAM 

OKAY 

OZARK 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

PARIS 

PERRYVILLE 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 

PRESCOTT 

ROGERS 

ROHWER  2  NNE 

RUSSELLVILLE 

SAINT  CHARLES 

SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 

SILOAM  SPRINGS 


Day  Of  Month 


5  5   49   54 
32   34   40 


36   31   42 


35  32  43 

55  53  56 

35  35  43 

52  52  58 

36  29  41 

60  54  51 

30  26  35 

53  51  65 
33  30  39 

53  50  57 

38  32  36 

60  55  52 


36 


37 


35   35   43 


50   50   65 
38   32   43 


61  56  53 

46  47  39 

60  58  51 

47  50  40 

68  56  57 

47  45  38 

58 

53  50  56 

47  43  39 

57  55  60 

48  42  34 

58  51  59 
47  44  40 

60  59  53 

43  43  35 


48   45   39 


47   61   70 
28   29   43 


32   32   46 


52   65   77 
36   33   47 


60   66   78 
29   29   40 


23   24   39 


52   60   72 
31   33   42 


55   52   54 
42   42   33 


50   46   57 


62   50   59 
48   44   39 


53 
32 

56 
41 

55 

47 

52 

43 

53 

39 

57 
30 

53 
39 

53 
42 

45 
40 

52 

34 

54 
42 

47 
34 

45 
33 

41 
32 

44 
26 

55 
33 

49 
36 

58 
42 

53 
41 

52 

32 

57 
33 

50 
34 

50 
38 

57 
45 

50 
33 

57 
30 

56 
38 

59 

44 

53 
43 

46 
30 

57 
35 

53 
37 

53 

43 

52 

40 

4S 
31 

35 
49 

37 
54 

33 

39 

56 

55 

30 

33 

57 

54 

36 

43 

58 

57 

42 

43 

49 

51 

33 

36 

56 

54 

33 

42 

48 

62 

32 

45 

48 

62 

30 

43 

53  64 

32  31 

55  63  70 

29  27  38 

60  65  75 

33  33  41 

60  66  77 

28  35  54 

54  65  75 

29  27  44 


36  26  23 

67  43  40 

38  26  23 

71  47  40 

36  25  27 

48  40  34 

22  21  20 

65  47  35 

34  28  27 

75  53  49 
48  25  30 

76  53  60 

37  25  29 

70  43  38 

30  23  17 

66  46  42 

35  30  25 

66  42  39 

38  26  25 

68  43  39 
29  23  17 

74  49  40 

33  23  25 

69  52  46 
48   24  30 

73   45  44 

34  27  24 


38  41  46 

26  21  26 

34  40  46 

26  18  22 

43  42  43 

27  20  23 


36 


10 


59   66 
25   25 


63   57   57 
46   46   38 


54   47   46 
40   40   35 


65 

45 

65 
41 

55 
47 

51 
43 

69 
46 

57 
47 

51 
39 

56   55   66 
40   41   36 


62   51   59 

48   45   38 


67   50   58 


33  35  47 

54  67  7* 

27  31  43 

52  62  66 

25  26  28 

62  63  68 

28  26  27 

57  61  67 

31  28  30 

51  62  76 

31  33  43 

57  58  66 

25  26  28 

63  69  79 
31  32  54 


50  42 

23  24 

34  31 

19  17 


72   41 
28   20 


47 
21 


65   76 
29   46 


42   48   50 
38   38   42 


53 
36 

52 

34 

66 
42 

65 
40 

65 

37 

60 
37 

49 
30 

49 
32 

66 
42 

51 

54 

65 

36   33   43 

40   63   55 
34   32   34 


57   66   58 


36 

34 

56 

40 

67 
29 

65 
40 

65 
38 

67 
44 

63 
48 

58 
33 

55 
43 

54 
42 

60 
36 

52 
41 

47 
36 

53 
31 

62 

41 

62 
41 

52 
42 

56 
41 

52 
43 

66 

37 

65 
45 

62 

41 

60 
41 

59 
46 

57 
47 

57 
39 

56 
46 

51 
44 

54 
37 

55 
43 

48 
37 

54 
32 

52   60   71 
30   31   42 


58   67   79 
27   27   38 


54  64  79 

34  35  54 

53  65  76 

32  34  55 


38 
17 

40 
18 

67 
21 

78   47   56 

43  21   25 

69   46   43 
35   25   24 

76  43   49 
41   23   21 

77  54   5* 

44  26   30 

72   48   40 


68   43   42 
36   26   23 


44   41   38 


27  21  28 

48  48  46 

26  16  20 

39  44  44 

19  13  21 

42  42  47 

25  19  25 

39  40  46 


39   50   40 


48 
15 


44   44   42 


43   42   38 
17   16   21 


32   36   39 


15   17   23 


42   44   47 
34   36   27 


40 
28 


43   38   42 
33   31   27 


43   43   45 
31   25   27 


30   24   23 


43   41   40 
31   32   23 


41   39   41 
36   31   26 


55   50   39 
29   26   22 


43   39   41 
27   31   24 


35   35   27 


47   43   42 
31   27   24 


46   40   42 


45   45 
22   20 


47  42   48 
26  29 

42  47 

23  27 

48  47   46 


13   20   24 


47   46   47 


55   54   45 


53   51   51 
17   24   36 


47   46   47 
15   2  4   34 


48   46   45 
21   30   34 


61   47   45 


53   46   49 


52   54   49 
19   35   36 


50   45   46 
20   31   33 


53   49   49 
17   33   31 


25   27   31 


46   53   46 


50   56   47 
27   29   26 


49   49   36 
26   32   26 


24   29   29 


47   42   37 


25   27   26 


37   38   35 


26   21   27 


32   32   36 
19   12   20 


27   26   31 


33   43   50 
23   17   30 


39   44   44 


33   39   33 
28   20   22 


35   39   42 
25   22   25 


35   37   37 


54  50 

30  29 

39  54 

22  24 

37  47 

30  29   29 


62   63   73 
38   33   52 


57   69   76 
28   27   40 


54   64   64 
32   35   36 


57   63   77 
32   30   41 


62   67   75 
32   35   45 


53   67   76 
30   34   41 


60 
28 

52 
30 

48 
28 

37 
28 

65 

30 

50 
30 

52 

27 

52 

29 

37 
15 

38 
15 

66 
30 

45 
31 

47 
23 

45 
21 

75   66   45 
61   28   28 


72   48   45 


37   31   28 


68   37   33 
27   16   17 


37   38 

26   20   25 


49  49  47 

25  19  30 

♦  1  46  40 

20  16  30 

**  40  45 

24  21  24 

44  47  43 

16  14  24 


48   46   46 
30   24   28 


44   45   46 
29   24   28 


35   44   45 


26  20  30 

36 
12 

39  45  47 

29  20  21 

45  44  42 

22  16  24 

32  40  45 

28  23  25 

42  42  39 

26  20  24 

40 


36 

33   26 


48   44   44 
19   31   30 


40   42   42 
16   20   32 


64 
19 


45  52   43 

18  30 

50  43 

24  30   36 


11   21   30 


54   52   52 
2  2   34   34 


51  47  37 

16  29  19 

57  50  36 

22  33  22 

55  58  56 
25  34  30 

51  48  40 

25  30  25 

56  51  39 

17  29  21 

42  37  25 
29  25  10 

47  43  36 

17  30 

43  45 
16  18 

53  57 

20  20 

51  56 

22  27  27 

45   53  45 

25  27  32 

48   55  43 


42   41 
25   17 


34   45   39 


46   40   44 
30   29   25 


42   37   42 
32   30   27 


45   45   44 
30   26   24 


49   40   41 
32   32   26 


45  42   53 

32  32 

51  50 
32  34   26 

52  46   39 

27  30 

41  49 
35  36 

49  47 

31  27 

48  45 

28  35 

44  40   44 

32  29   26 

42  41   43 
30  28   29 

53  55   36 
21  26   21 


51 
19 

45 
37 

46 
23 

44 
28 

53 

50 

19   34   30 


50 
36 


49   49   44 
24   32   34 


45  52  56 

25  25  34 

53  53  49 

22  31  32 

50  45  41 

18  36 

50  49 

24  30 

50  49 

19  33 

40  48  48 

23  28  34 

52  48  51 

21  30  36 

48  47  48 

25  37  36 

50  44  41 

18  36  22 


18 

25 

21 

21 

18 

59 
26 

68 
32 

44 
27 

38 
20 

46 
20 

56 
23 

46 
34 

34 
20 

36 
22 

35 

15 

47 
24 

48 
27 

46 
28 

36 
29 

38 
25 

66 

20 

46 

33 

35 
20 

33 

20 

40 
16 

36   35   35 
25   23   29 


33   45   42 
17   19   29 


35   44   49 
28   19   30 


36   41   40 
24   23   27 


38   45   42 


31   31   35 


31   34   31 
23   17   21 


19   17   17 


30   42   42 
23   21   22 


30   38   43 
17   15   19 


38   41   40 


34   35   43 


53  62 

29  32  27 

52  61  41 

29  31  27 


45   54   56 
30   29   31 


68   57   46 


51   46   31 
18   31   14 


29   37   32 


50   49   38 
22   34   22 


44   52   60 
28   29   31 


50   47   45 


41   41   43 


29 

40 
29 


39   40   38 
30   28   22 


23   20   30 


37  42  45 

29  25  29 

35  42  40 
23  20  27 

36  38  38 
28  24  26 

41  43  40 

28  25  29 


47.2 
30.2 


48. 
26. 

4 
0 

49. 

30. 

8 

5 

46 
31 

3 

5 

47 
27 

7 
1 

49 
29 

7 
0 

53 
33 

.0 
.1 

49.1 
29.7 


49.7 
26.0 


41.2 
24.8 


44.7 
23.5 


51.5 
27.2 


48.8 
31.0 


64.4 
32.3 


49.1 
29.7 


47.5 
30.2 


50.2 
27.7 


51. 
32. 

2 
9 

63. 
31. 

5 

7 

46. 
25. 

4 
0 

51. 
33 

1 
4 

50 
28 

2 
9 

49 
31 

0 
5 

50 
30 

.3 
.9 

60 
32 

.0 
.3 

46 
25 

.4 
.6 

m 


I   r»r*reac«  DOt«a   follovioc  StfttiOD   lodaz. 
-    21    - 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
FEBBUABY  1960 


Station 

Day  Of  Montli 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

ID 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

STUTTGART 

MAX 
MIN 

48 
38 

50 
34 

62 

43 

62 
49 

58 
46 

55 

35 

55 

31 

64 
36 

78 
48 

74 
41 

t'l 

45 
26 

42 
29 

43 
22 

46 
26 

43 
33 

43 
30 

42 
26 

50 
23 

49 
32 

45 
37 

47 
28 

60 
31 

59 

28 

40 
27 

40 
23 

40 
28 

45 
37 

47 
29 

51.0 
32.6 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 
MIN 

39 
3* 

50 
33 

51 
36 

64 
45 

59 
48 

50 
41 

54 
36 

53 
36 

63 
39 

75 
49 

53 
28 

45 
29 

32 

28 

42 
23 

44 
25 

46 
30 

42 
32 

43 
27 

40 
26 

49 
29 

46 
36 

43 
30 

50 
30 

57 
35 

38 

27 

36 
24 

40 
26 

41 
31 

46 

30 

48.0 
32.5 

SUBIACO 

MAX 
MIN 

59 
3<. 

58 
36 

54 
40 

52 

43 

49 
41 

54 
38 

57 
34 

68 
28 

78 
44 

74 
29 

52 
27 

42 
28 

43 
27 

47 
13 

38 
28 

45 
28 

42 
27 

42 
27 

53 
25 

47 
33 

45 
29 

55 
26 

43 
31 

33 
18 

31 
18 

39 
19 

38 
27 

44 
29 

41 

30 

49.1 
29.6 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

57 
37 

58 
39 

54 
45 

54 
46 

48 
41 

58 
34 

63 
34 

69 

37 

80 
56 

71 
36 

49 

27 

38 
32 

47 
24 

50 
25 

38 
32 

54 
32 

41 
32 

48 
28 

53 
28 

47 
35 

50 
32 

58 
28 

50 
34 

34 
27 

35 
20 

44 
21 

48 
34 

48 
36 

43 
32 

51.3 
33.2 

TURNPIKE 

MAX 
MIN 

57 
49 

50 
37 

48 
37 

47 
41 

47 
38 

52 
30 

55 
35 

56 
35 

67 
41 

66 
25 

41 
12 

39 

13 

34 
14 

40 
12 

35 
22 

45 
23 

41 
24 

35 
18 

43 
23 

39 
24 

42 
26 

46 
26 

35 
15 

31 
15 

35 

12 

30 
19 

34 
22 

44.1 
25.5 

WALDRON 

MAX 

MIN 

65 
33 

64 
32 

53 
44 

52 
41 

51 
39 

57 
33 

57 
25 

66 
24 

77 
39 

75 
33 

45 
24 

42 
22 

41 
18 

48 
12 

44 
26 

57 
26 

52 
29 

42 
24 

53 
16 

51 
38 

47 
29 

57 
17 

50 
32 

32 
19 

35 
17 

38 
14 

40 
25 

39 
31 

41 
23 

50.7 
27.1 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

54 
31 

45 
34 

50 
36 

59 
46 

54 
44 

52 
39 

49 
29 

61 
34 

72 
45 

61 
30 

44 
25 

35 
23 

40 
25 

41 
20 

44 
27 

37 
32 

36 
32 

43 
26 

46 
22 

43 
29 

47 
31 

44 
24 

46 
27 

38 
28 

35 
29 

37 
24 

35 

28 

43 
28 

38 
23 

45.8 
30.0 

WARREN 

MAX 
MIN 

51 
36 

48 
32 

63 
43 

61 
48 

49 
43 

60 
35 

62 
28 

67 
33 

77 
50 

72 
46 

54 
27 

47 
29 

46 
29 

49 
18 

49 
25 

43 
34 

45 
32 

45 
27 

55 
22 

52 
32 

46 
38 

56 
25 

62 
29 

56 
29 

35 
27 

46 
20 

49 
31 

47 
35 

42 
31 

52.9 
32.2 

WHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

57 
41 

55 
39 

48 
37 

47 
40 

40 
32 

50 
26 

51 

35 

58 
35 

68 
45 

64 
22 

40 
16 

33 
16 

33 

10 

38 
15 

34 
22 

44 
23 

40 
28 

35 
16 

44 
21 

39 
30 

39 
21 

45 
27 

40 
27 

28 
11 

30 
12 

35 

10 

29 

20 

35 
25 

31 
12 

42.4 
24.6 

WYNNE 

MAX 
MIN 

55 
33 

48 
32 

58 
42 

61 
50 

59 

47 

54 
40 

52 

33 

61 

30 

74 
49 

69 
42 

49 
27 

39 
26 

38 
27 

40 
20 

42 
30 

44 
25 

40 
27 

38 
25 

40 
25 

47 
32 

43 
36 

46 
27 

57 
27 

48 
27 

35 
27 

37 

25 

37 
23 

43 
36 

45 
26 

48.2 
31.6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

station 

M 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BLAKELY  HOUNTAIM  DAM 

EVAP 
VIHD 

26 

.05 

14 

.00 
36 

.06 
53 

.00 
32 

.09 
59 

.08 
28 

.00 
IS 

.10 
22 

.12 
84 

* 
84 

* 
64 

♦ 
66 

* 
51 

15 

.41 
23 

.00 
20 

84 

* 
58 

.23 
27 

.03 
35 

31 

40 

78 

73 

72 

30 

41 

56 

1317 

NARROWS  DAU 

SVAP 
VIND 

26 

.04 
21 

.04 
38 

.00 
45 

.03 
33 

.07 
75 

* 
24 

16 

.21 
33 

.26 
121 

* 
95 

* 
38 

40 

* 
45 

* 
30 

.34 

18 

.03 
29 

* 
59 

« 
48 

.17 
36 

.02 
32 

32 

.13 
34 

46 

* 
57 

53 

* 
22 

.08 
42 

41 

B  1.53 
1229 

RUSSELLVIIXE 

SVAP 
KIND 

51 

.04 
25 

.06 
81 

.02 
97 

.01 
26 

.12 
68 

.12 
10 

.05 

12 

.10 
38 

.18 
118 

.07 
57 

♦ 
15 

.30 
33 

.12 
26 

21 

.05 

11 

4 

.10 
43 

.09 
13 

.08 
57 

.03 
61 

.08 
31 

.12 
55 

* 
43 

♦ 
66 

.42 
37 

.05 
40 

.03 
30 

.09 
38 

B  2.41 
1207 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 
WIND 

.02 
26 

.03 

11 

.02 
31 

.00 
126 

.01 
74 

.00 
204 

.05 
50 

.04 
31 

.13 
127 

.15 
271 

* 
201 

* 
62 

89 

♦ 
50 

* 
31 

.40 
63 

.04 
61 

« 
57 

* 
75 

.07 
42 

.00 
79 

* 
61 

* 
64 

.22 
74 

99 

154 

47 

54 

54 

B  1.43 
2368 

Se«   rafcreoce   notes  follorlBg  Station   Indaz. 
-    22    - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ARKAKSAS 
FEBRUARY  1960 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.5 

.5 

BLTTHEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

- 

6.5 

- 

- 

- 

BRIVLLEi 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.0 
2 

2.0 

T 

T 

6.6 
6 

1.8 
3 

T 

T. 

CAIIDEN  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

- 

- 

2 

- 

- 

CONWAT 

SNOWFALL 
SN  ON  GMD 

T 

1.0 

1 

- 

1.0 

1 

- 

T 

1.5 
2 

4.0 
2 

- 

- 

T 

C»RiriHG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.5 

- 

- 

2.5 

- 

CEOSSKTT  7  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

DE  qOEEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

DEVILS  EMOB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

~ 

~ 

" 

OraiAS  1  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

1.3 

1 

T 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

T 
2 

1.0 

2.0 
2 

EinUSKA  SPBINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

1 

- 

2 

2 

4 

- 

- 

7 

- 

FATETTEVILLE  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.0 

3 

T 

T 

1.6 

2.0 

4 

T 
3 

4.0 

1 

T 
3 

3 

FLIPPIH  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
3N  ON  CaiD 

T 

.3 

.5 

T 

2.0 

T 

1.1 
4 

7.0 

2.7 
9 

4 

FORT  SMITH  *B  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  BQniV 

T 

5.3 
T 

5 
.5 

T 
T 

T 

T 

T 

4.3 

1.3 
6 
.4 

2 
.2 

T 

1 

.6 

T 

GILBERT 

SNOWFALL 
3N  ON  GND 

T 

1.0 

- 

4.0 

3 

1 

3.0 
4 

2 

GRAVETTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

T 

T 

4 

2 

5 

5 

5 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

SNOWFALL 
3N  ON  GND 

T 

- 

- 

- 

T 

2 

- 

- 

- 

T 

JOMESBOBO 

SNOWFALL 
3N  ON  WD 

T 

T 
T 

T 

5.3 
5 

3 

T 
T 

T 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
3N  ON  (an) 
■TR  EQUIV 

1.0 

2.8 

1 

T 

4.0 

1.8 
S 
.5 

T 

T 
T 

SNOWFALL 
3N  ON  GND 

4 

- 

- 

2 

- 

- 

MAUiOTH  SPRING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

T 
T 

3.0 

- 

- 

5.0 

- 

MARIANNA  2  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 

- 

6.0 
6 

1.0 
4 

2 

T 

MARKED  TREE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

6.5 

- 

- 

- 

- 

MENA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 
2 

1 

T 

1.0 

1 

T 

1.5 
2 

.5 

1 

T 

MONTICELLO  3  S 

SNOWFALL 
SN  ON  am) 

- 

- 

HODNT  IDA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

1.0 

1 

T 

T 

T 

T 

3.5 
4 

1 

T 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7.5 

7 

- 

- 

OZARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.8 

T 

- 

T 

.5 

5.0 

- 

- 

1.0 

- 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

T 
T 

T 

7.2 

T 
4 

PBESCOTT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

2 

- 

- 

4 

- 

- 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

T 

T 

1 

2 

4 

3 

5 

7 

5 

RUSBELLVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

T 

1 

- 

T 

- 

- 

SEARCT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

6 

- 

- 

- 

- 

STtnTGART  9  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

- 

5.0 
5 

- 

- 

- 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  WD 

T 

.1 

T 

3.7 

.3 

4 

T 

WALDRON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
2 

T 

T 

T 

1.5 

- 

- 

- 

- 

WAUnn  RIDGE  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.8 

T 

.1 

2.0 

5.0 

7 

T 

1.0 
T 

1.] 
1 
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STATION  INDEX 


STATION 


lPPLETON 
LfiKADELPHIA 
.RKANSAS    CiT 


8ALD  KN08 


JESVILLE  LIVESTOCK 


8EE0EVILLE 
8ENT0N 
BENTONVILLE 
BEHRVVILLE  *  NW 
BIG  FORK 

IG  LAKE  OUTLET 
BLACK  ROCK 
BLAKELY  MOUNTAIN 
'E  MOUNTAIN  DAI 
FF  CITY  3  SW 

8LYTHEVILLE 
BOONEVILLE 
BOTKINBURG  2  S 
B0U6HT0N 
8RADF0R0 

BRINKLEY 

BUFFALO  TOWER 
BULL  SHOALS  DAM 
BURDETIE 
CABOT  ft  SW 

CALICO  ROCK 


CLARENDON 
CLARKSVILLE 
CLINTON 
COMBS  3  SE 
COMPTON  J  NE 

CONWAY 

CORNING 

COVE 

CROSSETT  7  S 

CRYSTAL  VALLEY  2 

CUMMINS  FARM 
DAISY 
DAMASCUS 
DANVILLE 
DANVILLE  SCS 

DARDANELLE 
DC  QUEEN 
OERMOTT 
OES  ARC 
DEVILS  KNOB 

DIERKS 

OUMAS    1    eSE 
DUMAS 

FEL    DORADO    FAA   All 
EUREKA    SPRINGS 

EVENING    SHADE    1    I 


lYEITEVlLLE    Etl 


ORDYCE    6    I 
FOREMAN 
FORREST   CI 

ORT    SMITH 


FULTON 
GEORGETOWN 
GILBERT 
GLENWOOD 

GRAVELLY 

GRAVETTE 

GREEN  FOREST  4  ESE 

GREENBRIER 

GREENWOOD 

GORDON  3  E 

HAMBURG 

RDY 

RRISON 
hEBER  SPRINGS  3  NE 
HEBER  SPRINGS  3  SW 

HECTOR 
HELENA 

HENDERSON  2  W 
HOPE  3  NE 
HOPPER 

HORATIO 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

HUNTSVlLLE 

HUTT16  0AM 


JASPER 

JESSIEVILLE 

JONESBORO 

KEISER 

KEO 

KIN6SLAND  3  SSE 
LAKE  CITY 
LAKE  MAUMELUE 
LAMAR  2  SW 
LANGLEY 

LEAD  HILL 
LEE  CREEK  GUARD  STATION 
LEOLA 

PLITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 
LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

LURTON 
MADISON 
MAGNOLIA  3  N 
MAGNOLIA  5  N 
MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MAR I ANNA  2  S 
MARKED  TREE 
MARSHALL 
MAUMEE 


COUNTY 


SCOTT 

AWRENCE 
SALINE 
YELL 


INDEPENDENCE 


ST  FRANCIS 


BENTON 

CARROLL 
POLK 


MISSISSIPP 

LOGAN 
VAN  BUREN 

WHITE 


MONROE 
NEWTON 
BAXTER 
MISSISS 
PULASKI 


IZARD 


JOHNSON 
VAN  BUREN 
MADISON 

NEWTON 


POLK 
ASHLEY 

PULASKI 


FAULKNER 
YELL 

YELL 


201 S  HOWARD 


CARROLL 

SHARP 

INGTON 

WASHINGTON 
WASHINGTON 
ARION 

DALLAS 

LE  RIVER 
RANCIS 

SEBASTIAN 

CRAWFORD 

HEMPSTEAD 


BENTON 
CARROLL 

FAULKNER 


BOONE 

CLEBURNE 
CLEBURNE 


BAXTER 

HEMPSTEAD 

MONTGOMERY 

SEVIER 
GARLAND 
MADISON 
UNION 
LITTLE  RIVER 

NEWTON 

GARLAND 

CRAIGHEAD 

MISSISSIPPI 

LONOKE 

CLEVELAND 

CRAIGHEAD 

PULASKI 

JOHNSON 

PIKE 

BOONE 

CRAWFORD 

GRANT 


PULASKI 

NEWTON 

ST  FRANCIS 

COLUMBIA 

COLUMBIA 

HOT  SPRING 

FULTON 

LEE 

POINSETT 

SEARCY 

SEARCY 


34  02 

34  S8 

35  25 


35  39 
33  52 
35  25 


36  07 
33  36 
33  35 


34  14 

35  22 
35  03 
35  04 


33  53 
33  53 
33  13 


36  00 
36  06 
36  IB 


91  05 

92  52 

93  29 
93  25 


93  00 

92  53 

93  03 


94  08 
93  58 
91  22 


92  37 
94  13 

93  37 


89  55 
93  55 

92  28 

93  20 
91  28 

91  12 
93  30 

92  34 
89  57 
92  04 


93  09 

94  21 
91  26 
91  30 

93  24 

94  02 


94  09 

93  48 

91  26 

92  43 

93  33 

93  42 

94  28 


35   28 

92    58 

34    32 

90    35 

36    22 

92    16 

33   43 

93    33 

34   22 

93    41 

33   56 

94    22 

34   31 

36  05 

93    44 

92    05 

33    35 

94    03 

36   01 

93    n 

34   42 

93   04 

35    50 

90    42 

35    41 

90    05 

34    36 

92    00 

33    50 

92     16 

90    26 

34    51 

92    26 

35    26 

93    51 

36    24 

92    54 

35    42 

92    35 

92    14 

34    46 

92    19 

35    46 

93    05 

35    00 

90    43 

33    19 

93    14 

33    20 

34    23 

92    49 

36    29 

91    32 

90    46 

35    32 

90    26 

35    54 

36    03 

92    39 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABUS 


:S  V.  WILLIAMS 
RUBY  B.  OWENS 

LE  ROCK  WATERWORKS 


JOHN  A.  JONES 
TILLMAN  E.  LAWRENCE 
JOHN  W.  TRAMMELL 

SW  GAS  AND  ELECTRIC  CO 
ARRA  0.  PARKER 
CECIL  WILLIS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

HELEN  GARRISON 
U  S  FOREST  SERVICE 
L.  G.  AOAMSON 
MARVIN  MORRISON 
B.  6.  HAMMOND 

P.  M.  8RECKENRIDGE 
ETTA  C.  BURKS 
EAHLE  L.  BROWNE 
DAVID  L.  STIOHAM 
ANNA  M.  LILES 

N.  W.  DOUGLAS 

LEE  W.  MCKENNEY 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CATHERINE  WHITE 


U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
G.  A.  HALE 
B.  M.  WALTHER 

AUSTIN  D.  HARRIS 

MIXON  M.  BAILEY 

EDITH  2.  LEHMAN 

JOHN  L.  TAIT 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

B.  F.  NORTHERN 

DR.  IRVING  T.  BEACH 
EARL  8.  RIDDICK 
MAUDE  C.  BRASHEAfiS 
WILLIAM  L.  8INAM 

CLARENCE  S.  WILLIAMS 

LAURA  POLK 

JOE  C.  ALLEN 

U  S  FOREST  SERVICE 

BILLIE  JO  YOUNG 

CUMMINS  PRISON  FARM 

FERNA  JONES  TEDDER 

WILLIAM  A.  BROWN 

J.  A.  MOUDY 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

JACK  E*  BURKS 

0,  TUCKER  VASSER 
L.  W.  WILSON 

C.  J.  RISTER 
CHRISTIANA  B.  DICKEY 

THOMAS  F.  HINSLEY 

TRAVIS  C.  KEAHEY 

POWER  AND  LIGHT  CO 
FED  AVIATION  AGENC 

MABEL  F.  SPRAY 

,  WOLFE 
CHARLES  F.  FORD 

S  FED  AVIATION  AGENC 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

S  FEO  AVIATION  AGENC 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
LESLIE  P*  CALLENS 

HOMAS  A.  MOORE 
U  S  WEATHER  BUREAU 

AMES  L,  CRISTEE 

NA  J,  LOGAN 
BESSIE  E.  AKEHS 
ELI  JORDAN 
LIAM  F.  SEVIER 
LIE  PENDERGRASS 

GLENN  S.  JUSTICE 
RALPH  L.  BANTA 
MARVIN  C.  CANTRELL 
DOROTHY  H.  BEEN 
ROY  S>  ROBB5 

..  JAMES  LINDER 
HERESA  DONALDSON 

BEA  GRAY  BEENE 
ESTER  B.  LOGAN 

WAYNE  STARK 

MRS.  BOBBY  A.  BRYAN 


ELIZABETH  W.  FRIDAY 
U  S  NATL  PARK  SERVICE 
MAY  PEARL  MaRKLEV 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
W.  E.  MCDOWELL 

OUINTON  R.  CLARK 
LURA  6.  SYKES 
BENEDICTINE  SISTERS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
R.  A.  WALLER 

ARKANSAS  FORESTRY  CO*tM 
TRESSA  ST.  CLAIR 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
MABEL  L.  FORRESTER 

CLAY  A.  CLARY 

MARY  A.  COCHRAN 

J.  R.  RHODES 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LOLA  I.  DOLLAR 
JAMES  C.  HODGES 
EARL  E.  GRAHAM 
ARK  POWER  AM)  LIGHT  CO 
RADIO  STATION  KBOK 

JOHN  H.  MCKEE 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
HORACE  J.  LOVELL 


STATION 


MELBOURNE 

MENA 

MONTICELLO  3  S 

MONTROSE 

M0R06AY  LOCK  ANO  DAM  8 

MORRILTON 
MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW  1  E 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NASHVILLE  SCS 

NATHAN  4  WNH 
NEWHOPE  3  E 
NEWPORT 
NIMROO  DAM 
NORFORK  DAH 

ODELL  3  N 


OZARK 
OZONE 

PARAGOULO  Ri 
PARIS 
PARKIN  2  W 

PARKS 
PARTHENON 
PERRYVILLE 
PINE  BLUFF 
PINE  BLUFF  I 


RATCLIFF 
RAVANA  1  NE 
REMMEL  DAM 
ROGERS 

ROHWER  2  NNE 
RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM 


SHERIDAN  TOI 
SHIRLEY 

St  LOAM  SPRll 


STAMPS 

CITY  2  S 
STEVE 
STORY 
STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 

SUBIACO 

TAYLOR 

EXARKANA  WB  AIRPORT 
TURNPIKE 

WALDRON 

WALNUT    GROVE    2    NNE 
WALNUT    RIDGE    FAA    AP 
WARREN 
EST    FORK 

WHEELING 
ITE    ROCK 
ITECLIFFS 


CLOSED   STATIONS 
MARVELL 

NEW   STATIONS 
ROHWER    2    NNE 


COUNTY 


IZARD 
POLK 

DREW 

ASHLEY 

CALHOUN 

CONWAY 

GOMERY 
LOGAN 
BAXTER 
BAXTER 


JACKSON 

PERRY 

BAXTER 

WASHINGTON 

MONTGOMERY 
HOWARD 


NEWTON 
PERRY 
JEFFERSON 
JEFFERSON 


6856    YELL 

6890   MONTGOMERY 

6916    ARKANSAS 

ARKANSAS 

LOGAN 

COLUMBIA 


RANDOLPH 
ASHLEY 
NEVADA 
NEVADA 


LOGAN 
MILLER 
HOT    SPRING 
BENTON 


SCOTT 

INDEPENDENCE 

LAWRENCE 

BRADLEY 

WASHINGTON 

FULTON 
FRANKLIN 
SEVIER 
YELL 


35    29 

35  38 

36  03 


i4    54 

35  51 

36  oe 


93    51 

93    52 

93    50 

91  16 

93  10 

92  15 

94  24 


93  50 

93  27 

90  28 

93  43 


91  30 
93  23 
93    23 


92  21 
92  19 
94    33 


91  51 
93  19 
93  31 
91    32 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


I    L.    SHRADER 

RICHARD  W.  ST.  JOHN 

RADIO  STATION  RHBM 

K  POWER  AND  LIGHT  CO 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 

DANIEL  PERRY  MALLETT 
WILLIAM  E.  BLACK 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
RADIO  STATION  KTLO 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NELL  A.  TAPLEY 

HENRY  G.  ARVIN 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

EDNA  J.  WESTFALL 
ELSIE  F.  WARD 
LUTHER  D.  SUMMERS*  JR 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 


MRS.    RENZO    HURST 

JOAN 

.    G RE SHAM 

THOMAS    F.    MCKINION 

MRS.    GUY    E.    COOK 

BURNS 

WAKEFIELD 

VIRGI 

D.    NELSON 

RADIO 

STATION    KDRS 

FRANK 

TAYLOR 

COR  IN 

f    D.    GARDNER 

BOMAR  K.  HANSARD 
ARTHUR  B.  CARLTON 
FRANCIS  FINKBEINER 
HARRY  W.  WHITE 
U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

J.  R.  HUDOLESTON 
BENEDICTINE  SISTERS 
PEARL  NEWTON 


U  S  SOIL 


.  SERVICE 


ONA  V.  MCLEAN 

LULA  M.  WEEKS 

BONNY  L,  ALLEN 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

HOWARD  FOWLER 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

W.  SPAULDING 

FISH    AND    WILDLIFE 

1AM    S.    BUCKLEY 

B.    CALDWELL 

ADAM    C.    MELTON 
ARKANSAS   FORESTRY  COMM 
REEDIS   ALLEN 
JOHN    BROWN   UNIVERSITY 
iARET    F.    GORDON 

HUBERT   BAKER 

iNSAS   FORESTRY   COMM 

>.    SIMS 

I  L.  MAVBERRY 
GEORGE  L.  CLARK 

MIVERSITY  OF  ARKANSAS 
EW  SUBIACO  ABBEY 
DELLA  0.  NORWOOD 
S  WEATHER  BUREAU 
S  FOREST  SERVICE 


LIAi 


D.  BIVENS 


S  FEO  AVIATION  AGENCY 
WARREN  COTTON  OIL  C( 
EFFIE  D,  LITTLE 

THOMAS  W.  CONE 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS.  L.  M.  SNEAD 
MILES  B.  TURNER 
RADIO  STATION  KWYB 

JESS  B.  JOHNSON 


NIVERSITY  OF  ARKANSAS 


t  DUDUca  cart:    i.  abk&ksas    2.  hississifpi    3.  oiuchit&    a.  bkd    s.  auirr  FRAMCia 


SALin     7.    WHITE 


HEFEEENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Rock.  Arkansas,  or  to  any  weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,  Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Hontbly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaininE 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  Include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Dally  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table 
when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months 
some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 

In  the  station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 
C 


Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bullet 
"Snowfall  and  Snow  on  Grou 
"Supplemental  Data"  Table. 


precipitation  Data"  Bulletin. 

"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 


Other  Reference  Notes 

No  record  In  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  In  the  "Daily  Precipitation"  Table,  "Evaporation  and  Wind"  Table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 
+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  "Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 

thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
AH   Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B   Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
U   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 
SS   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V   Includes  total  for  previous  month. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  H.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and 
STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  issues  of  Local  Climatologlcal  Data  Annual,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 
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ARKANSAS  -  MARCH  1960 


WEATHER  SUMMARY 


A  glaze,  sleet,  and  snowstorm  persisted  over  most  of  the 
from  the  early  morning  of  March  1  into  the  afternoon  of 
caused  hazardous  driving  conditions.  There  was  cons 
timber,  shade  trees  and  power  and  telephone  lines  i 
east-central  portions.  Damage  to  timber  in  the  souther 
mated  at  $1,000,000.  Damage  to  power  lines  in  the 
central  portions  is  estimated  at  $300,000  and  to  tele 
same  area  at  $265,000.  Property  damage  over  the  rema 
was  generally  light  and  scattered. 


State  of  Arkansas 
the  2d.  The  storm 
iderable  damage  to 
n  the  southern  and 
n  portion  is  esti- 
southern  and  east- 
phone  lines  in  the 
inder  of  the  State 


March  1960  monthly  mean  temperatures  were  the  lowest  of  record  over  the 
State.  Temperature  extremes  were,  however,  not  unusual.  The  continued 
unseasonably  cold  weather  delayed  the  spring  growth  of  vegetation. 


Walter  C.  Hickmon 
State  Climatologist 
U.  S.  Weather  Bureau 
Little  Rock,  Arkansas 


MONTHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature:   85°  on  the  31+  at  Eight  Stations 
Lowest  Temperature:  1°    on  the  5th  at  Mammoth  Spring 
Greatest  Total  Precipitation:   6.11  inches  at  Dermott 
Least  Total  Precipitation:   0.99  inch  at  Rogers 

Greatest  one-day  Precipitation:   2.10  inches  on  the  2d  at  Carlisle  1  SW 
Greatest  Total  Snowfall:   20.0  inches  at  Corning 
Deepest  Snow  on  Ground:   8  inches  on  the  15+  at  Four  Stations 
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.21       T 
.10 
.21 
.32 

,02       ,07 
.01 

T           7 

.33 

.49 
.38 

7 

.22 

7 

.02      .10 
.70 

.12 

BRIMKLEY 
BUFFALO    TOWER 
BUROETTE 
CABOT    *    S¥ 
CALICO    ROCK 

4.22 
1.90 
3.16 
3.18 
2.38 

.06    1.27 
.15      .02 

.85 
.09      .84 

.21 

.18 

T 

T 

T 
.02 

.01 
.24 

.15 

1.08 

1.25 
.54 

.60 

.02 
.76 

.14 

.30 

.13 
.01 
.49 

.75      .38 
.13      .54 
.36 

.81       .33 
.50 

.02 
.34 
T 
.38      7 

T 

.33 

.27 

.01 

.01 
.04 

.23 

CAMDEN    1 
CARLISLE    1    SW 
CLARENDON 
CLARKSVILLE 
CLIHTOH 

4.40 
4.53 
4.74 
2.03 
3.02 

.14       .76 

2.10 

.13       .44 

T           .25 

.29 

1.06 
.79 
.31 

T 

.04 

.04 

7 

.20 

.49 
1.02 
1.34 

.33 

.47 

.20 

.05 
.30 
.21 
.10 
.67 

.12      .78 
.43 
.87 

.50      .30 
.68 

.19 
.33 
.37 
.03 
.37 

.33 

.17 

.33 

.14 
.12 
.14 

7 
.35 

.11 

7             7             .24 
.09 

CONWAY 

COfWING 

COVE 

CROSSETT    7   S 

CRYSTAL    VALLEY    2    H£ 

3.07 
2.92 
2.94 
5.67 

.07      ,57 
.11 
.21 

.20    1.91 
.58      - 

.61 

.02 
.16 

.06 

.11 

7 
7 

.73 
1.02 

.23 
.82 

.01 

.01 

7 

.10 
.33 

.85 
.10 

7 

7 

.75      .35 

.21 
.24      .64 
.95      ,53 

.02 
.42 

.13 

.68 

.34 
.32 

.91       .09 
.49 

7 

.06 
.38 

CUMMINS    FARM 

DAISY 

DAMASCUS 

DANVILLE 

DARDANELLE 

3.59 
2.70 

2.58 
2.51 

.56    1.19 
.18      .45 

.05      .25 
.02      .14 

T 

.30 
.36 

T 

7 
T 

7 

.82 
.70 
1.40 
.35 
.42 

.25 
.18 
.41 
.10 
.16 

.06 

.05 

7 

,41       ,05 
.13      .83 

.80 
.01       .90 

.70 

.14 
.32 
.23 

.30      7 

.01 

7 

7 

.25 

.20 
.25 

.09 

.13 
.16 

. 

DE   QUEEN 
DERtWTT 
DES   ARC 

devils  knob 
oierks 

2.30 
6.11 
4.60 
1.75 
2.82 

.31       .55 

.40    2.02 
.13      .50 

.24      .23 

.78 
.26 
.41 

T 

7 

.25 

1.08 

.07 
.42 

.33 
.41 

.06 

7 

.30 

.22      T 
.45 
.14 

.75       .06 

7         1.62 

.81 

.37 

.16      .80 

.32 
.38 
.29 

.09 

.25 

.18 
.05 
.34 

.32 

.34 

7           7 

.02                   .69 
7           7           •IB 

7            7           7 

OUMAS    1    ESE 

EL   DORAOO    FAA   AIRPORT 

EUREKA    SPRINGS 

EVENING    SHADE    1    NE 

FAYETTEVILLE 

5.50 
5.08 
2.10 
2.63 
1.71 

.21    1.12 

.75    1.97 

.22 

.25 

.03      .31 

1.07 

.21 
.28 

.01 

.03 
.01 

7 

7 

.05 

.02 

.21 
.38 

.89 
.08 
.46 
.80 
.09 

7 
.12 

.38 

.16 

.52 
.35 

7 

.02 
.01 

.03 

1.35 

1.22      .15 

7           .49 

.50 

.36      .02 

.36 

.19 

.40       7 

.07                    7 

.01 

7                        .30 

.14 

.05 

7           7 

.17 

.18                   T 
.02 

7 
7 
7           7 

FAYETTEVILLE    FAA    AP 

FAYETTEVILLE    EXP    STA 
FJLIPPIM    FAA    AIRPORT 
FORDYCE    6   W 
FORT    SMITH   Wfi    AIRPORT       R// 

1.49 

1.77 
1.81 
4.71 
1.43 

.07      .15 
.22 

.03      .18 
.14    1.86 
.13      .11 

.01 

T 

.04 

.02 

T 
T 
T 
.01 

7 
.02 

7 
.01 

.26 

.14 
.49 
.43 
.22 

.03 
.32 

.05 
.41 

7 

.39 
.37 
.28 

.05 
.10 

7 
7 
7 
.02 

.05 
.01 

7. 

.21       .28 
.32      7 
.26      .47 
1.03      .35 
.55      .10 

7 
.37                  7 
7                        7 

7 

.01 

T           7            .22 
7                        7 

.05 
.10 

.15 

.02      7 

7 
.04 

.06    . 

FORT    SMITH    WATER    PLANT 

FULTON 

GEORGETOWN 

GILBERT 

1.50 
2.82 
3.24 
01.73 
2.19 

I           .06 

.38      .63 

.37 

.14 

.04      .09 

.07 
.43 

T 

.11 

.02 

T 

.01 
.02 

7 
7 

.27 
.33 
1.45 
,39 
,37 

.03 

.42 

.09 
.24 
.54 
.16 

.05 

.07      .48 

.14       .68 

.62 

0.50 

.17      .78 

.04 
.06 
.39 

7            7 
.06 

.05 

.03 

.06 

7 

.46 

.17 

.01 

T 
7 

GRAVELLY 

SRAVETTE 

GREEH    FOREST    4    ESE 

GREENBRIER 

GREENWOOD 

2.69 

1.75 
1.66 

.06      .22 
.21 
.22 

.60 

.30 

T 

.14 

.02 

.18 

.02 

,24 
,14 
.45 
.25 

.44 

.06 
.20 
.49 
.20 

7 

.03    1.10 
.28      .11 
.04      .24 

.20 

.09      7            .01 

.03 

.39 

.09 

7            .05 
.05 

'   : 

GUROON    3    E 

HAMBURG 

HARRISON 

HEUER    SPRINGS    3   NE 

HECTOR 

4.40 

1.77 
3.08 

.32      .52 

1.87      .29 

.35 

.38 

.43 

.81 

.11 
.43 

.39 

.15 

7 
7 

.87 
.31 

7 
.29 

.48 

7 

.31 

.50 

.35 

.08 

.11 
.42 
.30 

- 

.17    1.15 

.21       .08 
.62 

.26 

7 
.30 

.02      T 

.31 

.30 
.02 

-           - 

.02 

-   • 

HELENA 

HENDERSON   2    W 
HOPE   3    NE 
HOPPER 
HORATIO 

4. 52 
2.10 
2.09 
D2.49 
2.59 

.05      .32 

.11 

.22      .50 

0.19   D.IO 

.16      .31 

.58 
.41 

T 
.34 

T 

.04 

7 

.02 
.36 

7 

1.36 

.40 
.20 
.29 

.26 

.41 
.03 
.19 
.03      .09 

.72 

.78 

.17      .56 

.68      .37 

.28      .68 

.30 
.06 
.07 

7 

.12 

.10 
.76 
.34 

.13 

.05 

7           7 

.10                   .52 
.03 

HOT    SPRINGS    1    HNE 

HUTTI6   DAM 

INDEX 

JASPER 

JCSSIEVILLE 

2.86 
5.07 
2.90 

3.99 

.19      .89 

.21    1.17 
•           .70 

.30      .59 

.38 

.80 

.30 

.           -           - 

.02 
.04 

.03 

.20 

7 

.22 

.30 

.40 

.07 

7 

.11 
.50 

.10 

.02 
.10 

.93      .26 
.27    1.00 
,25      ,10 

7           .95 

.01 
.21 
.15 

.30 

7 

7 
.04 

.31 

.57 
.10 

.45 

7 
.27 

.05      .06 

T           7 
.24                   .34 

-   '• 

JONESBORO 

KEISER 

KEO 

LAKE  CITY 

LAKE  MAWtELLE 

3.06 
3.63 
4.75 
3.50 
3.66 

.23 

1.03 

.29    1.00 

T           .03 

.25      • 

.43 
.70 
.50 
.60 
.92 

.30 

.08 
.10 

•  03 
.76 

.08 
.24 

1.07 
1.08 
.93 
1.26 

.15 
.02 

.22 

.15 

.21      7 
.22 

.41 

.84       .40 
.47 
.78 

.27 
.34 

.21 
.35 

.02      7 
.03 

7           7 

7 

.41 

.38 

.33 
.12 
.01 

.39 

LAMCLEY 

LE»  HIU 

LEE  CREEK   SUARD  STATION 

LEOLA 

LITTLE   ROCK    »*B   AIRPORT    R// 

4.06 
02.63 
1.63 
3.92 
3.67 

.99      .50 

0.20 

.11 

.28      .46 

.49      .71 

.67 

D.15 

.07 

.72 

T 

T 

7 
.01 

7 

D.12 
.31 

.72 

.33 

.88 
.04 

D.Il 
.39 

.21 

.15      7 
D.25 

.10 

7 

.10 

7           .98 
1.80 
.11      .43 
1.13 
.82      .30 

.28 

.10 
.22 

7 

7 

7                        .02 

.60 

T 

.13 

.36 

7 
7 

7 

7 
7             7 

LITTLE  ROCK    FILT    PLANT 

CURT ON 

HAOISOM 

MACnOLIA    3    N 

NALVERfl 

3.56 
1.94 
3.78 
3.72 
D4.24 

.45      .55 

T           .03 

T            .44 

.17    1.10 

D.20    1.20 

.29 
.54 

.66 

7 

7 

.04 

7 

7 

.18 

.75 
.14 

7 

.54 

.06 
.16 
1.20 
.35 

.15 
.20 

.07 

.30 
.34 
.03 
.07 

7 

.80      .39 
.49 
.70 

.40      .64 
1.04      .42 

7 

•  24 
.33 
.11 

7 

.04 
.10 

.41 
.02 
7 
.16 

.45 

.03 

7 

.07 

7             7             .23 

HANHOTH   SPRING 
HARIANNA    2    S 
HAMCED   TRFE 
MARSHALL 
MELBOURNE 

2.32 
5.35 

2.23 

.29 

.05    1.36 

.02 

.40 

.25 

.04 

.06 

.04 

D.Ol 

7 
.02 

.72 
1.38 
1.02 

.36 

.43 
.35 

.81 

.62      .27 

D.40 

.55 

.50 
.29 
.07 

.01 

.10 

.31 

.11 

.0  3 
.57 
.02 

7 

NENA 

NOITICELLO   3    S 
NOnOBAT    LOCK    AND   DAN    8 
NOmULTOH 
MOUNT     IDA 

2.15 
5.25 
6.10 
3.32 
3.27 

.09      .23 
.10    1.72 
.24    1.48 
.42 
.25      .45 

.17 

.90 
.41 
.29 

T 

7 
.42 

T 

7 

.25 
.20 
.41 
.79 
.39 

.07 

.12 
•  11 
.12 

.08      .63 
1.40      .50 
.25      .93 
.86 
.19      .69 

.12 

.27 
.41 
.29 

.14      .42 
.07 

7 

,45 

,40 
.12 
.55 

.06 

.24 
.38 

.20      7 

.03      .06 

.11 
.03                   .62 

DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  month 

Station 

1   1 

2 

3 

4   5   6 

7  1 

8 

9 

10  1 

.15 

11  1  12 

13   14  1  15 

16   17  1  18 

19  1  20   21 

22   23  1  24 

25 

26  1 

27 

28  1  29  ,  30   31 

MOUNT  MAGAZINE 

1.45 

.10 

.10 

.15 

.20   .10   .15] 

.50 

- 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

2.08 

.30 

.13 

.38 

,05 

.38 

.52   .32  1 

T          T 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

2,06 

.  12 

.13 

T 

T 

.50 

.41 

.46] 

.34   T 

,05   T 

.05 

T  ^. 

MOUNTAIN  VIEW  1  E 

1.60 

.05 

.15 

.15 

.70| 

.55 

T 

MULBERRY  5  NNE 

1.80 

,05 

.06 

.10 

T 

.35 

.34 

T     T     .65j 

.20 

.05 

NARROWS  DAM 

3.02 

.34 

.46 

.22 

.45 

.10 

.19   ,91 

.17 

.18 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

3.4S 

.31 

.40 

.26 

.41 

.08 

.61   .77 

.09 

.50 

.02 

T 

NATHAN  4  WNW 

2.61 

.17 

.33 

.18 

.42 

.10 

.20        .91 

.10 

.20 

NEWHOPE  3  E 

3.34 

.20 

.40 

,50 

.49 

.30 

1.00 

.30 

.15 

NEWPORT 

2,Sb 

T 

.25 

,42 

.04 

.96 

.34 

.43 

T 

.01 

.10 

NIMROD  DAM 

2.77 

.05 

.45 

,35 

.36 

.05 

.01        .80 

.30 

.30 

,10 

ODELL  3  N 

1.69 

,13 

.10 

.01 

.35 

.31 

.06   .26   .29 

.16   T 

T 

OOEN  2  W 

2.67 

.25 

.39 

.03 

.32 

T 

.13 

.80   .16 

.51 

.08 

T 

OKAY 

2.77 

.35 

,B0 

.17 

.23 

.07 

.02 

.88   .10 

.15 

T 

T 

OSCEOLA 

3.06 

.54 

.36 

.05 

1.16 

.12 

.63 

.20 

OWENSVILLE 

3.77 

.24 

.45 

.31 

.01 

T 

.77 

.11 

.14        .82 

.39 

.02   T 

.42 

.05 

.04 

T 

OZARK 

D1.73 

,04 

,03 

,14 

.01 

T 

.32 

.29 

.01  D.15   .42 

.26 

.02 

.04 

OZONE 

1.32 

,08 

.20 

.08 

.10 

.64   ,10 

.08 

.04 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

3.97 

1.40 

.15 

T 

.92 

.62 

.42   T 

.23 

.03 

.20 

PARIS 

1.98 

.03 

.34 

^ 

.18 

.25 

T 

T     .65   .16 

.37 

PARKIN  2  W 

3.07 

.27 

.74 

.02 

.86 

.24 

.64 

.30 

PARKS 

- 

- 

- 

- 

_     _     - 

- 

- 

- 

- 

- 

-     -     - 

:::""" 

_     _     _ 

* 

' 

" 

_     _     - 

* 

PERRYVILLE 

- 

PINE  BLUFF 

5,29 

.17 

.70 

1.02 

T 

1.02 

.14 

.20       1.20 

.28 

.14 

.16 

.05        .21 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

4,67 

.46 

.95 

T 

.01 

.59 

.31 

.14 

T 

.13  1.16   .37 

T 

T 

T 

•  09 

T 

,44 

PINE  RIDGE 

2.79 

.26 

.44 

.16 

.27 

.14 

.28   ,52 

.67 

.05 

POCAHONTAS  1 
PORTLAND 

5.10 

' 

2.00 

~ 

- 

.05 

" 

.42 

" 

.20 

T    1.10 

.20 

.05 

.30 

.45 

.15        .18 

PRESCOTT 

3.26 

.09 

.84 

,75 

.50 

.05 

.15   .75 

.04 

.09 

RATCLIFF 

- 

- 

- 

.47   .18 

.41 

ROGFHS 

.99 

.28 

.05 

J 

.03 

.11 

.11 

.02 

.29   T     T 

T 

.02 

.08  . 

ROHWER  2  NNE 

5.60 

.20 

2.00 

.12 

.05 

T 

.03 

.90 

.25 

T     .80   .43 

.40 

.12 

T 

.18 

T     .12 

RU<iSELUVILLE 

2.69 

.48 

.16 

.29 

.15 

.07 

.64   .39 

.51 

SAINT  CHARLES 

5.54 

,21 

.33 

1.22 

T 

T 

1.37 

,18 

1.14 

.38 

.08 

.10 

.17        .36 

SAINT  FRANCIS 

2.34 

.24 

.41 

.10 

.90 

.24 

.10 

.25 

.  10 

SALEM 

D2.24 

D.20 

.49 

.49 

.51 

.55 

T 

T 

SEARCY 

3.83 

.30 

.40 

1.07 

.51 

.72 

.33 

T 

T 

•  43 

.07 

SHERIDAN  TOWER 

- 

- 

- 

- 

_     -     _ 

- 

- 

- 

- 

- 

-     -     - 

-     _     _ 

_     -     - 

-     -     - 

~ 

~ 

~ 

.11 

SHIRLEY 

3.06 

T 

.29 

.30 

T 

.59 

.73 

.53 

.51 

T 

SILOAM  SPRINGS 

2.27 

.20 

.10 

T 

.44 

.77 

T     .05   .37 

.32   T 

T     .02 

SPARKMAN  4  E 

D3.05 

0.10 

D.20 

.25 

.35 

.25 

•    1.30 

.20 

.40 

STAMPS 

2.38 

.04 

1.18 

T 

.04 

T     .17   .78 

.12 

-05 

STAR  CITY  2  S 

4.77 

1.50 

1.31 

.23 

1.23 

.23 

.27 

STEVE 

- 

_ 

- 

- 

_    _     _ 

- 

- 

- 

- 

- 

-     -     - 

-    _     _ 

-     -     - 

_    •    - 

~ 

~ 

~ 

~     ~     ~ 

~   • 

STORY 

2.97 

.10 

.44 

.25 

.35 

.05 

.93 

.28 

•  35 

.22 

STUTTGART 

4. 83 

.72 

.89 

T 

1.37 

.25 

.85 

.31 

•  17 

,05       .22 

STUTTGART  9  ESE 

4.80 

.06 

-30 

1.05 

T 

1.20 

.23 

.79 

.34 

.1* 

.06 

.05 

.56 

SUBIACO 

2.36 

.04 

.13 

.25 

T 

.46 

.13 

.07   .66 

.22 

.24 

.1* 

TAYLOR 

3.79 

.20 

1.32 

1.14 

.02 

.16 

.01 

.27   .52 

.04 

.07 

.04 

TEXARKANA  WB  AIRPORT    R// 

2,35 

.50 

,71 

T 

,11 

.07 

.05 

T     .75   .06 

.10 

T 

T 

T 

TURNPIKE 

2.35 

.15 

.65 

.08 

.30 

.26 

.45   .46 

T 

WALDRON 

D2,14 

T 

0.44 

.02 

.10 

.04 

.05 

.91 

.06 

.52 

WALNUT  GROVE  2  NNE 

3.10 

.64 

T 

.21 

.95 

T 

.45 

.80   .05 

T 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

2.38 

•  OS 

.61 

.04 

T 

1.05 

.02 

.10 

T 

.23   .23 

.02 

T 

T 

WARREN 

4.26 

.23 

1.62 

T 

T     T     T 

.04 

T 

.12 

.02  1.00   .55 

.57 

.06 

.05 

WHITE  ROCK 

1.98 

.20 

.10 

.52 

.44 

T     ,10   ,35 

.15 

.12 

WHITECLIFFS 

3,16 

.40 

.45 

.22 

.35 

.10 

.52   .82 

.10 

.20 

WYNNE 

3.60 

T 

1.05 

T 

.08 

.03 

,87 

T 

.40 

.62 

.40 

T 

.15 

YELLVILLE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_     _     _ 

_     -     -. 

_     _     _ 

" 

_T 

' 

DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
llARCH   1960 


ALUM    FORK 

ARKADELPHIA 

ASHDOWN 

BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

BENTON 

BENTONVILLE 

SLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

BLVTHEVILLE 

800NEVILLE 


CLARKSVILLE 


CROSSETT  7  S 
CUMMINS  FARM 
DAROANELLE 
OE  QUEEN 
DES  ARC 
DEVILS  KNOB 
DIERKS 
DUMAS  1  ESE 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

FORDYCE  6   W 

FORT  SMITH  W8  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

GILBERT 

GRAVETTE 

HARRISON 

HELENA 

HOPE  3  NE 

HOT  SPRINGS  1  NNE 


Day  Of  Month 


35   35 
29   20 


38   32   29 


32   37 
25   19 


33   34 
24   20 


32   33 
24   19 


34   35 
24   20 


36   36 
25   20 


35   37 
25   17 


32   37 
25   19 


34   35 
29   24 


34   38 

24  le 


35  3e 

28   IE 


32   32 
26   22 


28   26   2! 


MAX 

33 

MIN 

25 

MAX 

35 

MIN 

25 

MAX 

35 

MIN 

24 

MAX 

32 

MIN 

18 

MAX 

31 

MIN 

20 

MAX 

36 

MIN 

22 

MAX 

43 

MIN 

26 

29   26   31 


31   27   30 


30   30   25 


27   31 
20   15 


39   40 
23   20 


36   30 

12    4 


35   28   34 


35   35 
19   16 


22   27   34 


37   38 
20   16 


31   23 
14    6 


36   30 
16   15 


32   32 
18   16 


38   35 
20   19 


35   31 

18   15 


32   28   32 


34   37 
19   23 


30   38 
18   22 


38   32 
17   16 


20   24   29 


35   34 
21   16 


26   32   27 


35 
28 

36 

17 

45 
17 

37 
22 

33 
28 

34 
22 

33 
22 

35 
18 

33 
31 

32 
21 

37 
21 

30 
23 

25   30   32 


23   27   33 


25   26   32 


25   28 
13    8 


22 

15 

33 
25 

32 
13 

32 

20 

31 
14 

29 
18 

26 
2 

29 

20 

32 
11 

35 
29 

34 
23 

31 
24 

34 
19 

32 
24 

38 
18 

31   28 
17   16 


30   28 
14   14 


22   27 
6    7 

27   31 


34   33 
22   16 


39   31 
20   16 


38   37   44 
29   27   31 


31   30   31 


40   39   40 


36   36   43 
29   26   32 


33   36   36 
20   24   25 


38   37   40 
28   28   31 


40   39   47 
31   28   32 


35   33   42 
26   29   30 


36   40   38 
28   30   30 


34   35   40 
25   25   31 


41  39  47 

30  31  31 

36  38  49 

29  31  32 

42  41  54 
33  29  35 

38  38  47 

28  30  32 

39  39  44 

29  28  32 

35  34  45 

26  22  29 

43  42  56 
33  27  39 

38  39  46 

31  28  34 


40   36   46 
29   29   32 


45  41  66 

33  33  33 

35  36  38 

26  26  30 

28  30  35 


36   32   32 


40   39   48 
31   27   35 


42   51   55 

34   31   37 


32   32   35 
25   27   29 


34   32   37 
26   29   30 


34  34  38 

28  30  32 

35  34  38 

24  27  28 

37  33  38 

27  29  32 

40  40  51 

33  29  34 

39  35  46 

30  31  32 

37  36  43 

29  30  31 

35  36  35 

28  30  31 

32  32  43 

25  27  29 


26   29   29 


36   42   46 
30   2  8   36 


38   42   39 
28   30   31 


39   37   50 
30   28   32 


15  16   17   18   19   20  I  21   22   23  ;  24   25  i  26   27   28   29   30   31 


48 

30 

44 
29 

54 
?6 

52 
32 

54 
34 

53 
21 

56 

33 

52 
35 

56 
35 

59 
24 

49 
36 

50 
37 

46 
30 

46 
26 

46 
30 

46 

31 

35 
24 

33 
18 

42 
23 

49 
25 

44 
28 

43 
23 

49 
28 

47 
27 

52 

32 

50 
20 

52 
30 

48 
32 

39 
25 

41 
13 

53 
27 

39 
33 

44 
33 

53 
23 

52 

27 

54 
32 

40 
29 

34 
24 

40 
25 

36 
26 

51 
32 

52 
19 

58 
31 

50 
32 

44 
30 

41 
26 

50 
32 

45 
26 

55 
33 

55 
28 

55 
35 

53 
36 

48 
31 

53 
21 

54 
32 

51 
32 

49 
31 

47 
22 

51 
31 

50 
31 

44 

27 

39 
21 

45 
25 

36 
25 

52 
33 

55 
26 

53 
31 

50 
36 

45 
32 

47 
29 

47 
29 

50 
29 

51 
31 

49 
22 

53 
31 

50 
32 

56 
36 

57 
24 

54 
31 

47 
35 

43 
31 

46 
28 

41 
28 

49 
33 

35 
25 

40 
21 

54 
32 

58 
19 

48 
31 

50 
27 

53 
34 

53 
30 

37 
24 

38 

11 

40 
26 

44 
20 

38 
24 

44 
19 

36 
23 

41 
15 

38 
26 

40 
17 

62 
33 

63 
25 

60 
29 

52 
22 

46 
33 

51 
19 

38 
29 

42 
15 

39 
23 

44 
15 

38 
28 

42 
12 

44 
32 

44 
29 

42 
34 

54 
27 

54 
32 

55 
27 

45   40 
25   25 


54   45 
29   35 


51   42 
36   37 


56   44 
31   29 


45   54 
26   25 


51   58 
21   26 


50   59 
23   24 


41   45 
21   19 


33   27   27 


53   40   40 


49  33  33 

29  29  29 

54  51  40 

33  34  35 


54 
33 

54 
31 

64 
30 

5* 
2S 

49 
29 

60 
31 

64 
34 

49   56 
25   22 


46   50 
25   22 


40   44 
28   25 


51   58 
28   26 


48   52 
24   23 


46   53 
26   24 


57   59 
27   24 


51   55 
29   29 


47   54 
25   23 


54   50 
23   22 


46   47 
27   29 


38   41 
15   23 


51   56 
19   19 


41   45 
18   25 


40   48 
17   23 


50   57 
24   24 


57   55 
39   30 


47   45 

19   21 


49   50   54 


35   21 
54   54 


43   45 
30   21 


53   51 
34   25 


64   52   39 
29   33   32 


50   52 
26   28 


51   50 
37   23 


45   46 
36   25 


55   50 
40   30 


51   49   56 
36   28   25 


60   61 
37   34 


58   60 
38   28 


59   60 
36   32 


41   47 
30   24 


41   45 
29   22 


48   46 
28   21 


68   68 
31   37 


75   69 
40   43  [ 


65   52 
20   31 


74   55 
34   34 


76   68 
35   35 


75 1  77   82 
54   55 


78   83 
54   53 


45 

56 

51 

50 

24 

25 

33 

27 

45 

53 

52 

50 

22 

19 

35 

22 

43 

53 

46 

50 

24 

24 

36 

29 

40 

49 

42 

44 

18 

20 

29 

20 

40 

48 

44 

48 

21 

30 

33 

22 

46 

51 

50 

52 

29 

25 

41 

30 

50 

50 

58 

59 

25 

26 

34 

33 

58   68 
39   43 


34   38   38 


58   52 
31   33 


24   25   35 


81   77   52.7 
47   36,  30.6 


81   84|  55.8 
51   381  32.9 


83   83  I  56.0 
51   38!  35.7 


78   74   72   50.0 
52   52   33   29.8 


75   77   79   69  I  47.1 


59   68 
28   26 


61   68 
33   30 


72   69 
39   3  7 


54   68 
37   40 


67   65 
22   30 


68   58 
27   33 


67   56 
24   31 


55   65 
24   30 


75   65 
36   43 


55   72   75 
29   30   40 


50   61   72 
25   31   38 


55   71 
33   31 


56  69  75 
37  38  51 

57  59  76 
32  31  45 

55  57  75 

29  30  40 

50  64  75 
24  30  35 

53  69  69 
42  41  50 

51  63  68 
32  38  55 

54  68  75 
32  31  42 


42   34   51 


53   35 
30   30 


48   29   27.9 


76   83 
48   53 


47   51   52   34 


51.7 
30.1 


82   84 
47   59 


76   80 
51   55 


76   85 
50   5  5 


59   84 
50   34 


52   57   48   33 


73   83 
46   54 


40   31   46 


52   66   75 
41   4  3   53 


53   74 
33   33 


52   73 
35   30 


53   70   69 


68 

64 

49 

70 

36 

40 

36 

31 

56 

66 

59 

69 

30 

34 

35 

30 

71 

66 

54 

7* 

20 

32 

32 

26 

66 

58 

52 

71 

25 

30 

28 

29 

70 

64 

54 

71 

25 

34 

29 

30 

61 

59 

52 

68 

31 

38 

32 

33 

79 

70 

54 

54 

36 

38 

38 

33 

57   70 
31   31 


77   84 
48   53 


68   80 
55   55 


78   82 
49   55 


73   75 
52   52 


79   84 
45   56 


75   83 
62   58 


79   80 
51   59 


74   75 
45   66 


75   83 
52   59 


70   74 
48   43 


80   83 
56   53 


76   78 
48   32 


72   77 
38   36 


63   78 
38   31 


52   73 
39   31 


79   81 
49   46 


51.8 
30.3 


48   52   45   39 


79 

82 

76 

79 

51.6 

45 

60 

46 

32 

29.5 

80 

8? 

76 

76 

49.6 

55 

59 

45 

28 

28.3 

77 

79 

64 

79 

47.7 

46 

66 

39 

32 

25.6 

79 

81 

75 

78 

48.8 

44 

60 

42 

30 

27.5 

74 

80 

74 

74 

61.3 

50 

59 

54 

38 

33.1 

76 

79 

84 

76 

63.1 

49 

51 

49 

37 

32.2 

57.0 
32.0 


47.4 
25. S 


47.7 
27.2 


47.4 
25.0 


64.8 
33.5 
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Continued 

Ui 

f\i 

LI 

in 

M 

ri. 

.n 
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Lun 

}f  Month 

a.:^ 



ARKA 
MARCB 

NSAS 
1960 

DayC 

ft 

2 

Slation 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21   22 

23 

24 

25 

2B 

27 

28  I 

29 

30^ 

31 

« 

< 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

32 
22 

31 
22 

37 
18 

33 
16 

28 

9 

34 
20 

35 
25 

35 
24 

40 
31 

38 
28 

44 
29 

40 
25 

46 
27 

41 
28 

35 
29 

44 
33 

43 
27 

47 
26 

46 
37 

47 
29 

49 
26 

55 
35 

59 
26 

58 
36 

54 
25 

64 
33 

74 
39 

80 
46 

78 
55 

74 
49 

73 
38 

48.2 
29.5 

REISER 

MAX 
MIN 

32 
21 

34 
25 

33 
19 

33 
16 

26 

8 

33 
19 

33 
25 

38 
25 

44 
31 

43 
30 

45 
29 

46 

30 

43 
25 

38 
28 

37 
28 

43 
33 

42 
27 

43 
28 

46 
35 

47 
28 

42 
27 

55 
29 

58 
24 

56 
33 

50 
26 

63 
26 

71 
37 

78 
45 

77 
56 

78 
56 

71 
41 

47.7 
29.4 

KEO 

MAX 
MIN 

35 
23 

32 
28 

34 

20 

33 
20 

31 
18 

34 
25 

39 
31 

36 
26 

45 
32 

48 
29 

50 
30 

47 
25 

49 

30 

48 
33 

39 
33 

48 
32 

47 
27 

55 
26 

51 
38 

52 
29 

50 
26 

73 
33 

61 
32 

58 
37 

50 
30 

60 
30 

73 
44 

75 
47 

82 
54 

79 
51 

76 
38 

51.3 
31.5 

LEAD  HILL 

MAX 
MIN 

32 
22 

30 
20 

28 
12 

30 
10 

28 
6 

34 
22 

38 
26 

38 
26 

39 
28 

38 
28 

39 
27 

40 
11 

44 
29 

48 
26 

38 
27 

36 
29 

38 
22 

46 
24 

45 

48 
22 

52 

17 

56 
36 

65 
28 

61 
31 

54 
28 

72 
28 

76 
36 

77 
48 

82 

78 
42 

76 

30 

48.6 
25.6 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

33 
24 

32 
26 

36 
21 

35 
20 

30 
17 

33 
26 

38 
30 

36 
28 

44 
33 

43 
31 

50 
31 

45 
29 

48 
32 

39 
33 

40 
33 

44 
32 

47 
28 

54 
29 

51 
36 

49 
30 

51 
31 

71 
36 

61 
34 

56 
41 

45 
30 

63 
32 

73 
47 

74 
49 

83 
55 

65 

50 

75 
42 

49.8 
32.8 

MAGNOLIA  3  N 

MAX 
MIN 

42 
27 

32 
29 

33 
20 

40 
20 

37 
20 

40 
27 

43 

43 
31 

55 
37 

54 
33 

55 
34 

55 
28 

55 
34 

51 
35 

43 
36 

53 
30 

50 
25 

59 
23 

61 
39 

62 
30 

60 
34 

79 

37 

76 
39 

71 
44 

53 
40 

63 
41 

77 
50 

79 
48 

84 

79 
49 

64 
37 

57.0 
33.7 

MALVERN 

MAX 
MIN 

42 
25 

34 
27 

41 
19 

39 
20 

36 
18 

38 
28 

35 
28 

41 
33 

50 
33 

44 
27 

56 
34 

56 
19 

53 

30 

52 
34 

39 
34 

49 
29 

51 
22 

54 
21 

58 
37 

54 
24 

57 
26 

74 
27 

70 
37 

66 
35 

54 
32 

70 
32 

76 
42 

76 
42 

83 
59 

81 
52 

83 
41 

55.2 
31.2 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 

MIN 

30 
19 

29 
20 

35 
15 

27 
10 

29 
1 

31 
20 

38 
25 

35 
23 

42 
27 

36 
21 

41 
25 

38 
15 

47 
22 

40 
24 

35 
28 

39 

30 

41 
22 

47 
27 

44 
35 

44 
24 

50 
19 

55 
23 

53 
20 

58 
32 

52 
22 

71 
27 

77 
41 

78 
57 

80 
54 

75 
45 

72 
28 

47.7 
25.8 

MARIANNA  2     S 

MAX 
MIN 

36 

18 

34 
25 

35 
19 

35 
18 

29 
12 

36 

20 

35 
26 

40 
24 

44 
32 

46 
27 

44 
29 

44 
25 

48 
27 

45 
28 

41 
29 

47 
31 

46 
26 

49 
24 

49 
36 

52 
25 

51 
26 

66 
30 

60 
26 

60 
35 

51 
27 

67 
28 

69 
43 

74 
47 

78 
56 

77 
50 

71 
37 

50.3 
29.3 

MARKED  TREE 

MAX 
MIN 

27 

19 

35 
18 

35 
19 

35 

35 

30 

36 
29 

42 
33 

31 

44 
29 

46 

30 

45 
26 

30 

40 
28 

45 

30 

48 
26 

49 
39 

48 

31 

52 

30 

56 
31 

60 
26 

56 
36 

50 
27 

58 
32 

72 

80 

79 
53 

72 
49 

43 

49.8 
31.0 

MARSHALL 

MAX 
MIN 

30 
22 

29 

20 

31 
13 

28 
10 

30 
8 

33 
23 

35 
26 

32 
27 

39 
29 

39 
29 

38 
27 

44 
17 

53 
28 

49 
29 

37 
29 

36 

42 
22 

50 
26 

45 
33 

50 

30 

53 
22 

55 
20 

64 

60 

73 
32 

75 
46 

79 
56 

75 

46.6 
26.0 

MENA 

MAX 
MIN 

36 
25 

33 
23 

32 
15 

35 
16 

32 
16 

34 
26 

40 
30 

38 
31 

57 
32 

54 
33 

49 
32 

57 
24 

55 
33 

51 
34 

40 
32 

42 
26 

47 
24 

54 
23 

53 
36 

56 
27 

64 
29 

74 
33 

74 
36 

68 
34 

50 
37 

72 
33 

72 
49 

76 
48 

80 
60 

71 
47 

78 
39 

54.0 
31.8 

MONTICELLO  3  S 

MAX 

MIN 

37 

32 

26 

40 
23 

32 
18 

32 
20 

40 
25 

40 
26 

53 
39 

54 
38 

52 
32 

48 
23 

51 
32 

49 
35 

45 
36 

53 
35 

50 
27 

57 
24 

58 
46 

55 
28 

60 
28 

77 
38 

69 

38 

63 

41 

54 
37 

67 
38 

66 
53 

75 
53 

83 
50 

81 
52 

81 
36 

55.2 
34.7 

MORRILTON 

MAX 
MIN 

37 
24 

34 
24 

36 
20 

36 
18 

33 
15 

34 
26 

38 
29 

37 
28 

44 
32 

44 
29 

51 
32 

49 
21 

52 

30 

49 
33 

38 

32 

42 
31 

46 
27 

51 
26 

51 
38 

47 
29 

54 
26 

70 
32 

65 
29 

64 
35 

53 

30 

67 
31 

77 
42 

75 
51 

82 
55 

79 
49 

75 
34 

52.0 
31.0 

MOUNT  IDA 

MAX 
MIN 

38 
25 

34 
24 

35 
17 

39 

J5 

33 
16 

36 

27 

40 
26 

37 
30 

53 
30 

46 
25 

50 
32 

54 
18 

54 
30 

50 
33 

42 
32 

45 
30 

49 
24 

52 
19 

53 
36 

54 
24 

62 
22 

78 
28 

71 
3! 

66 

34 

49 
34 

70 
31 

73 
44 

81 
46 

82 
53 

79 
51 

80 
31 

54.4 
29.7 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 
MIN 

27 
15 

27 
15 

25 

5 

27 
11 

25 
6 

23 

17 

29 
22 

29 
22 

34 
22 

36 
23 

36 
25 

41 
22 

47 
23 

42 
25 

31 
25 

32 
21 

34 
15 

41 
25 

39 
23 

36 
20 

48 
23 

62 
42 

61 
29 

55 

37 

45 
25 

65 

39 

65 
48 

71 
53 

72 
53 

65 
37 

70 
50 

43.3 
25.4 

MOUNTAIN  HOME  1  NNi* 

MAX 
MIN 

28 
20 

27 
19 

32 

14 

29 
10 

27 
5 

32 
22 

36 
25 

35 

27 

38 
27 

38 
27 

39 
26 

38 
18 

48 
27 

45 
28 

32 
27 

34 
29 

40 
22 

48 
25 

44 
34 

45 
26 

52 
21 

57 

66 
24 

62 
31 

54 
25 

72 
33 

75 
44 

81 
54 

82 
53 

76 
42 

75 
32 

48.0 
27.3 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MAX 
MIN 

32 

17 

28 

19 

26 

14 

32 
11 

25 
6 

28 

7 

32 
23 

37 
27 

33 
27 

40 
24 

33 
26 

39 
15 

39 
19 

48 
28 

33 
28 

35 
29 

35 

23 

39 
22 

45 
28 

40 
25 

46 
19 

51 
21 

55 
22 

66 
25 

58 
27 

51 
27 

35 

74 
42 

80 
54 

81 
43 

52 
28 

44.5 
24.6 

NARROWS  DAM 

MAX 
MIN 

49 
27 

36 
27 

36 
17 

39 
19 

41 
21 

38 
21 

41 

28 

42 
30 

43 
31 

64 
32 

43 
34 

55 

20 

58 
23 

56 
3* 

48 
34 

49 
28 

50 
21 

52 
20 

57 
24 

56 
27 

56 
29 

61 
29 

78 
33 

71 
39 

55 
38 

62 

30 

70 
35 

75 
47 

79 
49 

84 
46 

74 
33 

55.4 
29.9 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

MAX 
MIN 

46 
25 

30 
25 

34 
16 

35 

17 

43 
18 

30 
22 

36 
27 

41 
30 

40 
30 

62 
32 

42 

31 

55 
25 

54 
28 

54 
33 

37 
32 

42 
26 

50 
22 

50 
21 

56 
24 

57 
29 

58 
32 

50 
32 

78 
35 

69 

40 

54 
38 

54 
33 

67 
42 

74 
48 

77 
55 

82 
46 

74 
39 

52.9 
30.8 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

38 
24 

33 
23 

33 
20 

35 
IB 

36 
12 

34 
23 

35 
28 

38 
28 

40 
32 

37 
30 

44 
28 

43 
25 

49 

30 

42 
30 

35 
30 

45 
33 

45 
27 

50 
28 

48 
38 

49 
29 

50 
27 

63 
35 

50 
29 

59 
38 

46 
29 

67 
32 

75 
40 

78 
48 

79 
56 

70 
49 

72 
38 

49.3 
30.9 

NIMROD  DAM 

MAX 
MIN 

43 
23 

32 

24 

33 
17 

37 
15 

37 
12 

33 
20 

38 
27 

41 
29 

35 
29 

46 
27 

35 
32 

52 
21 

50 
28 

57 
31 

35 
30 

38 
30 

44 
24 

49 
23 

55 

28 

56 

23 

48 
24 

59 
32 

74 
29 

70 
33 

59 

30 

35 
29 

70 
34 

79 
45 

81 
54 

85 
48 

67 
41 

50.8 
28.8 

OKAY 

MAX 
MIN 

44 
27 

34 
28 

37 
20 

45 
24 

40 
22 

37 
29 

43 
33 

42 
32 

61 
35 

58 
34 

55 
34 

55 
26 

55 
35 

52 
36 

44 
35 

53 
30 

52 
27 

58 
24 

60 
30 

59 
36 

52 
34 

80 
34 

76 
39 

70 
44 

57 
38 

58 
34 

77 
51 

79 
48 

85 
50 

81 
49 

84 
38 

58.2 
34.4 

OZARK 

MAX 
MIN 

35 
25 

35 
25 

38 
17 

34 
18 

30 
18 

33 

27 

38 
29 

36 
32 

48 
31 

41 
31 

50 
32 

51 
24 

54 
32 

49 
34 

36 
33 

41 
31 

48 
24 

55 
24 

50 
35 

50 
25 

57 
25 

71 
31 

65 
35 

55 
38 

58 
35 

70 
32 

80 
48 

79 
50 

82 
58 

71 
48 

80 
34 

52.5 
31.7 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

MAX 
MIN 

34 
20 

30 
21 

35 
18 

34 
15 

27 

7 

33 
19 

35 
24 

34 
22 

43 
30 

41 
27 

42 
28 

41 
24 

42 
26 

40 
25 

35 
29 

42 
29 

41 
27 

45 
26 

46 
36 

48 
29 

47 
25 

49 

31 

56 
24 

58 
34 

57 
25 

51 
25 

75 
33 

79 
42 

78 
53 

75 
47 

69 
35 

47.5 
27.6 

PARIS 

MAX 
MIN 

41 
25 

32 
24 

37 
15 

36 
16 

32 
16 

36 

27 

39 
30 

39 
30 

45 
32 

45 
28 

50 
32 

53 
21 

56 
31 

52 
31 

40 
31 

41 
31 

48 
23 

55 
26 

56 
34 

55 
25 

58 
21 

71 
29 

69 
33 

64 
36 

50 
33 

70 
31 

78 
44 

32 
45 

85 
59 

78 
53 

81 
3* 

54.3 
30.5 

PERRYVILLE 

MAX 

MIN 

PINE  BLUFF 

MAX 
MIN 

35 
25 

34 
28 

38 
22 

32 
24 

32 
20 

48 
22 

39 
32 

39 
30 

49 
35 

48 
34 

52 
32 

46 

30 

50 

30 

46 
34 

41 
34 

52 
33 

51 
28 

56 

30 

55 
40 

54 

30 

54 
34 

75 
37 

54 
36 

60 
43 

54 
34 

67 
33 

75 
50 

75 
52 

83 
57 

82 
53 

78 
41 

53.7 
34.3 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

33 
25 

33 
29 

35 
21 

32 
24 

31 

20 

38 
27 

38 
29 

43 
28 

47 
35 

48 
30 

51 
32 

45 
30 

48 
28 

39 
35 

43 
35 

51 
33 

50 
28 

55 
29 

54 

35 

52 

30 

51 
31 

74 
35 

65 
37 

53 

40 

45 
32 

57 
34 

72 
48 

74 
48 

83 
55 

59 
48 

76 
39 

51.5 
33.2 

POCAHONTAS  1 

MAX 
MIN 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

40 
29 

30 
28 

34 
27 

35 
25 

36 
24 

35 
24 

44 
30 

41 
29 

40 
34 

55 
32 

51 
32 

49 
29 

49 
29 

51 
3* 

42 
36 

48 
34 

55 
31 

50 
30 

56 

33 

60 
34 

56 
33 

53 
36 

72 
35 

65 
45 

56 
40 

58 
40 

65 
45 

57 
42 

78 
58 

82 
51 

73 
44 

52. C 
34.6 

PRESCOTT 

MAX 
MIN 

42 
26 

34 
24 

39 
17 

41 
22 

39 
21 

40 
25 

43 
34 

42 
31 

54 
40 

54 
31 

55 
34 

54 
27 

55 
34 

52 
3* 

42 
34 

53 

30 

52 
25 

57 
26 

60 
38 

58 
35 

60 
33 

80 
37 

76 
38 

59 
45 

54 
35 

58 
38 

74 
47 

78 
50 

85 
57 

83 
48 

85 
41 

57.4 
34.1 

ROGERS 

MAX 
MIN 

30 
19 

29 
IS 

29 

5 

26 
6 

26 

13 

32 

20 

34 
21 

34 
29 

38 
30 

37 
25 

42 
27 

45 

45 
30 

45 
28 

36 
25 

41 
24 

47 
19 

45 
30 

44 
23 

45 
23 

53 
20 

63 

4C 

55 
27 

60 
32 

53 
29 

72 
33 

75 
45 

79 
48 

79 
56 

68 

40 

78 
35 

48.2 
27.3 

ROHWER  2  NNE 

MAX 
MIN 

39 
24 

32 

29 

33 
23 

34 
23 

31 
19 

37 
24 

37 
28 

38 
31 

51 
36 

49 
32 

46 
33 

48 
29 

51 
32 

48 
33 

46 
36 

50 
36 

50 
30 

49 
29 

51 
33 

54 
35 

52 
36 

74 
36 

59 

39 

61 
41 

51   69 
36   41 

57 
49 

73 
52 

81 
59 

78 
51 

76 
41 

52.4 
34.1 

RUSSELLVILLF 

MAX 
MIN 

39 
26 

34 
25 

38 
17 

39 
18 

38 
16 

33 

27 

40 
29 

39 
30 

47 
32 

47 
29 

52 
31 

50 
21 

54 
31 

52 
32 

35 
32 

42 
32 

48 
24 

53 
25 

52 
36 

45 
26 

57 
25 

70 
28 

51 
33 

65 
37 

56 
31 

70 
31 

79 
43 

78 
49 

85 
55 

82 
49 

78 
35 

53.! 
30.a 

SAINT  CHARLES 

MAX 

MIN 

42 
22 

35 
22 

32 

20 

33 
21 

32 
16 

31 
21 

38 
25 

37 
28 

43 
30 

44 
28 

51 
32 

45 

28 

45 
31 

51 
30 

38 
32 

43 
35 

48   46 
27   26 

54   50   52 
31   28   29 

52 
32 

71 

33 

65 
35 

51 
31 

45 
31 

68 
38 

70 
49 

75 
55 

81 
53 

55 
41 

49.! 
31. C 

SEARCY 

MAX 
MIN 

37 
25 

31 
24 

38 
20 

36 
19 

31 
13 

34 
25 

37 
30 

36 
25 

44 
33 

42 
30 

46 
30 

47 
25 

50 
30 

42 
32 

35 
32 

43 
33 

48 
26 

54 
24 

50   57   55 
35   27   27 

71 
32 

55   53 
29   39 

53   70 
29   31 

75 
41 

75 
42 

81 
54 

77 
50 

74 
34 

51.! 

30.: 

SHERIDAN  TOWFR 

MAX 
MIN 

42 
24 

33 
26 

34 
27 

33 

32 
18 

25 

37 
32 

37 
30 

46 
32 

42 
33 

52 
35 

48 
30 

49 

33 

45 
34 

42 
36 

44 
35 

49 

3C 

50 

52 
4C 

53 
32 

63   62 
34   35   34 

65 

36   34 

72 
48 

79 
S3 

84 
57 

79 
50 

83 

52.1 
3*.< 

SI  LOAM  SPRINGS 

MAX 
MIN 

32 
21 

28 
20 

26 

7 

22 
6 

28 
10 

32 
23 

35 
28 

33 
29 

42 
32 

38 
32 

38 
26 

44 
18 

54 
33 

48 
32 

37 
30 

39 
26 

40   51 
19   22 

44   45   56 
32   22   22 

63   68   57 
35   29   33 

53   73 
34   31 

73 
♦  7 

80 
47 

80 
59 

53 
42 

80 
36 

48.! 
28.! 

See   ^«te^eIK^e   wttea   followlac  Station   Index. 
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ARKANSAS 
HARCH  1960 

Day  Of  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

STUTTGART 

MAX 
MIN 

39 
23 

34 
28 

35 
21 

35 

25 

34 

18 

37 
25 

38 

31 

38 

27 

44 
34 

49 

30 

47 
31 

47 
28 

51 
31 

46 
33 

40 
33 

50 
33 

48 
29 

55 
26 

54 
40 

53 
28 

51 
29 

70 
36 

63 
33 

62 
40 

52 
31 

67 
33 

71 
46 

73 
48 

82 
56 

77 
52 

76 
42 

52.2 
33.0 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 
MIN 

39 
24 

34 
22 

32 

21 

34 
22 

33 

17 

30 
18 

36 
26 

37 
26 

41 

30 

44 
30 

48 
32 

46 
28 

44 
30 

50 
33 

37 
33 

43 
33 

47 
29 

45 
28 

52 
32 

50 
29 

50 
30 

48 
33 

68 
33 

62 
36 

54 
31 

39 

30 

67 
37 

70 
48 

72 
53 

79 
52 

63 
42 

48.2 
31.2 

SUBIACO 

MAX 
MtN 

36 
23 

32 

24 

35 
16 

36 
17 

32 
13 

35 
25 

38 
29 

36 
29 

45 
29 

41 
30 

50 
32 

55 
20 

56 
28 

52 
29 

37 
28 

41 
26 

46 
25 

53 
29 

51 
33 

46 

30 

57 
24 

72 
29 

68 
31 

63 

40 

58 
32 

70 
30 

76 
46 

79 
48 

83 
59 

79 
55 

79 
38 

52.8 
30.5 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

33 
29 

33 
27 

35 
20 

39 
24 

31 
24 

38 
30 

44 

34 

41 

33 

58 
38 

44 
36 

55 
35 

55 
28 

51 
37 

43 
38 

45 
38 

49 
31 

48 
28 

60 
29 

60 

40 

62 
38 

60 

37 

79 
42 

71 
41 

57 
48 

53 
42 

62 
39 

75 
51 

78 
55 

84 
53 

74 
51 

84 
45 

54.9 
36.8 

TURNPIKE 

MAX 
MIN 

31 
12 

29 

10 

30 
10 

26 

8 

25 
9 

10 

34 

34 
23 

26 

34 
28 

26 

22 

20 

21 

36 
24 

24 

15 

43 
24 

49 
20 

65 

40 

59 
27 

58 
35 

26 

68 

73 
53 

51 

74 

70 
45 

24.4 

WALDRON 

MAX 
MIN 

39 
24 

34 
23 

34 
15 

33 
14 

32 
15 

34 
26 

40 
30 

38 

30 

'8 
32 

47 
26 

50 
32 

54 
18 

56 
30 

55 
33 

46 

31 

45 
28 

47 
25 

55 
20 

54 
36 

53 
25 

60 
23 

72 
28 

70 
31 

70 
36 

58 
34 

72 
31 

74 
45 

79 
42 

83 
60 

76 
49 

82 

33 

54.5 
29.8 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

30 
23 

28 
23 

34 
19 

27 
14 

27 

7 

32 
21 

37 
26 

34 
26 

43 
31 

32 
28 

43 
29 

37 
24 

47 
27 

36 
28 

36 
31 

40 
30 

42 
27 

46 
25 

45 

30 

47 
28 

49 
25 

56 
33 

55 
27 

59 
34 

48 
26 

65 
32 

73 
38 

78 
47 

77 
57 

62 
43 

69 
36 

46.3 
28.9 

WARREN 

MAX 
MIN 

37 
25 

34 
29 

34 
22 

34 
20 

33 
19 

40 
25 

43 
33 

38 
30 

52 

36 

50 
30 

53 
32 

50 
27 

54 
33 

46 
35 

43 
36 

54 
32 

54 
26 

57 
27 

58 
44 

57 
31 

57 
32 

74 
37 

70 
33 

65 
42 

55 

37 

67 
37 

70 
50 

75 
49 

83 
57 

80 
49 

81 
38 

54.8 
34.0 

WHITE  ROCK. 

MAX 
MIN 

30 

17 

27 

17 

27 

7 

25 
6 

22 

7 

27 
18 

29 
22 

27 
22 

35 
25 

34 
27 

35 
26 

45 
22 

48 
25 

44 
25 

32 
26 

31 
21 

39 
17 

43 
20 

40 
27 

43 
22 

50 
20 

70 
39 

68 
2B 

58 
34 

50 
29 

65 
37 

68 

47 

75 
52 

76 
56 

65 
37 

74 
45 

45.2 
26.5 

WYNNE 

MAX 
MIN 

36 
24 

32 
25 

36 
20 

30 
19 

28 
10 

33 
?2 

35 
28 

34 
25 

43 
34 

42 
29 

44 
31 

43 
26 

48 
30 

40 
29 

37 
32 

43 
33 

43 
28 

49 
24 

48 
37 

50 
30 

47 
27 

60 
30 

59 
25 

59 
35 

53 
28 

68 
28 

72 
48 

79 
40 

79 
59 

75 
50 

75 
35 

49.0 
30.4 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H 

RI.AKXLT  HOmiTAIN  DAM 

EVAP 
WIND 

62 

60 

75 

61 

39 

26 

15 

33 

48 

29 

65 

62 

.27 
43 

.04 
27 

.04 
50 

♦ 
39 

64 

42 

.31 
49 

70 

* 
27 

.34 
20 

.14 
37 

.12 
24 

.07 
31 

.02 
34 

.09 
31 

.13 
18 

.12 
28 

.22 
75 

.07 
38 

1322 

HOPE  3  NE 

EVAP 
WIND 

63 

15 

0 

19 

7 

4 

1 

.02 
23 

17 

.04 
13 

.01 
63 

53 

.22 
32 

.03 
7 

38 

30 

.11 
53 

.13 
45 

.11 
61 

.19 
71 

.13 
27 

.20 
17 

.21 
55 

.21 
17 

.01 
45 

.02 
32 

.21 
10 

.12 
16 

.11 
23 

.20 
119 

.08 
52 

1028 

HARBOVS  DAH 

EVAP 
WIND 

53 

50 

51 

44 

37 

22 

25 

24 

38 

27 

* 
36 

38 

.20 
54 

.11 

14 

34 

* 
36 

* 
51 

« 
39 

.42 
70 

.17 
72 

.08 
20 

.14 
31 

.13 
46 

.17 
62 

.03 
31 

.05 
32 

.12 
66 

.09 
33 

.14 
39 

.18 
96 

.24 
76 

1347 

BIB88U.TILLE 

EVAP 
WIND 

69 

36 

56 

19 

40 

39 

16 

.01 
53 

♦ 
30 

.02 
39 

.07 
33 

.09 
24 

.12 
44 

37 

* 
74 

.11 
71 

.06 
51 

.12 
31 

.20 

74 

.11 
23 

.05 
18 

.12 
12 

.14 
43 

.14 

19 

.09 
45 

.06 
21 

.13 
19 

.15 
25 

.29 
39 

.18 

121 

.21 
45 

B  3.19 
1286 

STDTTGAHT  9  ESE 

EVAP 
WIND 

125 

119 

* 

41 

54 

41 

37 

29 

77 

* 
58 

.07 
93 

49 

* 
81 

.24 
48 

.01 
91 

* 
106 

138 

70 

.28 
121 

128 

* 
68 

.32 

51 

.14 
111 

.10 
26 

.11 
95 

* 
41 

.12 
25 

♦ 
55 

.07 
43 

192 

.47 
108 

2321 

B*«  r»f«r«nc«   iiot«B  (oIIowIbc  Btalloa   lodaz. 
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MARCH  1960 

Day  oi  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

2 

1.0 
3 

- 

- 

T 

T 

T 

T 

T 

3 

- 

- 

- 

6 

- 

- 

T 

T 

T 

BLTTHEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

1.0 

- 

- 

- 

1.3 

- 

- 

- 

1.5 

- 

- 

- 

5.0 

- 

- 

- 

- 

T 

BRINKLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.6 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

CAMDEN  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

CONKAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1.5 
2 

1 

1 

1.0 

1 

T 

CORNING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

2.5 

5.0 

- 

- 

- 

2.0 

- 

2.0 

- 

5.0 

- 

- 

3.5 

- 

- 

- 

CROSSETT  7  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

D£  QUEEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

DEVILS  KNOB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ODHAS  1  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

T 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  ffliD 

T 

T 

T 

EUREKA  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

1.8 

1.8 

- 

T 

.5 

T 

4.3 

- 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
2 

3.8 
3 

.1 
6 

5 

4 

T 
3 

T 
3 

2 

2 

1 

T 
T 

T 
T 

2.0 

T 

T 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
3 

1.8 
4 

.4 
5 

3 

2 

2 

2 

.3 
1 

1 

3.5 

4 

1 

5.8 

6 

T 
3 

1 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.2 
1 

.9 

1 

T 

T 

T 

.4 

GILBERT 

SNOWFALL 

SN  ON  cam 

1.0 
1 

1.0 
2 

2 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

1.0 
T 

T 

5.0 

5 

T 
3 

T 
T 

T 

GRAVETTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

3 

1 

1 

2 

T 
T 

BOT  SPRINGS  1  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

JONESBORO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.3 

1 

3.0 
4 

4 

2 

1 

.8 
1 

T 

T 

T 

1.3 
1 

T 

T 

4.0 
3 

T 

T 

T 

LITTLE  BOCK  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  BQUIV 

3.0 
2 
.2 

1.6 
3 
.6 

3 
1.1 

T 

T 

T 

T 

.5 

.3 
T 

■AGmLIA  3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

1.0 
2 

2 

- 

MAMMOTH  SPRING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

5 

2 

T 

T 

T 

T 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

- 

- 

- 

HASUNNA  2  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
1 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

MARKED  TREE 

SNOWFALL 
SN  ON  WD 

- 

- 

.1 

I 

- 

4.0 

T 

MENA 

SNOWFAIi 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

T 

.5 

1 

T 

T 

T 
T 

■ONTICELLO  3  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

MOUNT  IDA 

SNOWFALL 
SN  ON  WD 

2.0 
2 

2 

2 

2 

1 

1 

NEIPDRT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

2 

- 

- 

4 

- 

- 

- 

OZARK 

SNOWFALL 
SN  ON  caiD 

.3 

.5 

.4 

- 

T 

T 

T 

T 

1.5 

T 

T 

PDIX  BLOFF  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

T 

1 

1 

T 

2.0 
2 

T 

T 

MBBOOTT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

1 

1 

- 

BOGBBS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

7 

8 

6 

5 

T 
4 

4 

T 
3 

3 

2 

1 

1 

4 

2 

T 

T 

T 

RDBSBLLVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  <aa) 

2.5 

1 

- 

- 

1.5 

- 

SEABCT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

2 

- 

- 

3 

- 

- 

- 

STOTTGABT  9  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

TEXABEANA  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  QID 

T 
T 

T 

T 

T 

lALDROH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.4 

4 

- 

- 

WAUrOT  BIOGE  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

4.0 
2 

4 

3 

2 

1.0 

T 

.1 

2' 

T 

1 

T 

1.0 

1 

3.0 

3 

8*«   r«<0C«nce   aotss  foIlovlDS   Btatlos   Iixtez. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


MARCH  1960 


-   39 


AVERAGE  TEMPERATURE 


MARCH  1960 


-  :?' »      »i    •     \  J 


3  5  J    t 


i^ll 


S         <  C  >      >  O    fe 

tn     ^  5  9.    9.  o  e  :|  5 

*  J  *    *  I  ? 
t*.  0-  4    t>.  .  ^  Xi 

«  *  -*■  si  I II 

•  A-4-  ^  I  *^ 


I  tins  1 1«  •  I    f^n 


-7i  =H  i  =       sHJ-Ti 


to  •    s   .1 


15     e^l^l 


a. 


4  r>*^      ji 


/i 


I  Ou  I        \  "  ' 


I*  a 


STATION  INDEX 


STATION 


COUNTY 


APPLE'ON 

AHKAOELPMU 
ARKANSAS    C;T 


ATHENS 
AUGUSTA 
SALO    KNOB 
BATESVILLt  LIVESTOCK 


00061  SCOTT 
006k    LAWRENCE 
'  0130!   SALtNE 

0136  VELL 
0150  CLAfiK 


oiae  PERRY 

0196    POPE 
0220    CLARt 


03OO    HOWARD 
0326    WOODRUFF 
0350    WHITE 
CSe     INDEPENDENCE 


AND   0    NO    I    041 


BEAR  CHEEK   LAKE 
SEATY    LAKE 
'  BEEBE 
BEECH   GROVE 

BEEDEVILLE 

SENTON 

SENTONVrLLE 


black  hock 
blakelv  mountain  i 
slue  mountain  0am 
bluff  city  3  sw 

blytheville 

BOONEVILLE 
BOTKINBUftG    2    S 
BOUGH  T  ON 
BRADFORD 

9fl|NKL£Y 
BUFFALO    TOWER 

BULL  Shoals  oam 

8URDETTE 
CASOT    k    SW 

CALICO    ROCK 
CAMDEN    1 
CAMDEN    2 
CARLISLE    1    SW 


CLARENDON 
CLARKSVILLE 
CLINTON 
COMBS    3    S£ 
COMPTON    2    NE 

CONWAY 
CORNING 
COVE 
CROSSETT    7    S 


DAMASCUS 
DANVILLE 
DANVILLE    SC5 

DARDANELLE 
OE    QUEEN 
DERHOTT 
DES    ARC 
DEVILS    KNOB 


EUREKA    SPRINGS 


TEVILLE  FAA  AP 
TEVILLE  EXP  ST, 
>IN    FAA    AIRPORT 


0512    ST    FRANCIS 

0530    WHITE 
0534    GREENE 

0536  JACKSON 
0582    SALINE 

0586  BENTON 
0616  CARROLL 
066*    POLK 

0676    MISSISSIPPI 

0746  LAWRENCE 
0764  GARLAND 
0798    YELL 

OSOO    NEVADA 


0846    NEVADA 


1102    PULASKI 


FORDYCE    6    1 
FOREMAN 

FORREST   CI' 
FORT    SMITH 


FORT 


Mill 


FULTON 

GEORGETOWN 
GILBERT 
6LENW00D 
GRAVELLY 

6RAVETTE 
GREEN   FOREST   . 
GREENBRIER 
GREENWOOD 
GUROON    3    E 


HECTOR 
HELENA 
HENDERSON    ; 
HOPE    3    NE 


HORATIO 

MOT    SPRINGS    1    ^ 

HUNTSVILLE 

HUTTIG   OAM 

INDEX 

I    JASPER 

I    JESSieviLLE 

JONESBORO 

KEISER 

KEO 

KINGSLAND    3    SSI 
LAKE    CITY 
LAKE    HAUMELLE 
LAHAR    2    SH 
UANSLEY 


'  OUACHIT, 
,  OUACHIT, 
.    LONOKE 


14*2  MONROE 

1455  JOHNSON 

1492  VAN    BUREN 

1574  MADISON 

1582  NEWTON 

1596    FAULKNER 


1768    LINCOLN 


i960  CHICOT 
1968  PRAIRIE 
1982    JOHNSON 


2444    WASHINGTON 


2540    DALLAS 
2544    LITTLE    fllvEl 
2564    ST    FRANCIS 
2574    SEBASTIAN 
?576    CRAWFORD 

2670    HEMPSTEAD 
2760    WHITE 
2  794    SEARCY 
2842    PIKE 
2922    YELL 

2930    BENTON 
2946    CARROLL 
2962     FAULKNER 
2976    SEBASTIAN 
3074    CLARK 


3132    SHARP 
3164    BOONE 
3228    CLEBURNE 
3230    CLEBURNE 


3242    PHILLIP 


3442    SEVIER 
346b   GARLAND 
3540    MADISON 
3556   UNION 
3584(   LITTLE    RIVE 

360d   NEWTON 
3704    GARLAND 
3734    CRAIGHEAD 
3621    Mississippi 
3862^   LONOKE 

39O4I   CLEVELAND 
3990   CRAIGHEAD 
4010    PULASKI 
JOHNSON 
4O6OI    PIKE 


LEAD   HILL 
LEE   CREEK    GUARD    STATION 
LEOLA 
■LITTLE    ROCK    W8    AIRPORT 
LITTLE    ROCK    FILl    PLANT 

LURTON 
HAD  I SON 
MAGNOLIA    3    N 
MAGNOLIA    5    N 
MALVERN 


MAR] ANNA 

HARKED  Tl 
MARSHALL 
MAUMEE 


BOONE 

CRAWFORD 

GRANT 

PULASKI 

PULASKI 

NEWTON 

ST    FRANCIS 

COLUMBIA 

COLUMBIA 


POINSETT 

SEARCY 

SEARCY 


94    12 

91  05 

92  52 


93  25  I 
93  00 
92    53   i 


94  08  I 
93  58  I 
91    22   I 


5    35    05         90    43 


90  DB 

91  06 
93    11 


I    35    09 

93    55 

92    26 

3    33    52 

93    20 

7    35    25 

91    28 

7    34    53 

91     12 

7   35    52 

93    30 

7    36    22 

92    34 

2    35    49 

89    57 

7    34    57 

92    04 

1  35  28  93  28 
7  35  35  92  28 
7    35    48         93    48 


1    35 

05 

97 

28 

7    36 

11 

94 

35 

91 

56 

1    34 

43 

92 

25 
35 

3    34 

14 

93 

44 

1    35 

22 

92 

25 

1    35 

03 

1,    35 

04 ; 

1    35 

13 

2    33 
1     35 

31 

2    33    53 

2  33   53 

3  33    13 
7    36    2* 


5  35  01 
1  35  20 
1    35    39 


34 

19 

93 

33 

34 

53 

93 

42 

36 

74 

94 

28 

36 

16 

22 

92 

21 

OBSERVATION 

TIME  AND 
TABLES 


£  lis 


OBSERVER 


426       eA       6A 


172 

-"^ 

510 

6P 

6P 

1400 

293 

r. 

5P 

7A 

1050 

7* 

175 

5P 

5P 

380 

7* 

176 

6P 

6P 

62S 

705 

71 

37C 

Ti 

370 

330 

6P 

7k 

42C 

5P 

UC 

it 

?0t 

7t 

2350 

5P 

7A 

422 
162 

5P 
6P 

7A 

92   01 

525 

92    03 

- 

92    58 

555 

90   35 

20( 

92    16 

SBC 

!     93   33 

37! 

93    41 

700 

36    01   ! 

;     34    42   1 

35    50 

35    41 

34    36 

33    50 

35    49 

34    51 

35    26 

34    19 

36    24 

: 

35    42 

34    10 

34    46 

35    46 

35    00 

33    19 

34    23 

36    29 

34    44 

35    32 

35    54 

36    03 

94    22 

337^ 

93    03 

71C 

1453 

92    05 

6C 

94    03 

300 

93    11 

857 

93    04 

73( 

90    42 

90    05 

232 

92    00 

230 

92    16 

214 

90  26 

23( 

92   28 

305 

93   25 

55( 

93   51 

796 

92    54 

710 

94    19 

lOOC 

261 

92    14 

92    19 

512 

93    05 

2007 

90    43 

21! 

93    14 

31! 

93    13 

36C 

92    49 

311 

91    32 

690 

90    46 

23' 

90    26 

221 

92   38 

105( 

92    39 

7*9 

RUBY    B.    OWENS 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

REBA  Y.  SWAIM 

ALTA  F.  GARNER 

DREW  A.  LAMB 
H08ART  WATTS 
JOHN  A.  JONES 

LAWRENCE 

AMMELL 


It 

'  JOHN  \ 


I  HELEN  GARRISON 
I  U  S  FOREST  SERVIl 
'  L.  G.  ADAMSON 
'  MARVIN  MORRISON 
i  B.  B.  HAMMOND 


STATION 


P,    M.    8RECKENRIDGE 

ODELL    3    N 

ETTA    C.    BURKS                            , 

OOEN    2    W 

EARLE    L.    BROWNE                    , 

OKAY 

OAVID    L.    STIDHAM                    . 

OSCEOLA 

ANNA    M.    LILES 

OHENSVILLE 

N.    W.    DOUGLAS 

OZARK 

LEE   W,   MCKENNEY                    \ 

OZONE 

U    S   CORPS    OF    ENGINEERS   1 

PARAGOULD 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS   : 

CATHERINE    WHITE 

PARKIN    2    W 

IVY    W.    CRAWFORD 

PARKS 

CLEO    E.    YANDELL 

PARTHENON 

MARY    C.    PEARSON 

PERRYVILLE 

EUNICE  INGERSOLL 

RICHARD  K.  WEIS 
WILLIAM  R.  WYATT 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
G.  A.  MALE 

B.  M.  WALTHER 

AUSTIN  D.  HARRIS 
MlXON  M,  BAILEY 
EDITH  I*    LEHMAN 
'  JOHN  L.  TAIT 
ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

B.  F.  NORTHERN 
DR.  IRVING  T.  BEACH 
EARL  6.  RIODICK 
'  MAUDE  C.  8RASHEARS 
WILLIAM  L.  BINAH 


MELBOURNE 

MENA 

MONTICELLO  3  S 

MONTROSE 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

MORRILTON 
MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW  1  E 
MULBERRY  6  NNE 
NARROWS  OAM 

NASHVILLE  PEACH  SUflSTA 
NASHVILLE  SCS 

NATHAN  4  WNW 

NEWHOPE  3  E 
NEWPORT 
NIMROD  DAM 
NORFORK  DAM 


I  RADIO  KOHS 


I   CLARENCE  S.  WILLIAMS 

JOE  C.  ALLEN 
1  U  S  FOREST  SERVICE 
e ILL  IE  JO  YOUNG 

!  CUMMINS  PRISON  FARM 
FERNA  JONES  TEDDER 

:  WILLIAM  A.  BROWN 

I  J,  A.  MOUDY 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

JACK  E.  BURKS  ' 

i     0.  TUCKER  VASSER 

L.  W.  WILSON  I 

C.  J.  RISTER  I 

4  I  CHRISTIANA  B.  DICKEY 

THOMAS  F.  HINSLEY  ' 
^      TRAVIS  C.  KEAHEY 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 
H   U  S  FED  AVIATION  AOENCV 


UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
H   U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
LESLIE  P.  CALLENS 
THOMAS  A.  MOORE 
:  HJ  U  S  WEATHER  BUREAU 
JAMES  L.  CRISTEE 

INA  J.  LOGAN 
BESSIE  E.  AKERS 
:  H   C.  ELI  JORDAN 

WILLIAM  r.    SEVIER 
WILLIE  PENDERGRASS 

H   GLENN  S.  JUSTICE 
RALPH  L.  BANTA 
MARVIN  C.  CANTRELL 
DOROTHY  M,  BEEN 
,  ROY  S.  ROBBS 


A.  JAMES  LINOER 
THERESA  DONALDSON 
BEA  GRAY  BEENE 
LESTER  8.  LOGAN 
WAYNE  STARK 

MRS.  BOBBY  A.  BRYAN 
CHARLEY  M.  FRIDDELL 

'  LUCY  A.  BENTZIEN 

!  UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
AVAOELLE  WHISENHUNT 

ELIZABETH  W.  FRIDAY 
U  S  NATL  PARK  SERVICE 
MAY  PEARL  MARKLEV 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
H.  E.  MCDOWELL 

QUINTON  R.  CLARK 
LURA  B.  SYKES 
BENEDICTINE  SISTERS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
R.  A.  WALLER 


FORESTRY  COPtM 
TRESSA  ST.  CLAIR 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
MABEL  L.  FORRESTER 


!  POCAHONTAS  I 
I  PORTLAND 
PRESCOTT 
I  PRESCOTT  SCS 


RAVANA  1  NE 
REMMEL  DAM 
ROGERS 

HOHWER  2  NNE 
RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM 


SILOAM  SPRIN 


STAMPS 

STAR  CITY  2  S 

STEVE 

STORY 
STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 

SUB  I ACQ 
TAYLOR 

TEXARKANA  HB  All 
TURNPIKE 

WALORON 

WALNUT  GROVE  2  I 

WALNUT  RIDGE  FA^ 


CLARY 


CLAY 


J.  R.  RHODES 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LOLA  I.  DOLLAR 

JAMES  C.  HODGES 

EARL  E.  GRAHAM 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

RADIO  STATION  KBOK 

JOHN  H.  MCKEE 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
HORACE  J.  LOVELL 
MINNIE  HORTON 
HELEN  E.  ADAMS 


il74    P 


COUNTY 


5226   BAXTER 


WASHINGTON 
MONTGOMERY 
HOWARD 
MISSISSIPPI 

SALINE 


5506}   FRANKLIN 
JOHNSON 

GREENE 
5576|   LOGAN 

CROSS 

55911  SCOTT 

5602:  NEWTON 

5694  PERRY 

5754  JEFFERSON 


5760 

MONTGOMEB 

5H7f: 

RANDOLPH 

5866 

590^ 

ASHLEY 

NEVADA 

5910 

NEVADA 

5970 

MARION 

6006 

LOGAN 

SOlft 

MILLER 

MOT    SPRII 

6248. 

BENTON 

6253 

DESHA 

6352 

POPE 

63fl0 

CLAY 

6403 

FULTON 

656&I   GRANT 


6820!  LINCOLN 

6856,  YELL 

6890|  MONTGOMERY 

69H  ARKANSAS 


74ed    SCOTT 

7524     INDEPENDENCE 
7530!    LAWRENCE 
7582    BRADLEY 

HINGTON 

7744    FULTON 
7772    FRANKLIN 

2    SEVIER 
7950;   YELL 
8052    CROSS 


8084   MARION 


33    19 

91    29 

33    19 

92    27 

35    08 

92    44 

93    38 

35    10 

93    41 

36    20 

92    23 

36    20 

92    23 

35    52 

92    06 

35    34 

34    09 

93    43 

34    00 

93    55 

33   57 

93    51 

34    07 

93    52 

34    14 

93    60 

91    16 

34    57 

93    10 

36    15 

92    15 

35    46 

9*    24 

34    36 

93    48 

33    45 

93    53 

89    59 

3*    37 

92    49 

35    29 

93    50 

35    38 

93    27 

36    03 

90    28 

35    18 

93    43 

35    16 

90    35 

3*   48 

93    57 

35   57 

93    15 

35   00 

92   49 

34    13 

92   01 

34    10 

91    56 

OBSERVATION 

TIME  AND 
TABLES 


35  39 

36  U 
33    55 


34 

35 

93    54 

90    59 

31 

33 

93    23 
93    23 

36 

92    51 

3*! 

93    53 

33 

94    01 

34 

92    54 

36 

94    07 

33 

91    16 

35 

93   06 

91    08 

36 

90    08 

92  48 

93  30 
91  51 
93  19 
93  31 
91    32 

91    25 


OBSERVER 


IVAN  L.  SHRADER 

RICHARD  W.  ST.  JOHN 
RADIO  STATION  KH8M 
ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

DANIEL  PERRY  MALLETT 
WILLIAM  E.  BLACK 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
RADIO  STATION  KTLO 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NELL  A.  TAPLEV 
HENRY  G.  ARVIN 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 


u  s 


OIL    CO 


SERVICE 


EDNA  J.  WESTFALL 
ELSIE  F.  WARD 
LUTHER  D.  SUMMERS.  JR 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS>  RENZO  HURST 
JOAN  S.  6RESHAM 
J.  T.  hIARGIS 
THOMAS  F.  MCKINtON 
MRS.  GUY  E.  COOK 

BURNS  WAKEFIELD 
VlRGlL  D.  MELSON 
RADIO  STATION  KOHS 
FRANK  TAYLOR 
CORINE  D.  GARDNER 


BOMAR  K. 
ARTHUR  E 
FRANC  I S 
HARRY  W< 
U  S  FED 


HANSARD 
.  CARLTON 
FINKBEINER 

WHITE 
AVIATION  AGENCY 


li 


R.  HUDDLESTON 
BENEDICTINE  SISTERS 
I  PEARL  NFWTON 
<   R.  P.  HAM8Y 
'  U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

ONA  V.  MCLEAN 
LULA  M.  WEEKS 
BONNY  L.  ALLEN 
I  ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 
i   I  HOWARD  FOWLER 

I  UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
H   WM.  W.  SPAULDING 

U  S  FISH  AND  WILDLIFE 
WILLIAM  S.  eUCKLEY 
JAS.  B.  CALDWELL 


ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  ir.ay  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI  imatologis  t  at  Weather  6ureau  Airport  Station,  Box  lfel9.  Little 
Pock.  Arkansas,  or  to  any  weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW .  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  1?  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearincr  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are;  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations:  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
may  result  in  aonarent  Inconsistencies  in  the  record. 

Fntries  of  snowfall  in  the  "Cl imatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  a 
Fntries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  Ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  anc 
when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The 
some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  H.  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C   Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly 

Precipitation  Data"  Bulletin. 
H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J   "Supplemental  Data"  Table. 

Other  Reference  Notes 

"Cl imatological  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 


on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table 


"Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table 
Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months 


and  the  Station  Index. 


No  record  in 

interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table,  "Evaporation  and  Wind"  Table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//   Gdge  is  equipped  with  a  windshield. 

AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AM   Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  precipitation  Data.) 
SP    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and 
STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  issues  of  Local  Clima tological  Data  Annual,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 
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0 

3 

0 

1.51 

.53 

29 

.0 

0 

4 

1 

MORR ILTON 

77.6 

51.7 

54.7 

3.1 

91 

6 

36 

4 

88 

1 

0 

0 

0 

2.02 

-    2.74 

.96 

30 

.0 

0 

5 

1 

0 

NIMROD    DAM                                         AM 

77.5 

47. 3M 

62. 4M 

90 

24 

31 

4 

147 

1 

0 

2 

0 

1.54 

.54 

30 

.0 

0 

4 

1 

0 

PERRYVILLE 

76.9 

50.4 

63.7 

2.8 

93 

6 

30 

4 

102 

1 

0 

2 

0 

3.27 

-    1.88 

1.80 

30 

.0 

0 

4 

3 

1 

SHERIDAN    TOWER 

77. 6M 

55. 6M 

66. 6M 

89 

22 

58 

0 

0 

0 

0 

3.27 

1.48 

29 

.0 

0 

5 

2 

1 

DIVISION 

64.0 

1.8 

1.87 

-    3.44 

.0 

See  refereoi 


Dotes   folli 
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vlng  StfttlOD   iBdez. 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 


ARKANSAS 
APRIL   1960 


Temperature 


EAST  CENTRAL  DIVISION 

BRINKLEY 

DES  ARC 

HELENA 

KEO 

MAR I ANNA  2  S 

SAINT  CHARLES 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 

WYNNE 

DIVISION 

SOUTHWEST  DIVISION 

ASHOOWN 

DE  QUEEN 

DIERKS 

HOPE  3  NE 

MOUNT  IDA 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

OKAY 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 


DIVISION 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

ARKADELPHIA 

CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE  6  W 

MAGNOLIA  3  N 

PRESCOTT 

WARREN 

DIVISION 

SOUTHEAST  DIVISION 


CROSSETT  7  S 

CUMMINS  FARM 

DUMAS  I  ESE 

MONTICELLO  3  S 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

PORTLAND 

ROHWER  2  NNE 

DIVISION 


76.3 
77.7 
77.3 
77.2 
77.3 
75.9 
77.7 
7«.5 


78.5 
77.9 
77.3 
77.2 
76.9 
78.0 
75.7 
79.3 
76.9 


77.3 

79.5 

75.8 

78. OM 

78.5 

79.6 

77.8 


79.6 

79.2 

77.4 

77.  9M 

77.7 

77.1 

77.4 

77.0 


51.0 

54.3 

54.5 

51.0 

52.1 

52.4 

52.  9M 

51.5 

50. 3M 


52.4 
51.6 
47.8 
51.5 
48.3 
46.1 
49.6 
53.5 
55.1 


51.9 

52.3 

49.8 

52.  8M 

51.0 

52.9 

53.0 


50.9 

50.6 

51.0 

52 

54.7 

52.7 

51.4 

51.7 


8M 


63.7 

66.0 

65.9 

64.1 

64.7 

64.2 

65. 3M 

63.0 

64. 2M 

64.6 


65.5 
64.8 
62.6 
64.4 
62.1 
62.1 
62.7 
66.4 
66.0 


64.6 

55.9 

52.8 

65. 4M 

64.8 

66.3 

65.4 


65.3 

64.9 

54.2 

55. 4M 

56.2 

64.9 

54.4 

54.4 

65.0 


1.3 
3.3 
2.7 
2.4 


1.4 

1.7 


1 
1.0 


1.81 
2.2 


0.4 
1.9 
0.5 


1.5 
0.3 
1.7 
0.3 

1.1 


107 
65 
65 
99 
80 

108 
73 

123 
96 


72 

79 

101 

89 

131 

120 

113 

57 

57 


72 
55 
100 
70 
72 
51 
64 


1.32 
.89 
2.86 
.79 
1.93 
2.76 
2.78 
2.57 
1.34 

1.92 


2.61 

1.77 
2.44 
1.78 
2.20 
2.66 
2.51 
1.71 
1.05 

2.04 


1.80 
2.89 
1.29 
1.64 
2.82 
1.89 
2.59 

2.13 


2.48 
2.57 
2.23 

3.07 
1.14 
.92 
3.10 
2.81 

2.29 


3.23 
2.10 
2.42 
1.93 


3.59 
3.32 


3.13 
4.25 


3.54 
1.94 

3.70 

2.09 
3.23 


2.39 
2.62 
4.05 
1.63 

2.67 


.89 

.35 

1.18 

.25 

.85 

1.40 

1.72 

1.24 

1.04 


.80 
.55 
.69 
•  93 
.58 
.90 
.96 
.75 
.45 


.84 

1.80 

.37 

.69 

.68 

1.06 

1.21 


1.41 

1.68 

.77 

1.31 

.27 

.28 

1.75 

1.25 


0  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE  INCLUDED  IN  DIVISION  BEANS. 


MONTHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature:   94°  on  the  6th  at  Gilbert 
Lowest  Temperature:   24°  on  the  9th  at  Mammoth  Spring 
Greatest  Total  Precipitation:   5.26  Inches  at  Siloam  Springs 
Least  Total  Precipitation:   0.48  inch  at  Augusta 
Greatest  one-day  Precipitation:   2.45  inches  on  the  26th  at  Keiser 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


eference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 

13  1    14  1    15 


28      29      30 


ABBOTT 
ALICIA 
ALUM  FORK 
ALY 

AMITY  3  NE 

ANTOINE 
APLIN  1  W 
ARKAOELPHIA 
ARKANSAS  CITY 
ASHDOHN 

ATHENS 
AUGUSTA 
BALD  KNOB 
' BATESVlLLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 


8EATY  LAKE 
BEECH  GROVE 
BEEOEVILLE 
BENTON 
8ENT0NV1LLE 

8ERRYVILLE  «  NW 

BIG  FORK 

BIG  LAKE  OUTLET 

BLACK  ROCK 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 


1.96 
.92 
U79 


1.05  1.03 

.30   .71 
1.09 


BLUFF  CITY  3  SW 

BLYTHEVILLE 

BOONEVILLE 

BOUGHTON 

BRADFORD 

8R1NKLEY  1*32 

BUFFALO  TOWER  3.05 

6URDETTE  5.83 

CABOT  4  SW 
CALICO  ROCK 

CAMDEN  1 
CARLISLE  1  SW 
CLARENDON 
CLARKSVlLLE 
CLINTON 

CONWAY 

CORNING 

COVE 

CROSSETT  7  S 

CRYSTAL  VALLEY  2  NE 

CUMMINS  FARM  2.57 

DAISY  2.40 

DAMASCUS  1-79 

DANVILLE 
OARDANELLE 

DE  QUEEN 
DERMOTT 
DES  ARC 
DEVILS  KNOB 
DIERKS 

DUMAS  1  ESE 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

EUREKA  SPRINGS 

EVENING  SHADE  I  NE 

FAYETTEVILLE 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

FAYETTEVILLE  EXP  STA  3.23 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT  1.92 

FORDYCE  6  W  1.6* 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  R//   1.70 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

FULTON 
GEORGETOWN 
GILBERT 
GLENWOOD 

GRAVELLY 

GRAVETTE 

GREEN  FOREST  4  ESE 

GREENBRIER 

GREENWOOD 

GURDON  3  E 

HAMBURG 

HARRISON 

HEBER  SPRINGS  3  NE 

HECTOR 


.39 
1.52 


.25 

.60 
.16 
,3* 
.30 


.35 
.14 
.26 


1.36 
1.52 


HELENA 

HENDERSON  2  W 

HOPE  3  NE  1»T6 

HOPPER  2.43 

HORATIO  1»98 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

HUTT IG  DAM 

INDEX 

JASPER 

JESSIEVILLE 

JONESBORO 

KEISER 

KEO 

LAKE  CITY 

LAKE  MAUMELLE 

LANGLEY 

LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STATIOI 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT  R// 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

LURTON 

MADISON 

MAGNOLIA  3  N 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 

MARIANNA  2  S 

MARKED  TREE 

MARSHALL  2.** 

MELBOURNE  1.30 

HENA 

MONTICELLO  3  S 
MOROBAY  LOCK  AND  DAM  B 
HORRILTON 
MOUNT  IDA 


.69 
1.31 
1.32 
.36 
.23 


2.45 
.06 

.03 


DAILY  PRECIPITATION 


•3 

Day  of  month 

Station 

1  1  2  1  3 

4    5  1  6 

7  1  8  1  9 

10  I  11  I  12 

13  1  14  1  15 

16  1  17  1  18 

19  1  20  1 

21 

22  1  23  1  24 

25  1  26  1  27 

28  1  29  1  30 

31 

MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME  1  NNM 

2.35 

.93 

.10   .44 

T     T     .63 

.53 

T     T     .74 

.43 

.93 
.51 
.28 

.22 

,10 
.06 

•  36 

T     .02 

.63   ,19 
,65   .23 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  EN6 

2.*0 

T 

.28 
,17 

.18   ,22 

MOUNTAIN  VIEW  1  E 

1.A9 

T 

T 

.72  1,15 

MULBERRY  6  NNE 

3,00 

.58 

.90 

.08 

T     .47   ,63 

NARROWS  0AM 

2*66 

T 

T 

.03 

T 

.49 
.60 

.96 

,01        .1* 

T     ,38   ,50 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 
NATHAN  A  WNW 

2.51 
2.37 

.62 

T     ,50   ,55 
1,72 

NEWHOPE  3  E 

1.72 

.31 

•  15 

.48 

NEWPORT 

.9A 

NIMROO  OAH 

1.5A 

.04 

.04 

T 
.65  1.40 

.38 
.30 

.20 
•  30 

.24 
.02 

.64 
.82   .74 

ODELL  3  N 
ODEN  2    W 
OKAY 

4.23 

3.30 
1.71 

.03 

.12 

.o« 

.ei 

T 

.47 
.18 
.2  1 

,82 
,54 

•  63 

.01 
.12 
.86 

1.12 

.75 

.84 

OSCEOLA 

2  .54 

OWENSVILLE 
OZARK 

1.52 
3.94 

.01 

T         .20 

.39 
.18 

,43 
1,40 

.02   T 
.02 

.24   ,44 
.72  1.41 

OZONE 

PARAGOULD  RADIO  KORS 

PARIS 

2.24 

1.81 

T 

.28 

.24 
.27 

.11 

1,23 

T 

.61   .16 
1.15 

PARKIN  2  W 

1.57 

.19 

1.22 
1,42 

,16 
.61 

PARKS 

2.52 

.30 

,55 

.07   .55 

l.BO 

PERRYVILLE 

3.27 

T 

•  12 

.10 

T 

.16 

.22 

,27   .23 

,14 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

1.14 
.92 

T 

.25 

.10 

.05   .26 

.14 

PINE  RIOGE 

3.06 

.05 

T     .64 
.10 

.55 
.22 

.32   .08 
.37   T 

.89 
,24 

.16 

.21   .56 

.45   .06 

POCAHONTAS  1 
PORTLAND 

1.09 
3.10 

T     .15 
.10 

1.75 
1.06 

.02 

.30   .35 
.09 

.15 

.25 

PRESCOTT 
RATCLlFF 

1.89 
1.67 

T     .27 

.18 

T 

1.22 

ROGERS 

4.10 

1.61 

.02   .14 
.10 
.31 

.33 

1.23 

1.25 

2.00 
.18 

ROHWER  2    NNE 

2.61 

.05 

.04 

.47 

.24 

T 

.64 

RUSSELLVILLE 

1.70 

.15 
.22 

1  .4C 

.63   .32 

.07 

SAINT  CHARLES 

2.76 

.17 

.12 

.82 

.62 

SAINT  FRANCIS 

1.7B 

SALEM 

3,05 

.07       .80 

T 

I         .07 
1.06  2.22 

.48 
.04 

.66 
.16 

.02 
T 

.78   ,24 
.65 

SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY 

•  85 

3,27 
1.07 

.01 

.15 

.20 

.29 

,47 

,26 

.97 
T 
T 

1.48 

.07   .37 
1.06   .91 

SI  LOAM  SPRINGS 

5.26 

.01 

.55 

.30 

,30 

SPARKMAN  *  E 

1.15 

.17 

.40 

.08 

T           ,36 

STAMPS 

1.42 

.28 

2,19 

.59 

,15 

STAR  CITY  2    S 

3.21 

_     —     - 

_     -     - 

STEVE 
STORY 

3.05 

"     " 

.20   .48 

.36 

.99 

1,00 

STUTTGART 

2.78 

.12 
.10 

.16 
.24 
.36 
.17 

,66 

1,24 

1.72 
.92 

.12 

.07 

STUTTGART  9  ESE 

2.57 

.07 

,32 

.46 

,47   .70 

SUBIACO 

2.38 

.66 

T     .1« 

1,07 

.07        ,35 

.51 

TAYLOR 

TEXARKANA  WB  AIRPORT    R// 

2.83 
1.05 

T     T 

.10 

.10 

T 

,04   ,20   ,02 

.45 

TURNPIKE 
WALDRON 

2.63 
2.20 

.08 

.15 

.14   .53 
.22 

.37 

.72 

.57 

.28 
T 
1.21 

.05 

.05 

,97 
.56 
.40   ,25 

WALNUT  GROVE  2  NNE 
WALNUT  RIDGE  FAA  AP 
WARREN 

1.13 
1.45 
?.59 

.01 

T 

.03 

T     .08 

,46 

.09 

.34   ,54 

.67 
.22 

WHITE  ROCK 

3.05 

.05 

.15 

.14   .76 

T 

1       .38 
1        . 3? 

.3C 
.42 

T           .35 

,37  1,0= 
T     .37   ,42 

WHITECLIFFS 
WYNNE 

2.03 
1.34 

1    •'■' 

1.0« 

.13 

YELLVILLE 

" 

_     -     - 

_ 

-     -     -   1  -     -     - 

\     '            ~ 

DAILY  TEMPERATURES 


ABKAHSAS 
APRIL  1960 


Day  Ot  Month 


ALUM  FORK 

ARICADELPHIA 

ASHDOWN 

BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

BENTON 

BENTONVILLE 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

BLYTHEVILLE 

BOONEVILLE 

BRINKLEY 

CAMDEN  1 

CLARK5VILLE 

CONWAY 

CORNING 

CROSSETT  7  S 

CUMMINS  FARM 

DARDANELLE 

DE  OUEEN 

DES  ARC 

DEVILS  KNOB 

DIERKS 

DUMAS  1  ESE 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

FORDYCE  6  W 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

GILBERT 


HOPE  3  NE 


HOT  SPRINGS  1  NNE 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
HIN 


MAX 
MIN 


79  75  63 

57  *2  "Ki 

79  72  69 

58  <i2  50 

84  76  68 

63  38  44 

75  73  70 

56  40  45 

77  75  66 

41  36  38 


57   33   40 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


80   73   66 


75   68   64 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


70   68 

33   35 


77   71 
38   42 


78   75 
34   38 


73   64 
33   37 


70   65 
31   33 


69   65 

27   30 


75   68 
30   32 


64   73 
32   32 


72   68 
30   37 


74   72   61 
53   42   46 


82   77   69 
56   40   52 


74   67   65 
51   34   40 


79  75  65 

57  41  45 

75  72  63 

56  45  43 

78  75  71 

48  40  44 


61   42   42 


76   69   68 
63   37   41 


MAX 
MIN 


75   74   69 
61   47   45 


55   52   56 
53   41   33 


73   74   56 
49   41   47 


78   73   66 
55   40   53 


72   60   57 
54   39   31 


70   51   59 
53   40   33 


65   50   58 
48   39   28 


70   56   54 
51   36   27 


74   55   55 
51   38   33 


79   75   65 
60   43   49 


59   67   64 
47   42   38 


55   34   35 


75   70   52 
62   30   32 


73   59   58 


72  53  58 

59  42  32 

78  74  68 

57  47  50 


75   71   67 
59   47   45 


71   68 
30   32 


76   75 
44   35 


70   70 
38   40 


74   70 
47   41 


58 
33 

50 
33 

75 
30 

73 

31 

75 
41 

69 
42 

75 
40 

71 
39 

64 

40 

62 
32 

64 
34 

62 
33 

64 

31 

61 
29 

60 

30 

56 
29 

55 
30 

51 
36 

75 
39 

70 
40 

71 
35 

68 
41 

68   65   92 


58 
25 

64 
28 

64 
33 

61 
31 

65 

30 

61 
32 

71 
43 

69 
44 

58 
38 

75 
42 

74 
40 

59 
42 

87   75 
57   51 


88   80 
53   52 


86   74 
51   41 


82   79 
49   50 


69   70 
37   39 


83   71 
55   55 


88   78 
54   50 


87   75 
50   52 


87   83 
51   48 


85   75 
53   50 


90   72 
53   51 


82   75 
50   52 


84   70 
59   57 


80   80 
4  5   54 


80 

70 

67 

48 

50 

39 

85 

76 

74 

45 

46 

45 

81 

71 

70 

54 

51 

48 

82 

75 

70 

54 

53 

48 

82 

70 

64 

42 

44 

32 

72 

71 

55 

48 

45 

37 

70 

70 

64 

46 

41 

31 

44   42   31 


56 
45 

71 
40 

52 

34 

82 
57 

72 
53 

71 
46 

81 
51 

53 
49 

70 
39 

90 
48 

72 
47 

69 

35 

82 
38 

74 
35 

58 
28 

75 
42 

69 
40 

64 
32 

78 
49 

70 
39 

66 
30 

82 
50 

73 
57 

65 
48 

89 
52 

81 
50 

74 
50 

84 
55 

75 
51 

72 
45 

75   75 
52   52 


79   80 
46   53 


42   45   50 


81   80 
4  7   56 


80   81 
43   58 


79   78 
44   45 


82   BO 
37   55 


83   81 
44   58 


80   78 
52   55 


72   72 
44   54 


41   38   58 


80   79 
42   48 


72   74 
53   62 


54   70   70 
36   51   59 


65   80   80 
33   50   57 


81   81 
48   52 


75   78 
46   63 


81   80 
47   50 


72   79   79 


71   80 
49   53 


71   81   81 
41   49   55 


80   74 
60   60 


79   75 
62   52 


79   76 
63   54 


76   75 
50   62 


77   71 
55   56 


76   74 
62   59 


77   79 
59   59 


77   70 
54   52 


80   77 
55   61 


81   76 
63   63 


79   78 
62   59 


78   75 
51   62 


78   76 
60   53 


77   78 
64   60 


79   77 
57   58 


80   82 
50   55 


78   77 
60   64 


79   77 
62   52 


77   77 
61   62 


70   68 
54   54 


79   76 
59   58 


76   79 
55   56 


76   75 
62   60 


75   73 
59   50 


78   71 
60   52 


74   71 
58   49 


78   55 
59   57 


76   74 
59   60 


83   78 
51   61 


81   77 
62   57 


78   73 
62   60 


76   73 
51   51 


77   71 
50   55 


75   80 
58   50 


79   79 
55   52 


79   73 
61   52 


70   79 
43   37 


78   75 
63   59 


79   78 
60   57 


80   79 
64   60 


78   72 
59   54 


80   77 
55   59 


77   76 
57   49 


78   72 
63   45 


59   55   35 


84   75 
64   55 


82   75 
64   51 


79   77 
60   52 


83   77 
64   52 


77   75 
64   57 


87   77 
64   48 


82   78 
63   52 


85   81 
49   50 


80   77 
58   56 


81   72 
65   54 


82   80 
55   51 


58   52 

37 


SO   74   72 
54   45   33 


82   75 
60   60 


77   73 
63   52 


82   75 
63   45 


82   73 
54   40 


76   75 
63   58 


83   75 
63   42 


80   78 
67   50 


82   76 
53   55 


78   74 
63   43 


84   71 
62   51 


82   78   69 
64   62   44 


62   56   41 


83   84 
50   53 


80   80 
51   54 


66   81 
41   50 


83   83 
47   51 


85   84 
40   47 


78   85   82 


75   82 
55   43 


85   80 
49   56 


78   87 
58   45 


79   85   84 


77   75 
55   54 


85   82 
54   52 


85   85   83 
56   61   61 


82   8* 
59   62 


67   8* 
50   61 


86   87 
49   58 


85   86   83 
50   58   59 


84   83 
50   62 


85   85 
52   54 


85   66 
57   54 


88   86   84 
54   69   65 


85   85 
51   63 


85   81 
47   55 


38   47   54 


75   81   84 
40   53   47 


87   68 
54   63 


86   88   84 
55   64   64 


86   85 
58   63 


86   8* 
58   60 


85   85   85 
60   60   60 


83 
47 

85 
51 

87 
52 

66 
62 

79 
53 

66 
49 

84 

57 

85 
53 

87 
49 

63 
58 

87 
68 

86 
66 

73 
48 

77 
52 

80 
58 

81 
51 

80 
47 

84 
45 

B5 
53 

85 
60 

86 
46 

8* 
59 

86 
50 

83 
66 

83 
48 

85 
57 

86 
59 

78 
55 

75 
56 

83 
46 

84 
56 

84 
65 

75 
50 

82 
44 

83 
61 

60 
55 

75 
53 

79 
42 

64 
50 

79 
56 

72 
56 

78 
41 

80 
55 

76 
52 

80 
58 

85 
50 

87 
62 

84 
56 

86 
64 

83 
59 

86 
62 

86 
62 

77 
53 

85 
46 

87 
56 

84 
62 

76 
50 

81 
43 

85 
48 

83 
68 

30   57   45 


74   80 
58   38 


79   84 
57   42 


71   80   82 


45   58   52 


84   80   80 
55   51   55 


84   81   82 


34   84   85 
59   52   52 


86   65 
60   54 


76   73 
50   45 


74   76 
61   49 


79   72 
57   52 


74   75 
60   42 


80   75 
54   39 


73   73 
56   48 


73   74 
49   42 


80   72 
60   44 


78   76 
6  7   47 


78   76 
60   46 


82   73 
62   48 


80   76 
52   45 


28     29      30     31 


80   76 
4*   68 


86   76 
47   60 


82   79 
60   63 


81   70 
41   66 


81   74   65 
36   67   56 


61   75 
42   61 


77   70 
43   56 


74   80 
41   62 


60   66 
46   52 


77 
57 

75 
40 

73 
60 

72 
47 

78 
59 

76 
48 

82 
51 

79 
59 

80 
62 

77 
42 

77 
50 

69 
52 

73 
58 

74 
47 

70 
53 

70 
54 

76 

62 

70 
47 

65 
57 

75 
48 

61 
47 

65 
42 

76 
63 

71 
47 

75 
56 

77 
42 

74 
47 

75 
42 

72 
53 

72 
42 

73 
51 

74 
43 

77 
46 

78 
55 

73 
50 

60 
50 

75 
43 

78 
58 

75 
36 

75 
46 

75 
45 

80 
47 

72 
39 

79 
52 

73 

53 

81 
53 

69 

50 

77 
61 

75 
49 

83   80 
49   63 


77   77 
41   61 


72   67 
46   57 


84   82 
46   50 


86   80 
62   60 


82   79 
42   60 


83   77 
47   62 


80   77 
46   62 


73 
55 

69 
62 

66 

50 

83 
43 

78 
61 

65 
52 

62 

46 

77 
50 

76 
69 

78 
41 

72 
52 

58 
46 

75 
46 

73 
64 

56 

36 

76 
44 

71 
56 

50 
40 

75 

40 

70 
66 

61 

40 

75 
42 

71 
63 

58 
37 

77 
40 

71 
58 

50 
44 

33 
46 

80 
50 

70 
57 

82 
48 

72 
59 

63 
43 

78 
40 

77 
57 

62 

45 

81   75   54 
36   56   55 


77 

73 

45 

55 

76 

72 

39 

47 

80 

75 

53 

54 

70 

83 

48 

54 

33 

77 

48 

58 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
APRIL  1960 


KEO 

LEAD  HILL 

LITTLE  ROCK  NB  AIRPORT 

MAGNOLIA  3  N 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 

MARIANNA  2    S 

MARKED  TREE 

MARSHALL 

MENA 

MONTICELLO  3  S 

MORRILTON 

MOUNT  IDA 

MOUNT  MAGAZINE 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

NARROWS  0AM 

NASHVILLE  PEACH  SU8STA 


NIMROD  OAH 

OKAY 

OZARK 

PARAGOULD  RADIO  KORS 

PARIS 

PERRYVILLE 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 

PRESCOTT 

ROGERS 

ROHWER  2  NNE 

RUSSELLVILLE 

SAINT  CHARLES 

SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 

SI  LOAM  SPRINGS 


73   72 
52   44 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


80   78 
55   37 


79   77   69 


78   69 
58   37 


73   72 
54   45 


80   74   53 


79   67 
48   36 


73   57 
60   41 


Bl   81   69 


75   74 
51   46 


76   70 
45   35 


65   62 
42   38 


76   68 
57   44 


75   75 
33   43 


83   77 
43   35 


71   63   88 
35   38   44 


35   39   41 


62   91 
26   31 


77   67   88 


68   52   90 


71  67  85 

39  39  41 

70  62  86 

40  40  40 

57  63  91 

31  33  31 

70  68  89 


74   70   90 


56   91 

40   37 


58   88 
33   33 


78   75 
50   48 


83   70 
54   52 


75   72   72 


82 

74 

46 

38 

74 

75 

55 

45 

81 

78 

41 

38 

83 

75 

63 

40 

74 

67 

53 

38 

78 

72 

52 

39 

76 

67 

52 

41 

79 

70 

68 

54 

79 

73 

57 

43 

76 

72 

54 

43 

74   71   66 


61   85 
33   33 


62   90 
34   41 


54   55   51 
29   34   35 


58   75   73 
31   31   35 


85   75 
52   45 


82   78 
55   55 


82   80 
54   55 


81   72 
55   53 


87   74 
52   51 


75   69 
48   44 


79 

72 

45 

47 

83 

78 

50 

44 

74 

58 

52 

38 

75 

71 

55 

43 

MAX 
MIN 


71   75 
48   45 


78   75   74 


77   72   75 


75 

7? 

87 

80 

39 

41 

50 

55 

52 

92 

82 

75 

40 

42 

53 

51 

74 

67 

83 

79 

35 

35 

50 

43 

75 

90 

88 

77 

42 

42 

54 

52 

68 

92 

82 

68 

36 

39 

53 

51 

64 

86 

84 

74 

38 

34 

49 

43 

68 

93 

84 

69 

33 

36 

43 

49 

66 

93 

78 

70 

32 

35 

59 

57 

72 

88 

83 

72 

45 

45 

58 

55 

68 

90 

78 

57 

42 

44 

5/ 

51 

54 

89 

83 

75 

36 

32 

47 

39 

75 

91 

82 

80 

44 

42 

46 

53 

75 

90 

87 

80 

44 

46 

54 

54 

60   79   80 
31   44   57 


81   79 
43   51 


55   78   75 


69   82   32 


Day  Of  Month 
IS 


79   80 
60   49 


35   47   56 


55   79   79 


81   81 
47   58 


32   46   56 


73   68   92 
33   36   36 


33   34   43 


80   69   57 


91   82   72 


77   81 
53   56 


77   75 
56   50 


75   58   83 


78   77 
61   61 


78   78   77 


73 

65 

88 

77 

42 

45 

56 

55 

68 

93 

86 

73 

38 

38 

54 

54 

66 

78 

72 

45 

59 

57 

74   69   55 


82   79 
42   55 


50   80 
36   52 


70   81 
37   49 


81   80 
45   53 


70   70   83 
38   42   55 


72   81   80 
45   50   55 


72   81   80 
43   39   57 


81   81 
49   54 


58   81   80 
27   34   48 


46   54 

70   75 


78   77 
42   52 


70   84   81 


40   40   52 


74   77   82 


IG 


17 


18   19   20   21   22 


79   73 
62   57 


78   73 
60   51 


77   80 
54   59 


75   71   81 
51   54   57 


75   75   78 
60   61   61 


78   78   83 


78   77   82 
61   60   62 


67   54   70 
53   52   56 


79   78   76 
57   56   53 


78   73   76 
56   60   59 


76   77   84 
50   52   62 


79   77   81 
63   64   63 


79   74   80 
62   56   57 


78   80   83 
53   57   51 


82   81   84 
52   63   55 


79   75   82 
50   59   60 


77   75   83 
61   52   53 


78   78   85 
61   63   62 


77   77   82 


78   75   70 
45   56   57 


79   76   79 
61   61   61 


76   73   79 
60   51   55 


76   79   82 
58   59   59 


78   75   83 
50   52   59 


78   70   79 
58   60   63 


77   75   84 
5  7   60   50 


79   80   82 
52   63   67 


53   60   39 


79 

73 

65 

51 

76 

74 

54 

50 

79 

76 

58 

59 

83   75   59 


50   51   43 


80   73 
60   54 


78   74 
66   51 


82   77 
67   54 


79   74 
62   57 


65   63 
53   43 


76   78   83 


77 
45 

85 
52 

79 
37 

82 

50 

80 
32 

84 
51 

75 
33 

84 
44 

77 
40 

87 
52 

78   86   84 


77   81 
32   45 


44   52   55 


82   76 
53   50 


82   81 
58   54 


57   55   32 


79   78   59 
62   54   41 


82   78   70 
52   47   38 


79   79 
63   57 


82   76 
55   53 


60   59   35 


83   79 
52   52 


78   70 
63   55 


SI   78 
55   51 


81   75 
65   51 


80   84   57 


84   82 
58   52 


77   77 
63   45 


57   55   35 


84   81 
65   62 


60   50   39 


78   73   70 


75   80 
43   52 


58   75 
35   47 


88   85 
52   63 


65   81   83 


89   85 
55   55 


85   82 
61   62 


50   55   55 


87   87 
57   59 


84   85 
64   62 


82   81   78 
58   55   54 


55   61   54 


26   27   28   29   30   31 


32   50   52 


80 

82 

39 

57 

78 

79 

45 

55 

76 

66 

35 

41 

42   53   53 


78 
35 

84 
45 

77 
41 

88 
48 

80 
42 

87 
48 

80 

84 

70   78   84 


42   51   57 


80   78 
62   60 


84   83 
51   62 


85   83 
59   61 


83   84 
50   57 


76   75 
41   59 


79   84   85 


70   78 
41   51 


79   85 
38   43 


79   83 
48   54 


59 

50 

90 
53 

87 
54 

88 
51 

90 
60 

85 
62 

82 
54 

85 
52 

83 
63 

85 
62 

86 
51 

88 
67 

85 
62 

86 
57 

85 
57 

65 
65 

85 
66 

88 
63 

87 
65 

85 

65 

85 
52 

80 
62 

87 
60 

83 
50 

80 
64 

76 
65 

84 
54 

83 
64 

83 
62 

85 
50 

85 
63 

87 
53 

89 
51 

88 
61 

85 

58 

83 
56 

84   74   73 
64   63   51 


65   79   75 
65   57   49 


64   5  7   45 


82  78  73 

56  50  37 

80  69  74 
56  55  52 

84  78  71 

64  69  49 

82  75  76 

50  58  42 

81  76  75 

60  59  39 

84  84  77 
58  54  48 

85  74  73 

61  59  50 

80  78  72 

65  59  40 


53  60  49 

84  56  73 

58  58  47 

81  77  75 
55  67  47 

79  74  71 
65  51  42 

75  59  68 

59  54  50 

80  79  73 
62  59  47 

82  80  73 
52  50  40 

82  82  74 

50  57  44 

78  79  72 

52  59  51 

85  75  76 
55  54  40 

89  82  75 

62  60  42 

81  81  71 
61  62  51 


64  64  48 

84  79  73 

60  52  49 

86  80  77 

54  62  44 

80  60  74 

62  57  42 

83  72  72 

55  57  48 

84  56  72 

63  54  50 

85  79  72 
58  50  46 

83  80  72 

63  52  51 

83  83  73 

61  59  49 

80  75  73 

60  56  47 

83  77  73 

62  53  59 

83  80  75 

53  63  43 

85  81  68 

54  52  43 

82  79  75 


56   56   57 


60   48   49 


75   74   53 


69 
63 

66 
50 

33 
50 

70 
55 

76 
62 

59 
56 

72 
53 

63 

54 

75 
52 

72 
52 

74 
60 

75 
51 

72 
52 

60 
52 

74 
61 

52 
46 

77 
55 

73 
61 

73 
62 

55 
58 

76 
60 

57 
53 

67 
60 

72 
55 

74 
57 

50 
46 

75 
56 

70 
56 

81 
55 

76 
53 

81 
54 

65 

54 

83 
50 

64 
56 

81 
63 

59 
59 

74 
53 

63 
54 

77 
58 

57 
51 

78 
59 

65 

49 

76 
59 

55 
55 

76 
65 

71 
61 

71 
54 

71 
50 

82 
54 

78 
60 

83 
50 

70 
57 

70 
50 

61 

40 

75 
62 

59 
51 

70 
50 

54 

54 

30 
54 

75 
62 

78 
52 

70 
58 

83   79   57 


77.2 
51.0 


78.1 
49.5 


75.0 
45.9 


77.6 
51.7 


75. 
46. 

4 
5 

73. 
46. 

3 

5 

78. 
46. 

0 
1 

75. 
49. 

7 
6 

77. 
43. 

6 
2 

77. 
47. 

6 
3 

79. 
53. 

3 
5 

76. 
51. 

4 

1 

77. 
43 

3 
5 

78 
49 

2 

2 

76 

50 

9 
4 

77 
54 

7 
7 

77 
52 

1 
7 

76 
43 

9 

7 

77 
51 

4 
4 

79 
52 

5 
9 

73 
43 

1 
2 

77 
51 

0 
.7 

78 
49 

.6 
.2 

75 
52 

.9 
.4 

78 
50 

,7 
.4 

77 
55 

.6 
.5 

73 
48 

.9 
.1 
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Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

ARKANSAS 
APRIL  1960 

Station 

Da;  Oi  Month 

• 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  1 

29 

30 

31 

< 

STUTTGART 

MAX 
MIN 

75 
53 

71 
44 

68 
48 

74 
39 

69 

41 

89 
43 

85 
57 

70 
54 

68 
47 

65 
40 

81 
45 

81 
54 

76 
58 

80   85 
60   61 

82  77 
64 

71 
42 

79 
44 

87 
49 

83 

57 

86 
62 

85 
53 

86 
65 

82 
54 

75 
55 

74 
49 

80 
51 

75 
53 

70 
51 

77.7 
52.9 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 
MIN 

75 
48 

73 
43 

70 
48 

61 

38 

72 
38 

64 

42 

88 
48 

77 
55 

64 

48 

67 
39 

60 
41 

79 
51 

78 
55 

75   78 
58   59 

83  82 
63   61 

72 
40 

69 
42 

76 
49 

71 
51 

81 
61 

85 
63 

82 
63 

84 
64 

81 
62 

65 
49 

73 
50 

79 

53 

70 
52 

74.5 
51.5 

SUBIACO 

MAX 
MIN 

74 
60 

67 
43 

64 
39 

71 

66 

43 

92 
39 

83 
51 

68 
51 

70 
40 

69 
41 

80 
44 

78 
58 

80 
63 

76   84  1  82   76 
63   59  1  64   51 

71 
39 

78 
41 

80 
55 

84 
50 

86 

57 

87 
66 

83 
53 

82 
63 

76 
58 

75 
46 

80 
46 

74 
58 

63 
49 

76.5 
51.7 

TEXARKLANA  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

76 
56 

69 

46 

67 
45 

77 
42 

73 
46 

89 
53 

81 
59 

77 
55 

72 
54 

72 
47 

80 
51 

78 
56 

78 
63 

78   79  1  77   73 
64   63 1  64   51 

72 
42 

80 
43 

80 
59 

85 
59 

85 
65 

84 
65 

81 

65 

82 
66 

75 
57 

69 
54 

83 
53 

68 
63 

68 
47 

76.9 
55.1 

TURNPIKE 

MAX 
MIN 

66 

55 

67 

35 

64 
41 

48 

50 

62 

33 

71 

70 

70      !       73 
53     1       45 

65 
37 

75 
41 

74 
55 

80 
54 

75 
58 

79 
60 

72 
48 

70 
50 

70 
54 

57 
35 

WALDRON 

MAX 
MIN 

79 
59 

71 
34 

64 

41 

71 
30 

66 
32 

92 
35 

90 
44 

77 
43 

70 
42 

73 
39 

79 
44 

79 
57 

78 
63 

75   82  i  80   79 
62   59  1  65   51 

71 
32 

80 
33 

79 
50 

86 
46 

85 
52 

84 
67 

81 
67 

82 
65 

81 
59 

74 
45 

83 
41 

78 
61 

65 
49 

77.8 
48.9 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

72 
55 

72 
44 

60 

40 

67 
33 

61 
35 

88 
39 

71 
49 

74 
46 

61 

38 

57 
30 

80 
43 

80 
56 

75 
56 

76   82  1  81   73 
61   63 1  62   44 

67 
37 

75 
38 

84 
47 

81 
54 

85 
55 

85 
64 

86 
62 

83 
64 

57 

50 

72 
♦  7 

78 
47 

68 

50 

56 
45 

74.2 
48.8 

WARREN 

MAX 
MIN 

76 
54 

74 
40 

77 
40 

76 
42 

71 
40 

88 
43 

85 
55 

74 
54 

71 
51 

71 
43 

80 
46 

79 
55 

76 
59 

77   83  :  80   76 
60   61 1  63   60 

71 
41 

77 
37 

85 
50 

83 
61 

85 
61 

83 
63 

83 
63 

81 
64 

65 
58 

73 
58 

82 
49 

78 
53 

74 
57 

77.8 
63.0 

WHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

67 
53 

62 

37 

57 
32 

63 

40 

61 
32 

86 
51 

81 
49 

66 
40 

65 
39 

60 
36 

70 
44 

71 
47 

75 
54 

71   75  1  75   70 
52   54,  60   43 

63 
39 

72 
45 

73 
53 

76 
51 

81 
58 

80 
61 

79 
50 

77 
57 

74 
56 

72 

48 

75 
51 

72 
53 

55 
39 

70.8 
47.8 

WYNNE 

MAX 
MIN 

72 
55 

73 
48 

68 

71 
34 

72 
34 

87 
41 

83 

51 

72 
45 

68 
35 

43 

80   83  1  83 
60  1  62 

80 
37 

72 
42 

85 
52 

82 
55 

85 
57 

84 
62 

87 
54 

83 
63 

81 
51 

76 

77 
44 

78 
62 

70 

78.1 
50.3 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  oi  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

BLAKELY  UOUNTAIN  DAM 

EVAP 
WIND 

.18 
60 

.28 
60 

.17 
68 

.16 
40 

.18 
64 

.16 

45 

39 

.17 
26 

.03 

18 

.11 
29 

.14 
30 

.17 
40 

.17 
53 

.12 
47 

.05 
36 

.08 
33 

.18 
57 

.14 
60 

.14 
25 

.17 
27 

.20 
50 

.15 
25 

.17 
28 

.16 
20 

.13 
23 

.09 
32 

.19 
30 

.11 
18 

.13 
36 

.01 
24 

B   4.28 
1143 

HOPE  3  NE 

EVAP 
WIND 

.28 
88 

.26 
66 

.24 
67 

.20 
42 

.27 
59 

.28 
68 

.24 
59 

.31 
25 

.29 
33 

.24 
28 

.18 
27 

.26 
80 

.35 
59 

.16 
61 

63 

.11 
45 

.13 
82 

.27 

61 

.18 
18 

.23 
18 

.27 
59 

.18 
10 

.18 
29 

.22 
38 

.14 
30 

.16 
26 

.09 
20 

.09 
10 

.19 
34 

.03 
21 

B  6.24 
1326 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

EVAP 
WIND 

95 

115 

.21 
69 

.12 
38 

.22 
76 

.18 
48 

.26 
72 

.16 
32 

.23 

45 

•^4 

.19 
53 

.23 
82 

.27 
73 

.16 
69 

.10 
39 

.22 
69 

.28 
113 

.22 

64 

.19 
30 

.25 

41 

.22 
74 

.20 
10 

.24 
44 

.44 
55 

.21 
43 

.15 
38 

.17 
33 

.16 
28 

.28 
66 

.12 
62 

B  6.27 
1730 

NARROBS  DAM 

EVAP 
WIND 

.30 

112 

.25 
66 

.19 
57 

.18 
41 

.23 
49 

.21 
41 

.24 
40 

55 

.09 

41 

.20 
30 

.17 
36 

.21 
56 

.25 
80 

.15 
89 

.07 
55 

.11 
47 

.13 
87 

.29 
49 

.20 
34 

.22 
32 

.27 
49 

.21 
42 

.12 
34 

.17 
42 

.11 
22 

.11 
24 

.16 
25 

.07 
20 

.17 
47 

.06 
28 

B  5.32 
1430 

NIMROD  DAM 

EVAP 
WIND 

.24 

45 

.17 
41 

.08 
26 

.25 

18 

.20 
31 

.16 
20 

.21 
21 

.21 

16 

.03 
5 

.18 
22 

.12 
22 

.20 
26 

.16 
24 

.12 
23 

.05 
30 

.13 
22 

.10 
33 

.19 
30 

.21 
13 

.19 
16 

.13 
24 

.19 
8 

.15 
14 

.20 

14 

.12 
14 

.10 
11 

.14 

7 

.13 

7 

14 

14 

B  4.67 
611 

RUSSELLVILLE 

EVAP 
WIND 

» 

.24 

131 

.20 
40 

.21 
36 

.24 
44 

.19 
20 

* 

.38 
38 

.14 
16 

.22 
60 

.25 
32 

.21 

46 

.38 
38 

.10 
36 

.08 
22 

.13 
21 

.29 
64 

• 

.39 

51 

.51 
25 

.17 
14 

.23 

16 

.14 
20 

.22 

15 

.08 

15 

.14 
25 

.18 
32 

.26 
29 

.10 
32 

.32 
63 

6.00 
981 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 
WIND 

.19 
91 

.09 
105 

.20 
65 

.10 
44 

.25 
96 

.23 
82 

.29 
120 

.23 
31 

.00 
35 

.20 
63 

.18 
63 

.31 
160 

.29 

111 

.11 
109 

.30 
140 

.10 
120 

.23 

157 

.12 
95 

.20 
38 

.20 
34 

140 

.14 
39 

.20 
63 

.21 
87 

.17 
80 

.16 
84 

.02 
37 

.15 
33 

.15 
53 

.08 
35 

B  5.28 
2410 

3teB   followloK   Ststton   Index. 
-    50   - 


'iSOK^Ci^ 


TOTAL  PRECIPITATION 


APRIL    1960 


AVERAGE  TEMPERATURE 


APRIL    1960 


*f 


CO 

< 


S     S    I   5    S  h   si 

^      g.   .5    5    -^  O   ©   :|  -S 

<i:  4  4   <t  -    .  ^  ^ 

•  **  M  it 

oe(>-<>-  ^^•'§l 


-   52  - 


Ei^iSs^^sSja 


4>5«:<!?S>*MC«'. 


STATION  INDEX 


STATION 


ABBOTT 
ALICIA 

AL.UM  FORK 

ALV 

AMITY  3  NE 

ANTOINE 
Af»LlN  I  1 
APPLETQN 
ARKADtLPHl* 

arkansas  ci' 
ashdovn 

ATHENS 
AUGUSTA 
BALD  KNOB 
BATESVILLE  I 


beaty  lake 
BEESE 
BEECH  GROVE 

BEEDEVILLE 
BENTON 
BENTONVILLE 
8ERHTVILLE  *  NW 
BIC  FORK 

big  lake  outlet 
black  rock 
blakely  mountain 

BLUE  MOUNTAIN  DAf 
BLUFF  CITY  3  S« 

BLYTHEVILLE 
BOONEVILLE 
BOTKINBURG  2  S 
BOUGHT ON 
BRAOFORO 


BRINKLEY 
BUFFALO  TOWER 
BULL  SHOALS  DA« 
BUHDETTE 
CABOT  A  SW 

CALICO  ROCK 
CAMDEN  1 
CAMDEN  2 
CARLISLE  1  SW 
CARPENTER  DAM 

CLARENDON 

CLARKSVILLE 

CLINTON 

COMBS  3  se 

COMPTON  2  NE 


CORNING 
COVE 

CROSSETT  7  S 
CRYSTAL  VALLEY  2    NE 

CUMMINS  FARM 
DAISY 
DAMASCUS 
DANVILLE 
DANVILLE  5CS 

DARDANELLE 
DE  QUEEN 
DERMOTT 
OES  ARC 
DEVILS  KNOB 

DIERKS 
DUMAS  1  esE 
DUMAS 

rEL  DORADO  FAA  AIRPORT 
EUREKA  SPRINGS 

EVENING  SHADE  1  NE 
FAYETTEVILLE 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  E<P  STA 
FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

FOHOYCE  6  W 

FOREMAN 

FORREST  CITY 

FORT  SMITH  wa  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

FULTON 

GEORGETOWN 

GILBERT 

GLENWOOO 

GRAVELLY 

i  SRAVETTE 

;  GREEN  FOREST  A  ESE 

GREENBRIER 
'  GREENWOOD 

CURDON  3  E 

HAMBURG 

HARDY 

HARRISON 

HEBER  SPRINGS  3  NE 

HEBER  SPRINGS  3  SW 

HECTOR 
HELENA 

HENDERSON  2  W 
MOPE  3  NE 
HOPPER 

HORATIO 

HOT    SPRINGS    1    NNE 

HUNTSVILLE 

lUTTlG   DAM 

NDEX 

JASPER 

JESSIEVILLE 

JONESBORO 

KEISER 

KEO 

KINGSLANO    3    SSE 
LAKE    CITY 
LAKE    MAUMELLE 
LAMAR    2    SW 
LAN6LEY 

LEAD  MILL 

LEE  CREEK  GUARD  STaTIOI 
LEOLA 

(LITTLE  ROCK  UB  AIRPORT 
LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

lurton 

MADISON 
MAGNOLIA  3  N 
MAGNOLIA  i    N 
MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MAR] ANNA  2  S 

MARKED  TREE 

MARSHALL 

NAUMEE 


023 


COUNTY 


SCOTT 

LAWRENCE 

SALINE 


DESHA 


RIVER 


02861  I 

0300; HOWARD        j 

0326  WOODRUFF 

0350  WHITE 

0*58  INDEPENDENCE 


INDEPENDENCE  I 


JACKSON 

SALINE 
BENION 
CARROLL 
POLK 

MISSISSIPPI 

LAWRENCE 

GARLAND 

YELL 

NEVADA 

MISSISSIPPI 
LOGAN 
VAN    eUREN 
NEVADA 


UARO 

OUaCHIT 

OUACHIT 


35    05 

35  0* 

36  09 


35  56 
35  09 
35    39 


92  52 

93  29 
93    25 


ll  35  28 

Tl  35  35 

7|  35  48 

7    36  06 


■)9ft 

FAULKNER 

632 

CLAY 

666 

710 

ASHLEY 

750 

PULASKI 

76  a 

LINCOLN 

814 

PIKE 

629 

FAULKNER 

1134 

YELL 

1835 

YELL 

1838 

YELL 

9*fl 

SEVIER 

i960 

CHICOT 

1966 

PRAIRIE 

1982 

JOHNSON 

2015 

HOWARD 

2528    I 


93   55 

92  26 

93  20 
91    28 

91  12 
93    30 

92  34 

89  57 
92    04 

92  oe 

92    49 

92  51 
91    45 

93  01 

91  18 
93    28 

92  28 

93  46    I 

93  18 

92    28 

90  35    I 

94  25    ' 

91  5* 

92  25 

91    35    ! 


91 

06 

221 

92 

265 

94 

13 

1295 

93 

37 

n5< 

93 

58 

1100 

RIOi 


I  2540    DALLAS 
I  2544.  LITTLE    RIVER 
I  2564,  ST    FRANCIS 
I  2574;  SEBASTIAN 
2578,  CRAWFORD 

!  26701  HEMPSTEAD 

2760l  WHITE 

279*i  SEARCY 

2642!  PIKE 
I  2922'  YELL 

I 2930i  BENION 
2946    CARROLL 
2962,  FAULKNER 
29761  SEBASTIAN 

I  30741  CLARK 


323 5 1  POPE 
3242  PHILLIPS 
325B  BAXTER 
3426  HEMPSTEAD 
3*38  MONTGOMERY 


4' 34  07  I 
2  33  53  ! 

2  33  53 

3  33  13 
7  36  24 

7  36  05 


5  35  01 
1  35  20  I 
1  35  39 

4  33  37 
T  35  07 
7  35  59 
3  34  19 
1  34  53 


94  02  ' 
91  29 
91  30 


92  43 

93  33 
93  42 


I  36  24   9*  28  , 


92  23 
94  15 

93  06 

91  46 

91  29 
93  07 

92  01 
92  03 


7|  36  19 
71  36  14 
7;  35  32 
7  35  28 


SEVIER 


LITTLE  RIVI 

NEWTON 

GARLAND 

CRAIGHEAD 

MISSISSIPP 

LONOKE 

CLEVELAND 
CRAIGHEAD 

PULASKI 


ST  FRANCIS 
COLUMBIA 
COLUMBIA 
HOT  SPRING 


POINSET- 

SEARCY 

SEARCY 


35   28 

92    56 

34   32 

90   35 

36   22 

33   43 

93    33 

34   22 

93    41 

33    56 

94    22 

3*   31 

93   03 

36  OS 

93   44 

33   02 

92   05 

33    35 

94   03 

36   01 

93    11 

34   42 

93   04 

35   50 

90   42 

35   41 

90   05 

34    36 

92   00 

33    50 

92    16 

35    49 

90   26 

34    51 

92   26 

35    26 

93    25 

34    19 

93   51 

36    2* 

92    54 

35    42 

94    19 

92    35 

34    44 

92    i* 

34    46 

92    19 

35    46 

93   05 

35    00 

90   43 

33    19 

93    14 

33    20 

93    13 

34   23 

92    49 

36   29 

91    32 

34    4* 

35    32 

90   26 

35    54 

36    03 

92    39 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


2350       5P      7A 


162       6P       7AI 


1465       6P       7A 


793       5P      7A 


5961      6P|     7A 


1250! 

i3oo; 

360, 


177 
362 

6P 

1150 

6P 

7A 

«! 

7A 

555 

7A 

6P 

7A 

580 

7A 

375 

RA 

,     700 

7A 

337 

6A 

710 

5P 

5P 

1453 

6« 

300 

8A 

657 

TA 

730 

7* 

345 

6P 

232 

SP 

5P 

230 

7P 

1? 

214 

305 

at 

550 

796 

7A 

710 

RS 

7A 

1000 

7( 

261 

71 

257 

MIL 

Mil 

512 

MID 

2007 

315 

6P 

7i 

36Q 

311 

5P 

690 

SS 

7« 

234 

6P 

61 

22? 

AP 

105t 

SS 

7, 

7*9 

OBSERVER 


JAMES    V.    WILLIAMS 

RUBY   B.   OWENS 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

RE8A  Y.  SWAIM 
ALTA  F.  GARNER 


HOB ART  I 
JOHN  A. 
TILLMAN 


6.  HENDRIX 


IMELL 


SW  GAS  AND  ELECTRIC  CO 
ARRA  D.  PARKER 
CECIL  WILLIS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

HELEN  GARRISON 
U  S  FOREST  SERVICE 
L.  0.  ADAMSON 
MARVIN  MORRISON 
B.  B.  HAMMOND 


IDGE 
ETTA  C.  BURKS 
EARLE  L.  BROWNE 
DAVID  L.  STIOHAM 
ANNA  M.  LILES 

N.  W.  DOUGLAS 

LEE  W.  HCKENNET 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CATHERINE  WHITE 

IVY  W.  CRAWFORD 
CLEO  E.  YANDELL 
MARY  C.  PEARSON 
EUNICE  INGER50LL 
MARSHALL  HICKMON 


RIC 


K.  WE  IS 
WILLIAM  R.  WYATT  I 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS  ' 
G.  A.  HALE  ' 

B.  M.  UALTKER 

AUSTIN  0.  HARRIS 

MIXON  M.  BAJLEY 
EDITH  Z.  LEHMAN 


e.  F.  NORTHERN 
DR.  IRVING  T.  BEACH 
EARL  B.  RIDDICK 
MAUDE  C.  BRASHEAHS 


CUMMINS  PRISON  FARM 
FERNA  JONES  TEDDER 
WILLIAM  A.  BROWN 

U  S  SOIL  CONS  SERVn 


;Christi. 


DICKEY 


' THOMAS  F,  HINSLEY 
TRAVIS  C.  KEAHEY 
ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 
U  S  FED  AVIATION  AGENC> 
MABEL  F.  SPRAY 


IN  AGENCY 

.RKANSAS 
.GENC1 


U  S  FED  AVIATION 

ARKANSAS  FORESTRY  Ct 
LESLIE  P.  CALLENS 
THOMAS  A.  MOORE 
J. U  S  WEATHER  BUREAU 
, JAMES  L.  CRISTEE 

: INA  J.  LOGAN 

BESSIE  E.  AKERS 
I C.  ELI  JOROAN 
; WILLIAM  F,  SEVIER 
I  WILLIE  PENDERGRASS 

GLENN  S.  JUSTICE 

, RALPH  L.  SANTA 
, MARVIN  C.  CANTRELL 
' DOROTHY  M.  BEEN 
i  ROY  S.  ROBBS 

! A.  JAMES  LINDER 
' THERESA  DONALDSON 
[ SEA  GRAY  BEENE 
I  LESTER  B.  LOGAN 

j  WAYNE  STARK 

, MRS.  BOBBY  A.  BRYAN 
, CHARLEY  M.  FRIODELL 
: LUCY  A.  BENTZIEN 

UNIVERSITY  OF  ARKAN 

AVADELLE 


ISENI 


RID 


EL1ZABE1 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

MAY  PEARL  MARKLEY 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

W.  E.  MCDOWELL 

JAMES  S.  VAUGHAN 
LURA  B.  SYKES 
BENEDICTINE  SISTERS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
R.  A.  WALLER 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
TRESSA  ST.  CLAIR 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
MABEL  L.  FORRESTER 

CLAY  A.  CLARY 


J.  R.  RHODES 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LOLA    1.    DOLLAR 

JAMES   C»    HODGES 

EARL   E.    GRAHAM 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

RADIO  STATION  KBOK 

JOHN  H.  HCKEE 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
HORACE  J.  LOVELL 
MINNIE  HORTON 
HELEN  E.  ADAMS 


MELBOURNE 
MENA 

MONTICELLO  3  S 
MONTROSE 
MOROBAY  LOCK  AND 

MORRILTON 
MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 

MOUNTAIN  HOME  1  I 
MOUNTAIN  HOME  C  ( 


ENG 


MOUNTAIN  VIEW  1  E 
MULBERRY  6  NNE 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 
NASHVILLE  SCS 


NATh. 


WNW 


NEWHOPE 
NEWPORT 
NIMROD  DAM 
NORFORK  DAM 


OZARK 
OZONE 

PARAGOULD  I 
PARIS 

PARKIN  2  W 

PARKS 

PARTHENON 

PERRYVILLE 

PINE  BLUFF 


RATCLIFF 
RAVANA    I    NE 
REMHEL    DAM 
ROGERS 

ROHWER  2  NNE 
RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM 

SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY 
SILOAM  SPRINGS 

SPARKMAN  t  E 

STAMPS 

STAR  CITY  2    S 

STEVE 


STUTTGAR' 
SUBIACO 
TAYLOR 
IEXaRKAN; 


522 


COUNTY 


IZARD 
POLK 

DREW 
ASHLEY 


CONWAY 
MONTGOMERY 
LOGAN 
BAXTER 


TER 


5354  WASHINGTON 
5358  MONTGOMERY 
5376; HOWARD 
5480| MISSISSIPPI 
54981  SALINE 

550a|  FRANKLIN 
5514i  JOHNSON 
5562  GREENE 
5576!  LOGAN 
55861  CROSS 

5591  SCOTT 
56021  NEWTON 
5694  PERRY 
5754  JEFFERSON 


5760  MONTGOMER 
;  5820  RANDOLPH 
I  5866,  ASHLEY 

I  5910'  NEVADA 

'  5970J  MARION 
6008  LOGAN 
60161  MILLER 
6102' HOT  SPRIN 
62*81  BENTON 


34  35 
33  36 
33  19 

33  19 

36  08 

34  33 

35  10 

36  20 
36  20 

35  52 


1  35  29 
l!  35  36 
s!  36  03 


ft?53 

DESHA 

1,  33    48 

POPE 

6376 

f>3B0 

CLAY 

5   36   27 

6403 

FULTON 

7   36   23 

GROVE  2  NNE 


WHEELING 
WHITE  ROCK 
WHITECLIFF5 
WING 
WYNNE 

YELLVILLE 


6566J  GRANT 
6566, VAN    BUREN 
6624    BENTON 
6768    DALLAS 


6620;  LINCOLN 

6856:  YELL 

6890    MONTGOMERY 


1  72621  POPE 

I  7488,  SCOTT 
;  7524     INDEPENDENCE 
I  7530!  LAWRENCE 
75821  BRADLEY 


7772  FRANKL 

7612  SEVIER 

7950  YELL 

6052  CROSS 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


71  35  15  I 
3  34  27  I 
71  35  39  ' 


93  IS 

92  49 

92  01 
91  56 

93  64 

90  59 

91  30 
93  23 
93  23 


7|  36  16  92  51 

ll  35  16  93  53 

4  33  05  9*  01 

3|  34  26  92  54 

71  36  20  94  07 


IVAN  L*  SHRADER 
RICHARD  W.  ST.  JOHN 
RADIO  STATION  KHBM 
ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 


DANIEL  PERI 


1387   SS   SS! 


360   5P   5P   5P 
200   6A,  6A 


214   6P   7A 


600   SSJ  7A 


2087   6P;  6P 


676   5P'  5Pi 


LETT 


U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

EDNA  J.  WESTFALL 
ELSIE  F.  WARD 

LUTHER  D.  SUMMERS.  JR 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 


COHINE  D.  GARDNER 

BOMAR  K.  HANSARD 
, ARTHUR  6.  CARLTON 
FRANCIS  FINK8EINER 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

J.  R.  HUDDLESTON 
' BENEDICTINE  SISTERS 
PEARL  NEWTON 
R.  P.  KAMBY 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

ONA  V.  MCLEAN 
LULA  M.  WEEKS 
BONNY  L.  ALLEN 


I JAS.  B.  CALDWELL 

ADAM  C.  MELTON 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
REEOIS  ALLEN 
JOHN  BROWN  UNIVERSITY 
MARGARET  F.  GORDON 

HUBERT  BAKER 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

T.  P.  SIMS 

NORA  L.  MAYBERRY 

GEORGE  L.  CLARK 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
NEW  SUBIACO  ABBEY 
IDELLA  0.  NORWOOD 
)  U  S  WEAIHER  BURE 
U  S  FORES 


:--^>> 


ICE 

WILLIAM  D.  BIVENS 
A,  H.  FAST 
U  S  FED  AVIATION  AGi 
WARREN  COTTON  OIL  Ci 
EFFIE  U.  LIITlE 

THOMAS  W.  CONE 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS.  L.  M.  SNEAD 
MILES  B.  TURNER 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkans 
Rock.  Arkansas,  or  to  any  weather  Bureau  Office  near 


REFERENCE  NOTES 
ay  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819.  Little 

the  post  office. 


Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,  indicate  distance  in  miles  and  direction  fr 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  1?  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950.  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
may  result  in  aooarent  i neons  is tencies  in  the  record , 


Table ,  and  in  the 


onal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 


Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Gi 
Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Dally  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table 
when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months 
some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.   For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 


In  the  Station  Index  the  letters  C.  H 
C 


Weighing  Rain  Gage  Recording  Stati 
precipitation  Data"  Bulletin. 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Tabl 
"Supplemental  Data"  Table. 


nd  J  in  the  "Special"  column  u 
Hourly  precipitat  ion 
Omission  of  data  in  an 


jer  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 
alues  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly 
ny  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

Other  Reference  Notes 


No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "D^iily  Precipitation"  Table.  "Evaporation  and  Wind"  Table.  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 
And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

"Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
Adjusted  to  a  full  month. 

Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
Trace ,  an  amount  too  small  to  measure . 
iDclifdes  total  for  previous  month. 


annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders  should 
Remittance  and.  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  an 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documen 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and 
STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents.  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  issues  of  Local  Climatological  Data  Annual,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 
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ARKANSAS  -  MAY  1960 

WEATHER  SUMMARY 

During  the  3-day  period,  May  4,  5,  and  6,  there  was  widespread  tornado,  windstorm, 
and  thunderstorm  activity  affecting  all  sections  of  the  State.  There  were  13 
tornadoes,  4  destructive  windstorms  and  one  electrical  storm  reported  during  the 
period.  These  tornadoes  were  responsible  for  one  death,  thirty-nine  injuries 
and  property  damage  estimated  at  $1,763,000.  Windstorms  caused  two  injuries  and 
property  damage  estimated  at  $186,000.  A  severe  electrical  storm  resulted  in 
an  estimated  $50,000  damage.  The  most  serious  damages  were  at  Menifee  in  Conway 
County,  where  one  death  and  thirty  injuries  were  reported,  and  at  Searcy  in  White 
County,  where  three  injuries  were  reported. 

There  was  also  tornado  activity  on  the  16th,  18th,  and  19th. 


Walter  C.  Hickmon 
State  Cliraatologist 
U.  S.  Weather  Bureau 
Little  Rock,  Arkansas 


MONTHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature:   93®  on  the  23d  at  Paris 
Lowest  Temperature:   29°  on  the  12+  at  Six  Stations 
Greatest  Total  Precipitation:   14.47  inches  at  Mena 
Least  Total  Precipitation:   1.51  inches  at  Monticello  3  S 
Greatest  one-day  Precipitation:   5.55  inches  on  the  5th  at  Fayetteville  FAA  AP 
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Station 


■ORT  SBITH  WB  AIRPORT 
,ITTLE  ROCK  KB  AIRPORT 
TXAHKANA  WB  AIRPORT 
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Number  of  days  with  precipitation 


^  FASTEST  OBSKRVKD  ONE-IIINUTE  WIND  SPETO.      THIS  STATION   13  MOT  EQUIFPED  WITH  AliTOMATIC  RECORDING  WIND   INSTRUMENTS. 
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0 

3.41 

1.35 

5 

•  0 

0 

2 

1 

MAGNOLIA  3  N 

81. 7M 

54.  SM 

68. 3M 

-  3.8 

35 

12 

61 

0 

0 

0 

3.89 

-   .93 

1.42 

5 

.0 

0 

3 

1 

PRESCOTT 

83.2 

57.1 

70.2 

-  1.6 

90 

31  + 

40 

12+ 

37 

5 

0 

0 

0 

3.75 

-  1.44 

1.62 

19 

.0 

0 

2 

2 

WARREN 

81.6 

56.5 

69.1 

-  3.0 

91 

31 

40 

12 

47 

2 

0 

0 

0 

2.84 

.92 

18 

.0 

0 

3 

0 

DIVISION 

69.1 

-  2.1 

3.52 

-  1.52 

.0 

SOUTHEAST  DIVISION 

CROSSETT  7  S 

83.3 

55. 4M 

69. 4M 

-  1.6 

91 

30+ 

41 

13+ 

45 

5 

0 

0 

0 

2.68 

-  1.55 

1.21 

5 

.0 

0 

3 

2 

CUMMINS  FARM 

82. IM 

57. 2M 

69. 7M 

90 

24+ 

38 

12 

41 

2 

0 

0 

0 

6.91 

1.99 

19 

.0 

0 

6 

6 

DUMAS  1  ESE 

82.1 

56.1 

69.1 

-  2.7 

91 

23 

40 

12 

53 

4 

0 

0 

0 

4.73 

.41 

1.41 

26 

.0 

0 

6 

4 

MONTICELLO  3  S 

82.3 

55.3 

68.8 

91 

29+ 

36 

12 

58 

7 

0 

0 

0 

1.51 

.0 

0 

PINE  BLUFF 

81.9 

57.9 

69.9 

-  1.8 

91 

23 

41 

12 

41 

2 

0 

0 

0 

8.38 

3.43 

3.20 

6 

•  0 

0 

5 

5 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

81.9 

57.6 

69.8 

92 

23 

41 

12 

43 

5 

0 

0 

0 

4.82 

1.50 

6 

.0 

0 

6 

5 

PORTLAND 

80.8 

56.9 

68.9 

-  2.6 

90 

31  + 

43 

12 

50 

4 

0 

0 

0 

4.30 

.49 

2.00 

6 

.0 

0 

4 

3 

ROHWER  2  NNE 

SI. 4 

56.8 

69.1 

92 

30 

41 

12 

52 

2 

0 

0 

0 

2.76 

1.24 

6 

.0 

0 

6 

2 

DIVISION 

69.3 

-  2.0 

4.51 

-   .03 

.0 

J 

See  reference  ootes  following  Station  lodes 
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ASKAliaAS 

MAY 

1960 

Station 

S 

Day  of  Month 

s2 

12   3 

4    5  1  6 

7   8  1  9 

10  I  11   12 

13   14   IS 

16   17  I  18 

19  I  20   21 

22  I  23  I  24 

25  1 

26   27 

28  I  29  I  30 

31 

ABBOTT 

7.67 

1.90 

.05 

3.06  2.49 

.17 

ALICIA 

9.20 

3.90  1.00 

.26 

.04 

.04 

1.02  1.99   .91 

.38   .10 

ALUM  FORK 

7.7* 

1.15  1.27 

T 

T 

.53 

1.90  2.99 

.74 

7 

ALY 

8.93 

T    1.31  1.47 

7 

7     7 

1.92  2.40  1.37 

.06 

AMITY  3  NE 

9.66 

1.01   .83 

T          T 

1.78   .81   .83 

.40 

ANTOINE 

3.37 

.71   .52 

.33   .69   .77 

.39 

APLIN  1  W 

7.46 

.89  2.02 

.92  1.03  2.05 

.95 

ARKAOELPHIA 

t.t9 

1.15   .65 

.70        .92 

1.03 

ARRANSAS  CITY 

3.99 

.11  1.63 

.06 

T          .60 

T 

7          .65 

.50 

ASHDOWN 

3.21 

.61   .22 

.70 

.69 

.99 

ATHENS 

6.79 

1.83  1.34 

7     7 

1.29   .65  1.21 

.43 

AUGUSTA 

S.99 

1.53  1.57 

1.06   .15   .61 

.55 

.46 

BALD  KNOB 

6.49 

1.27  1.18 

T 

T     T 

1.16 

.70  1.88 

.21 

.05 

BATESVILLE  L  IVFSTOCK 

8.23 

.68  1*04 

.04 

.01 

.36 

3.91  1.72 

.33 

.14   T 

BATESVILLE  L  AND  0    NO  1 

7.35 

.85  2.04 

T     T 

7 

1.37  1.97   .80 

.17 

.15   T 

8EATY  LAKE 

9.39 

.55  1.75 

T 

T 

.15 

1.05   .39 

1.10 

.40 

BEECH  GROVE 

7.83 

1.62   .93 

1.76  1.33  1.99 

.20 

BEEOEVILLE 

6.  BO 

.97  1.18 

.15   .89   .91 

I. 11 

1.59 

BENTON 

6.79 

1.03  2.05 

T 

1.80   .55  1.06 

.26   7 

BENTONVILLE 

6.41 

.40   .79   .90 

.03 

.02 

.09  1.14 

1.48  1.34   .11 

T 

7 

.05   .06 

6ERRYV1LLE  4  NW 

7.46 

.03   .92  2.89 

.03 

.05 

.17   .15 

1.35  1.32   .33 

.19 

.03 

BIG  FORK 

12.52 

1.09  2.30 

3.31  4.47   .95 

.40 

BIO  LAKE  OUTLET 

5.65 

.41  1.09 

.11   T 

T     T     T 

.96   .10  2.37 

.53   .11 

.17 

BLACK  ROCK 

9.20 

3.10  1.23 

.32 

7 

3.10   .60   .67 

7 

.18 

BLAKELY  HOUNTAIN  DAM 

9.08 

.84  3.05 

7 

1.95  2.90   .71 

.03 

BLUFF  CITY  3  SW 

2.94 

.98   .53 

.71        .39 

.37 

BUYTHEVILLE 

6.39 

.37   .90 

.73 

1.83  1.28   .83 

.43 

.02 

BOONEVILLE 

9.13 

T    1.45  1.74 

3.17  1.90   .69 

.01 

.11 

.06 

BOUGHT  ON 

2.52 

1.32   .25 

T 

.43   7     .21 

.31   T 

BRADFORD 

7.47 

1.04   .92 

.16 

1.73  1.29  1.64 

.24 

.47   .02 

BRINKLEY 

9.70 

.83  1.22 

.70 

.92   .44 

1.34 

.25 

BUFFALO  TOWER 

4.06 

.28  1.14 

.05 

.02 

.39  1.87 

.25   .10 

BUROETTE 

5.20 

.50  1.15 

1.03 

.61  1.16 

.73 

CABOT  4  SW 

5.11 

1.14  1.76 

T 

T 

.22 

.77  1.11 

.11 

CALICO  ROCK 

7.99 

.84  2.35 

.04   T 

7 

2.45  1.35   .49 

,07 

.30 

.10 

CAMDEN  1 

3.32 

1.38   .62 

T 

.02 

.72   7     .21 

.21   .16 

CARLISLE  1  SW 

4.50 

.77  1.07 

.45   .70   .87 

.64 

CLARENDON 

4.88 

.49  1.34 

1.81   .09   .20 

.94 

.01 

CLARKSVILLE 

6.91 

.32  1.03  2.10 

T 

7 

1.27  1.92 

7 

,15 

.12 

CLINTON 

8.91 

.60  2.68 

3.10  1.55   .41 

.57 

CONWAY 

6*93 

.98  2.09 

.01 

T     I 

7          .92 

.93  1.83 

.59 

.02 

CORNING 

5.90 

1.34  1.34 

.17 

1.81   .97   .10 

.17 

COVE 

10.57 

T    1.91  2.06 

1.76  3.20   .53 

.71 

.07 

.33  . 

CROSSETT  7  S 

2.68 

1.21  1.04 

.02 

.41   7 

7 

CRYSTAL  VALLEY  2  NE 

- 

-   -   - 

-     -     - 

■     -    - 

_     -     - 

_     .    _ 

"     "     " 

_     _     _ 

_     -    - 

' 

CUMMINS  FARM 

6.91 

.62  1.04 

T 

.84 

1.99   .94 

1.48 

DAISY 

4.71 

.83  1.02 

T 

1.88   .03   .99 

7 

DAMASCUS 

6.91 

.76  2.16 

1.10  1.00   .69 

.80 

7 

DANVILLE 

9.93 

1.70  2.17 

2.37  2.93   .82 

.33 

.01 

DARDANELLE 

7.99 

T     .77  1.97 

T 

7     7 

2.11  1.28   .94 

.48 

7 

DE  QUEEN 

5.14 

1.38   .57 

.18 

.06  1.40 

1.55 

OERMOTT 

2.78 

.24  1.64 

.14 

.44 

.32 

OES  ARC 

6.16 

1.07  1.55 

.05 

.03   .09 

1.27   .04   .90 

1.48 

.08 

DEVILS  KNOB 

8.78 

T    1.28  1.92 

.13 

2.18  1.62   .92 

.86 

.27 

OIERKS 

4.81 

1.39   .70 

T          T 

7 

1.14   7    1.07 

.51 

DUMAS  1  ESE 

4.73 

.84   .65 

7 

1.16   .31   .36 

1.41   7 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

2.96 

.02  1.12   .54 

.08   .10 

.42 

.68  . 

EUREKA  SPRINGS 

9.40 

.07   .80  3.28 

.04 

7 

.14   .20 

1.47  2.78   .33 

.22 

.02   .05 

EVENING  SHADE  I  NE 

6.69 

1.03  1.44 

1.91  1.57   .40 

.30 

FAYETTEVILLE 

10.49 

.28   .81  4.62 

.02 

T 

7          .57 

1.17  2.06 

.07 

.86   .03 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

11.30 

.26  5.55   .29 

.01 

7 

1.99 

.96  1.82 

,09 

.08 

.62   .03 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

6.14 

.27   .69  2.71 

.02        .02 

7 

7     7     .97 

1.19  1.84 

.03 

.76   .04 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

6.41 

.02   .93  1.48 

T 

7 

7         1.99 

.70  1.93 

7 

.08 

.02 

.10 

tOROYCE  6  W 

3.41 

1.35   .46 

T 

T     T 

.90 

.22   .31 

7 

.17 

FORT  SMITH  W6  AIRPORT   R// 

8.79 

.69  3.05   .29 

7         2.74 

.33  1.06 

7 

.56 

7     7 

.15   7 

7    . 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

10.76 

.40  1.14  2.09 

.02 

1.09 

3.55  1.30   .50 

7 

,09 

.26 

.33   .03 

FULTON 

2.71 

1.19   .35 

T 

.17        ,30 

.70 

GEORGETOWN 

6.11 

1.64  1.40 

7 

1.36   .05   .48 

1.03 

.15 

7    . 

GILBERT 

7.43 

.56  2.10 

T 

7     7 

2.35  1.35   .69 

,03 

.28 

.07 

GLENWOOD 

6.21 

.64  2.01 

1.64  1.78   .08 

.06 

GRAVELLY 

8.47 

T    1.45  1.68 

.94  3.28  1.00 

.12 

GRAVETTE 

7.88 

.52   .92  2.43 

7     .05   .65 

1.41  1.36 

.24   .30   7 

GREEN  FOREST  4  ESE 

6.08 

•    3.68 

7 

.22 

.04  1.35   .22 

.57 

GREENBRIER 

4.75 

•    1.75 

1.60   .70   .30 

.40 

GREENWOOD 

10.39 

.54  1.11  2.26 

7          .29 

3.94  2.05 

.10 

.90 

7    . 

GURDON  3  E 

5.02 

1.54   .56 

1.06   .07   .98 

.81 

HAMBURG 

HARRISON 

7.51 

1.70   .96 

.25 

2.53  1.26   .66 

.07 

.08 

HEBER  SPRINGS  3  NE 

7.52 

1.11  2.05 

7 

1.48  1.77   .64 

,21 

.26 

HECTOR 

.90   - 

1.76  1.73 

.94 

HELENA 

6.30 

.62  1.15 

.94 

7     7     7 

1.32   .12   .53 

1.43 

.59 

HENDERSON  2  W 

6.70 

.48  2.00 

T 

7 

.80 

1.78  1.03   .33 

.28 

HOPE  3  NE 

3.12 

1.20   .20 

T 

.80        .17 

.75 

HOPPER 

9.48 

1.12   .69 

1.64  1.59 

.28 

HORATIO 

3.79 

.86   .56 

.48   .06   .81 

1.02 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

6.67 

1.14  2.14 

7 

7          .34 

2.42   .62 

.01 
.77 

HUTTIG  DAM 

3.57 

.88  1.41 

.04 

.47 

INDEX 

3.07 

.63   .24 

.40 

.69 

1.19 

JASPER 

8.68 

T    1.08  1.51 

7 

.96 

2.88  1.28   .78 

.11 

.46 

JESSIEVILLE 

8.79 

.95  1.90 

7     7 

2.10  2.65  1.10 

.09 

JONESBORO 

4.21 

.97   .90 

7 

.72   .90  1.03 

7 

.49   .04 
1.92 

.10 

REISER 

4.42 

.41  1.17 

7     7 

.44 

.78 

KEO 

9.96 

.90  1.40 

7     7 

.74 

.86  1.67 

.39 

LAKE  CITY 

3.91 

.61   .51 

.53 

.53   .62   .60 

.91 

LAKE  MAUMELLE 

7.12 

.90  1.60 

.46  1.05  2.90 

.21 

LANGLEY 

6.02 

1.40   .81 

7 

1.60  1.50   .29 

.46 

LEAD  HILL 

5.25 

.20  1.30 

.40   .46 

.98  1.76 

.19 

LEE  CREEK  GUARD  STATION 

11.32 

.53  1.32  4.47 

.04 

.01 

7     .63 

1.43  1.54   .36 

.51 

7 

.48 
.26 

LEOLA 

4.40 

.74  1.20 

1.65        .59 

7    . 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT  R// 

5.29 

T     .88  1.91 

T          T 

7     T 

.26 

1.17  1.35 

.12 

7 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

3.66 

.18  1.11  1.20 

.26 

.83 

.10 

LURTON 

8.52 

.05   .78  2.51 

.03 

1.59  1.53   .86 

,05 

.45 

.67 

MADISON 

5.20 

.99  1.12 

.14 

7 

1.47   .03   .30 

.98 

.57 

MAGNOLIA  3  N 

3.89 

1.42   .80 

,80   .06   .36 

.45 

MALVERN 

9.48 

.90  1.28 

.14 

1.62  1.43 

.11 

MAMMOTH  SPRING 

6.30 

1.10  1.53 

2.26   .84   .44 

.13 

HARIANNA  2  S 

5.13 

.89  1.44 

T 

7 

.42 

.70   .18 

.87 

.57 

MARKED  TREE 

3.31 

.07  1.02 

1.04   .09   .08 

1.01 

MARSHALL 

7.37 

.52  2.25 

7 

2.09  1.47   .98 

.24 

.22 

MELBOURNE 

7.30 

.41  1.26 

2.21  2.62 

.36 

.16   .28 

MENA 

14.47 

T    2.18  2.12 

3.S6  4.84  1.94 

.14 

.09 

HONTICELLO  3  S 

1.91 

•     .93 

.19   .36 

.07 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

2.12 

.76   .96 

•19        .21 

7 

HORRILTON 

4.96 

.52  1.52 

T 

T 

.89  1.02   .71 

.11 

.19 

MOUNT  IDA 

10.78 

1.34  1.38 

3.86  3.88   .23 

.09 

DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME  I  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW  1  E 
MULBERRY  6  NNE 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NATHAN  4  WNW 

NEHHOPE  3  E 

NEWPORT 

NIMROD  DAM 
OOELL  3  N 
OOEN  2  W 
OKAY 
OSCEOLA 

OWENSVILLE 

OZARK. 

OZONE 

PARAGOULD  RADIO  KORS 

PARIS 

PARKIN  2  W 
PARKS 

PERRYVILLE 
PINE  BLUFF 
PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

PINE  RIDGE 
POCAHONTAS  1 
PORTLAND 

PRESCOTT 
RATCLIFF 

ROGERS 

ROHWER  2  NNE 
RUSSELLVlLLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 

SALEM 
SEARCY 
SHERIDAN  TOWER 

SHIRLEY 
SILOAM  SPRINGS 

SPARKMAN  t*    E 

STAMPS 

STAR  CITY  2    S 

STEVE 

STORY 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 

SUBIACO 

TAYLOR 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

TURNPIKE 

WALDRON 

WALNUT  GROVE  2  NNE 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

WARREN 


4 

40 

7 

OS 

9 

27 

10 

09 

n 

fi5 

? 

27 

« 

17 

7 

44 

6 

9b 

7.60 

4.9 
12.30 
e.30 
8.36 
4.62 

12.02 


7.62 
4.09 

6.ai 


5.64 
3.38 
5.97 


AHKAMSAS 
MAT  I960 


Day  of  Month 


1.20  2.00 

1.09  2.28 

.73  2.01 

.93  1.63 


1.42  .96 

1.69  .45 

1.40  1.47 

1.60  .80 

1.40  .97 


9   10   II   12 


.67 

l.ll 

.80 

2.00 

.24 

1.91 

.62 

3.20 

.73 

1.50 

.96 

1.91 

.05 

1.17 

.40 

2.00 

.30 

.25 

62 

.02 

2.47 

33 

.83 

.73 

.55 

1.24 

08 

.72 

1.50 

.65 

1.21 

1.30 

1.20 

.72 

1.71 

:.12 

1.44 

.94 

2.64 

50 

1.08 

2.16 

13   14   15 


16   17   18 


19   20   21 


3.65  3.00 

2.00 

2.13   .69 

.47 

3.41  1.86 

.58 

2.68  1.15 

1.54   .76 

.29 

.42 

.6C 

1.80 

.8C 

.28  1.06 

.66 

1.60  1.92 

1.48  3.58 

.90 

.86  1*46 

.21 

3.75  3.92 

.25 

.06   .50 

1.70   .26 

.20 

2.60  1.80 

.35 

1.97  1.12 

.68 

.47  1.79 

2.05  2.09 

1.01   .15 

.4e 

3.20  5.30 

1.90  2.17 

1.60   .04 

1.7C 

.54   .44 

3.08  4.09 

1.6 

22   23   24   25   28   27 


28   29   30 


1.45  2.30 

.60  1.90 

.57  1.62 

.01  1.37  2.36 


.75  2.63  1.25 


.25  1.33  1.50 


1.62 


.07 


.18 


2.06  1.26   .68 

1.52  1.42 

.48 
2.48  1.89 

.94   .19 

1.97   .40  1.05 

i.ee  .92  .35 

1.27  1.05   .76 
1.05  1.32 

1.89  1.66   .08 

2.60       .69 


3.60  2.45  1.48 


1.81  1.42 


.50 

.95 

.70 

.33 

1.27 

.78 

.92 

.34 

.14 

.50 

2.80 

.00 

.38 

1.35 

.10 

Uj 

ai 

LY 

liL 

MJ 

b'l! 

.ti 

AJ 

LL 

m 

ILtJ 

ARKANSAS 
HAY  1960 

DarOf  Month 

1 

StaUon 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

^ 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

28 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

38 

31 

1 

LUM  FORK 

MAX 
HIN 

63 
*0 

72 
41 

79 
42 

79 
54 

79 
57 

78 
60 

68 
50 

73 
43 

71 
48 

71 
41 

64 
45 

71 
40 

79 
41 

79 
49 

81 
63 

82 
63 

S6 
64 

85 
66 

85 
61 

85 
61 

83 
47 

89 
52 

89 
64 

88 
63 

83 
68 

84 
69 

86 
59 

86 
65 

85 
64 

85 
55 

85 

60 

79.8 
64.7 

RKAOELPHI* 

MAX 
MIN 

67 

71 
49 

80 
43 

80 
54 

80 
58 

80 
62 

71 
52 

75 
47 

79 
49 

75 
54 

68 
45 

70 
40 

76 
41 

74 
49 

81 
64 

85 
64 

87 
63 

83 

70 

86 
64 

84 
66 

82 
49 

87 
64 

88 
66 

87 
64 

86 
66 

84 
62 

87 
57 

88 
64 

88 
63 

85 
61 

87 
62 

80.7 
56.2 

SHOOVN 

MAX 
MIN 

69 
37 

74 
51 

79 
43 

82 
56 

84 
58 

82 
62 

73 
50 

77 
42 

83 
53 

82 
48 

75 
46 

74 
38 

76 
36 

78 
53 

81 
68 

85 
66 

88 
62 

85 
66 

88 
75 

85 
62 

84 
47 

86 
53 

88 
68 

88 
66 

88 

70 

87 
60 

88 
57 

89 
64 

87 
64 

88 
61 

87 
53 

82.6 
56.2 

•LD  KNOB 

MAX 

HIN 

64 
39 

70 
40 

80 
37 

83 
48 

79 
56 

76 
52 

71 

50 

73 
42 

71 
47 

70 
44 

58 
37 

70 
39 

76 
39 

76 
45 

82 
65 

84 
68 

86 
64 

86 
64 

SO 
63 

77 
62 

80 
50 

85 
52 

88 
63 

86 
54 

84 
63 

83 
61 

85 
54 

85 
61 

85 
52 

84 
60 

85 
50 

78.8 
53.3 

»TESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 
HIN 

67 
30 

71 
34 

80 
36 

81 
45 

78 
58 

79 
57 

75 
45 

73 
36 

67 
42 

67 
43 

60 
35 

72 
32 

78 
37 

77 
42 

82 
65 

86 
61 

89 
63 

86 
59 

81 
61 

81 
63 

86 
44 

89 
47 

89 
60 

87 
64 

83 
59 

81 
57 

83 
51 

84 
57 

85 
59 

83 
55 

85 
55 

79.5 
50.1 

UTESVILLE  L  AND  D  NO  1 

MAX 
MIN 

66 

30 

72 

34 

80 
41 

81 
44 

81 
60 

78 
61 

73 
50 

72 
36 

72 
41 

70 
41 

56 
34 

71 
32 

78 
34 

77 
43 

82 
63 

82 

60 

87 
66 

86 
60 

82 
62 

81 
61 

81 
45 

89 
49 

90 
58 

87 
52 

83 
52 

82 
60 

83 
49 

84 
57 

83 
59 

83 
65 

87 
57 

79.3 
50.5 

ENTOW 

MAX 
MIN 

65 
3S 

73 
42 

60 
39 

80 
48 

80 
57 

79 
59 

74 
54 

75 
39 

77 
47 

71 
39 

65 
39 

71 
35 

79 
36 

75 
45 

80 
65 

83 
60 

86 
61 

84 
64 

86 
63 

81 
62 

81 
45 

87 
49 

89 
62 

88 
63 

85 
63 

80 
60 

87 
58 

87 
64 

85 
51 

86 
51 

81 
67 

80.0 
53.0 

ENTONVILLE 

HAX 
MIN 

65 
29 

72 
39 

78 
39 

78 
51 

80 

53 

69 

50 

66 

40 

71 
37 

68 

44 

67 
45 

57 
46 

71 
32 

76 
36 

78 
50 

81 
62 

84 
65 

81 
59 

82 

60 

85 
58 

77 
57 

80 
47 

87 
50 

86 
59 

87 
55 

82 
62 

81 
59 

82 
52 

82 

57 

78 
62 

79 
51 

84 
60 

77.2 
50.5 

LAKELY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
HIN 

64 
35 

69 
44 

73 
38 

79 
43 

80 
56 

80 
61 

78 
53 

71 
40 

76 
46 

81 

72 
40 

67 

40 

72 
38 

79 
46 

72 
60 

80 
64 

84 
60 

88 
65 

83 
63 

88 
62 

74 
44 

84 

88 
59 

89 
59 

90 
60 

84 
50 

87 
52 

91 
52 

92 
59 

87 
58 

86 
58 

80.3 
52.6 

LYTHEVILLE 

MAX 
MIN 

60 
40 

68 

43 

78 
45 

81 
56 

78 
61 

73 
62 

67 
51 

69 
46 

68 
42 

62 

50 

64 

44 

65 

40 

75 
43 

79 
53 

83 
65 

89 
64 

90 
69 

86 
68 

S3 
66 

78 
65 

80 
55 

86 
59 

91 
66 

91 
59 

89 
65 

77 
52 

81 
50 

86 

58 

89 
68 

85 
51 

87 
61 

78.3 
55.7 

OONEVILLE 

MAX 
MIN 

69 
32 

75 
43 

82 

41 

79 
56 

82 
56 

76 
55 

70 
44 

74 
39 

79 
47 

73 
46 

66 

43 

73 
33 

79 
37 

73 
49 

86 
65 

86 
69 

89 
65 

83 
65 

91 
60 

83 
59 

85 
45 

91 
50 

91 
53 

90 
68 

85 
66 

85 
63 

88 
52 

89 
62 

82 
64 

84 
55 

84 
61 

81.4 
53.3 

RINKLEY 

MAX 
HIN 

65 
37 

70 
40 

79 

40 

83 
51 

80 
55 

80 
60 

71 
52 

73 
41 

71 
46 

70 
50 

69 

49 

67 
39 

78 
44 

77 
53 

83 
67 

86 
68 

87 
66 

87 
65 

S3 
64 

81 
60 

80 
54 

87 
54 

89 
65 

88 
67 

85 
67 

81 
60 

86 
55 

85 
64 

87 
55 

85 
53 

87 
62 

80.0 
65.6 

AHOEN  1 

HAX 
HIN 

69 

40 

73 
46 

80 
47 

80 
53 

84 
59 

82 
64 

73 
54 

77 
45 

80 
49 

78 
53 

72 
47 

71 
40 

79 
43 

77 
54 

81 
56 

86 
65 

89 
64 

87 
67 

89 
66 

85 
65 

84 
60 

89 
54 

90 
68 

90 
69 

88 
65 

85 
62 

90 
69 

91 
66 

90 
54 

88 
61 

89 
63 

82.7 
56.7 

LARKSVILLE 

HAX 
HIN 

67 
33 

72 
44 

78 
44 

77 
56 

76 
58 

75 
57 

69 

48 

75 
38 

75 
47 

72 
43 

66 
39 

74 
34 

78 
39 

76 
50 

83 
65 

85 
67 

88 
64 

83 
64 

89 
61 

86 
62 

85 
44 

88 
51 

90 
62 

90 
66 

86 
62 

85 
61 

88 
52 

87 
62 

84 
65 

84 
55 

85 
59 

80.6 
53.3 

ONWAY 

MAX 
MIN 

65 
36 

69 

40 

78 
39 

80 

50 

79 
58 

77 
62 

70 
49 

72 
41 

74 
46 

72 
47 

62 

40 

71 
37 

78 
39 

75 
51 

82 
66 

82 
69 

85 
65 

84 
65 

84 
63 

83 
63 

84 
47 

88 
51 

88 
63 

87 
65 

86 
65 

84 
60 

85 
57 

87 
65 

83 
64 

84 
62 

86 

50 

79.5 
64.4 

MINING 

MAX 
HIN 

65 
37 

72 
39 

80 
42 

82 
53 

79 
61 

77 
61 

69 
52 

72 
42 

73 
41 

67 
45 

52 
42 

72 
38 

79 
41 

78 
50 

84 
66 

86 
65 

89 

67 

86 
65 

83 
65 

82 
63 

82 
52 

87 
56 

90 
63 

89 
69 

85 
63 

81 
62 

83 
54 

84 
55 

86 
54 

85 
58 

87 
68 

79.5 
54.5 

ROSSETT  7  S 

MAX 
MIN 

72 
45 

76 
44 

81 
41 

SO 
50 

82 
65 

83 
64 

78 

55 

76 
41 

81 
45 

78 
47 

73 
44 

73 
41 

78 
41 

81 
49 

82 
65 

85 
64 

87 

86 
70 

88 
74 

86 
66 

85 
50 

88 
54 

90 

63 

89 
61 

87 
64 

85 
64 

89 

56 

91 

50 

90 
58 

91 
60 

90 
53 

83.3 
55.4 

UMMINS  FARM 

MAX 
HIN 

78 
49 

83 
59 

82 
52 

80 

78 
51 

76 
49 

74 
51 

72 
49 

69 
48 

66 
38 

72 
45 

SO 
51 

S6 
61 

85 
62 

87 
62 

88 
63 

83 
62 

85 
63 

86 

85 

90 
64 

90 
67 

88 
66 

83 
59 

86 
58 

87 
65 

87 
55 

87 
54 

87 
64 

82.1 
57.2 

ARDANELLE 

HAX 
HIN 

68 
34 

73 
42 

80 
40 

80 
53 

79 
59 

76 
61 

70 
50 

75 
43 

76 
50 

75 
49 

68 
42 

74 
41 

79 
40 

78 
49 

84 
64 

83 
64 

87 
65 

86 
64 

87 
62 

84 
62 

84 
48 

89 
53 

90 
63 

89 
66 

83 
64 

86 
60 

87 
64 

89 
67 

86 
67 

86 
60 

83 
61 

81.0 
54.7 

E  QUEEN 

MAX 
HIN 

72 
35 

76 
50 

81 
43 

82 
58 

85 
58 

SO 
58 

74 
47 

79 
41 

83 
53 

77 
47 

70 
44 

76 
36 

79 
40 

72 
53 

80 
63 

86 
65 

88 
62 

83 
68 

90 
65 

84 
67 

85 
45 

88 
52 

89 
68 

89 
54 

87 
67 

89 
50 

89 
55 

90 
54 

87 
62 

87 
60 

86 
61 

82.7 
55.2 

ES  ARC 

HAX 
HIN 

67 
39 

70 
43 

80 
42 

84 
55 

80 
60 

80 
61 

73 
52 

74 
47 

74 
49 

70 
61 

62 
44 

70 
40 

78 
47 

78 
64 

84 
67 

87 
69 

87 
68 

87 
63 

83 
65 

81 
64 

82 
62 

87 
56 

90 
65 

88 
67 

88 
68 

83 
61 

87 
58 

87 
65 

87 
59 

86 
54 

80.5 
56.8 

EVILS  KMOB 

HAX 
HIN 

68 
34 

66 

40 

73 
49 

68 
52 

66 
54 

66 
52 

66 
39 

69 
42 

68 
52 

62 

47 

59 
42 

67 

40 

69 
50 

68 
53 

73 
58 

78 
61 

80 
63 

78 
60 

81 
56 

74 
55 

74 
48 

83 
60 

83 

65 

83 
54 

80 
54 

78 
55 

80 
50 

80 
61 

80   79 
58   59 

73.3 
53.1 

lERKS 

HAX 
MIN 

70 
33 

75 
50 

82 
40 

84 
53 

83 
58 

80 
60 

71 
47 

78 
40 

82 
49 

77 
53 

73 
40 

74 
35 

78 
37 

75 
47 

80 
62 

84 
62 

87 
60 

85 
65 

90 
64 

88 
60 

82 
44 

88 
50 

88 
55 

88 
61 

85 
51 

86 
61 

88 
51 

8« 
62 

86   85   88 
57   57   58 

82.1 
53.0 

UNAS  1  ESE 

HAX 
HIN 

68 
42 

74 
46 

81 
43 

83 
53 

81 
58 

84 
59 

72 
53 

75 
45 

77 
60 

74 
45 

66 

44 

70 
40 

80 
45 

79 
51 

83 
66 

86 
63 

89 
63 

86 
65 

86 
63 

83 
63 

83 

57 

89 
56 

91 
65 

90 
54 

88 
65 

81   88 
59   50 

89 
53 

90 
55 

88   90 
63   66 

82.1 
55.1 

L  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 
HIN 

64 
36 

67 
40 

83 
37 

81 
52 

64 
61 

78 
55 

73 
50 

75 
45 

82 
49 

76 
48 

72 
44 

71 
38 

78 
39 

78 
49 

82 
67 

84 
66 

87 
62 

86 

71 

90 
73 

82 
53 

85 
44 

88 
54 

91 
6« 

89 
62 

86 
67 

85   90 
52   57 

92 
6 

88   89   91 
62   51   63 

82.2 
54.5 

UREKA  SPRINGS 

HAX 
HIN 

64 
29 

73 
41 

77 
41 

77 
53 

79 
52 

71 
52 

62 
37 

70 
36 

67 
44 

68 
42 

62 
43 

69 
33 

76 
35 

80 
51 

81 
58 

S3 
65 

83 
58 

79 
59 

85 
56 

82 
56 

80 
49 

87 
52 

87 
5C 

87 
65 

81 
6« 

80   82 
57   65 

83   78   79   83 
55   69   52   52 

77.3 
60.4 

AYETTEVILLE 

HAX 
HIN 

66 
33 

72 
44 

77 
44 

75 
55 

78 
55 

72 
49 

65 

40 

71 
42 

69 
47 

67 

47 

61 
46 

71 
37 

76 
38 

74 
52 

80 
63 

S3 

67 

82 
65 

82 
60 

se 

56 

79 
55 

81 

50 

86 
55 

87   87 
66   69 

83   81   83 
68   52   53 

84   75   79   83 
59   62   53   55 

77.4 
53.2 

AYETTEVILLE  FAA  AP 

HAX 
HIN 

64 
31 

70 
41 

75 
39 

75 
51 

77 
55 

62 
48 

63 

41 

70 
37 

69 
44 

66 

44 

58 

37 

71 
32 

76 
36 

72 
46 

SO 
63 

82 
69 

82 
61 

79 
60 

8« 
59 

68 
48 

81 
48 

86   85   85 
48   60   66 

81   80   83 
53   55   50 

83   78   77   82 
59   58   51   54 

75.5 
50.1 

AYETTEVILLE  EXP  STA 

MAX 
HIN 

62 
29 

68 

40 

72 
41 

71 
52 

74 
53 

68 
50 

59 
38 

66 

37 

66 
43 

64 
44 

63 
46 

68 
34 

72 
39 

72 
60 

79 
63 

82 
69 

81 
6i 

80 
60 

84   84 
59   56 

78 
52 

8« 
5« 

86   84 
65   59 

84   83   81 
67   50   52 

82   82   78   91 
60   62   52   54 

75.7 
52.1 

LIPPIN  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

65 
32 

74 
37 

79 
39 

75 
49 

75 
58 

75 
54 

64 
46 

71 
39 

68 
45 

62 
43 

55 
38 

70 
35 

79 
37 

79 
46 

84 
60 

84   86   82 
69   59   62 

84   71 
62   51 

83 
53 

90   90   88 
51   58   65 

82   80   82 
50   50   52 

86   79   83   85 
59   60   54   55 

77.7 
51.2 

ORDYCE  6  K 

HAX 
MIN 

70 
39 

74 
45 

82 
47 

87 
56 

82 
58 

80 
62 

72 

50 

79 
46 

76 
46 

69 

44 

72 
38 

79 
47 

78 
53 

SO 
66 

86   88   88 
65   63   65 

90   82 
53   64 

64 
50 

90   90   91 
58   68   66 

88   86   89 
55   61   56 

90   90   87   90 
65   64   62   63 

82.9 
56.5 

ORT  SMITH  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

69 
36 

74 
48 

82 

47 

77 
57 

82 

58 

64 
53 

68 
46 

74 
47 

79 
51 

74 
52 

64 
46 

73 
40 

80 
42 

73 
54 

83 
6'i 

88   86   82 
68   65   62 

92   71 
61   52 

85 
49 

90   90   92 
54   64   67 

88   86   88 
68   55   57 

88   83   82   81 
63   66   55   63 

80.2 
55.5 

■ORT  SMITH  WATER  PLANT 

MAX 
MIN 

86 
60 

82 
44 

86   87   88 
47       65 

86   82   84 
61   52   49 

85   85   81   80 
51   53   51   54 

ilLBERT 

MAX 
HIN 

66 
32 

74 
35 

78 
35 

78 
43 

76 

57 

76 
60 

67 
44 

72 
36 

70 
41 

66 
39 

61 
34 

71 
33 

78 
37 

76 
40 

82 
58 

83   88   82 
64   60   57 

85   82 
57   57 

82 
42 

88   89   87 
54   59 

83   82   84 
57   50   46 

88   80   82   87 
57   61   53   56 

78.8 
48.8 

5RAVETTE 

HAX 
HIN 

66 
29 

70 
38 

75 
43 

75 
52 

78 
53 

70 
49 

64 
39 

69 
33 

68 
43 

67 
41 

66 
42 

69 
29 

75 
34 

76 
51 

84 
61 

84   S3   80 
66   60   60 

85   80 
57   53 

79 
47 

85   85   84 
53   61   66 

82   79   82 
64   59   48 

83   81   77   83 
57   60   48   51 

75.9 
49.9 

MRRISON 

HAX 
MIN 

64 

30 

76 
36 

76 
47 

77 
47 

77 
56 

70 
59 

64 
42 

69 
39 

78 
39 

65 
47 

59 

38 

69 
38 

77 
39 

78 
42 

SO 
62 

63   85   SO 
68   62   62 

84   82 
62   61 

82 
52 

85   88   87 
57   58   66 

82   81   82 
65   52   51 

88   82   81   84 
62   66   52   55 

77.9 
52.3 

HELENA 

MAX 
MIN 

65 

47 

68 

47 

80 
45 

83 
56 

78 
60 

78 
60 

75 
55 

70 
48 

72 
52 

70 
52 

61 
44 

66 
42 

76 
48 

79 
55 

S3 
66 

85   87   86 
68   67   70 

84   82 
65   68 

82 
53 

88   90   90 
57   68   71 

89   83   85 
71   60   60 

85   90   85   87 
64   67   55   53 

80.4 
58.5 

HOPE  3  NE 

MAX 
HIN 

68 
41 

73 
50 

80 
44 

82 
45 

85 
58 

80 
62 

72 
52 

76 
45 

82 
51 

77 
50 

71 
47 

72 
39 

77 
45 

75 

SO 
65 

83  ,  85   83 
65   61   65 

87   86 
65   63 

87   87   87 
49   66   55 

90   86   88 
66   59   56 

87   87   87   90 
66   65   61   62 

81.7 
56.1 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

HAX 

MIN 

72 
39 

75 
46 

82 
49 

82 
58 

82 
57 

79 
60 

73 
49 

77 
47 

SO 
50 

70 
53 

73 
40 

76 
43 

79   76   79 
46   56   65 

83   89   82 
65   66   68 

87   84 
62   61 

83 
53 

90   90   90 
70   59 

88   88   91 
69   52   52 

90   86   85   82 

57   57   64   62 

82.0 

57.6 

8«*   refer«nce   not«s  follovlnc  StfttloD   Ind«z. 
-    61    - 


DAILY  TEMPERATURES 


ABUMBAS 
Hkl   1960 


SlaHon 

Day  Of  Montli 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

IS 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

6U 
41 

78 
41 

79 
44 

81 
53 

80 
59 

78 
61 

72 

50 

72 
44 

69 
44 

65 
48 

54 
41 

69 
40 

77 
41 

79 
55 

84 
66 

66 
67 

89 
68 

69 
56 

84 
55 

60 
63 

81 
53 

87 
60 

91 
68 

90 
70 

85 
65 

82 
61 

84 
58 

65 
60 

87 
58 

64 
61 

87 
51 

79.8 
56.2 

KEISER 

MAX 
MIN 

61 
*0 

69 

40 

78 
45 

80 
52 

78 
60 

78 
61 

71 
51 

71 
45 

68 
43 

62 

47 

55 

43 

68 
38 

77 
42 

79 
51 

82 

60 

69 
65 

90 
67 

88 
58 

83 
63 

84 
63 

79 
53 

83 
60 

92 

64 

90 
67 

89 
65 

83 
61 

61 
57 

85 

58 

87 
55 

85 
62 

88 
61 

79.1 
55.* 

KEO 

MAX 
MIN 

6S 
39 

70 
42 

79 
39 

83 
50 

SO 
59 

79 
62 

70 
50 

73 
44 

74 
52 

70 
5i' 

65 
43 

68 
41 

77 
45 

79 
52 

84 
66 

65 
66 

67 
55 

85 
56 

85 
53 

82 
63 

81 
50 

65 

54 

89 
55 

86 
56 

86 
66 

82 
61 

66 
66 

85 
66 

85 
66 

84 
63 

87 
63 

80.0 
56.0 

LEAD  HILL 

MAX 
MIN 

65 
29 

72 
31 

77 
34 

76 
41 

78 
57 

72 
60 

64 
38 

68 
34 

73 
44 

62 
42 

60 
35 

70 
30 

78 
33 

79 
43 

83 
60 

64 
58 

85 
55 

84 
60 

65 
65 

80 
60 

83 
49 

88 
47 

68 
65 

69 
66 

84 
57 

63 
58 

66 
54 

87 
68 

82 
52 

63 
45 

87 
50 

78.5 
49.1 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

66 

44 

70 
47 

80 
42 

83 
50 

81 
59 

79 
59 

71 
48 

74 
44 

75 
51 

72 
46 

64 
44 

70 
40 

78 
45 

78 
50 

82 
66 

85 
66 

86 
65 

86 
55 

86 
64 

78 
56 

83 
50 

87 
53 

90 
65 

69 
54 

86 
66 

64 
52 

88 
68 

88 
59 

87 
67 

66 

67 

87 
65 

60.6 
56.1 

MAGNOLIA  3  N 

MAX 
MIN 

69 

42 

72 
45 

80 
45 

80 
64 

85 
60 

83 
62 

75 
50 

75 
41 

83 
49 

81 
46 

72 
45 

71 
35 

78 

40 

82 
60 

85 
63 

88 
52 

65 
65 

86 
63 

90 
71 

69 
65 

48 

52 

81 
60 

62 
61 

84 

85 
63 

66 
54 

90 
61 

90 
62 

61.7 
54.8 

MALVERN 

MAX 
MIN 

69 

35 

75 
42 

81 
38 

81 
48 

82 
59 

80 
62 

73 
47 

76 
38 

79 
45 

75 
41 

72 
39 

73 
34 

78 
36 

75 
43 

82 
63 

85 
66 

88 
63 

83 
64 

88 
63 

62 
63 

84 
45 

90 
47 

89 
61 

69 
60 

86 

60 

86 
62 

90 
52 

69 
50 

87 
50 

65 
56 

89 
59 

62.0 
52.0 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 
MIN 

66 

30 

73 
34 

79 
35 

79 
44 

75 
59 

78 
60 

69 

45 

72 
36 

71 
40 

69 
42 

54 
34 

73 
32 

79 
34 

80 
41 

83 
60 

85 
62 

88 
50 

80 
50 

83 

63 

76 
51 

83 

45 

88 
49 

90 
55 

90 
61 

66 
50 

83 

50 

83 
48 

86 
55 

86 

60 

85 
51 

86 
54 

79.2 
49.4 

MARIANNA  2  S 

MAX 
MIN 

66 
43 

69 

44 

78 
46 

62 
60 

78 
58 

79 
60 

78 
53 

70 
45 

70 
48 

69 

50 

6S 
43 

65 
38 

76 
40 

77 
53 

82 
65 

85 
57 

87 
65 

87 
55 

82 
54 

82 
65 

80 
52 

65 
55 

90 
66 

90 
55 

68 
66 

84 
60 

84 
55 

84 
64 

85 
64 

86 
64 

86 
62 

79.7 
55.4 

MARKED  TREE 

MAX 
MIN 

62 

41 

73 
40 

81 
46 

84 
51 

80 
59 

72 
63 

67 
49 

71 
45 

70 
45 

64 
47 

43 

70 
40 

44 

80 

90 
61 

90 
67 

91 
59 

82 
63 

61 
55 

80 
53 

87 
55 

92 
69 

90 
66 

91 
64 

68 
60 

84 
66 

88 
55 

89 
61 

80 
61 

80.6 
64.6 

MARSHALL 

MAX 
MIN 

65 
31 

71 
40 

76 

76 

78 
57 

73 
61 

65 
45 

71 
38 

68 
43 

65 
49 

58 
38 

70 
34 

75 
38 

74 

80 
64 

82 
68 

85 

80 
67 

63 
64 

77 
60 

81 
52 

86 

53 

67 
64 

85 

79 
65 

80 
69 

82 

51 

84 
69 

60 
65 

80 
53 

62 
65 

76.8 
52.8 

MENA 

MAX 
MIN 

69 

37 

75 
46 

80 
43 

77 
56 

80 
55 

75 
54 

68 

47 

76 
43 

79 
49 

73 
49 

67 
48 

73 
38 

76 
41 

73 
56 

76 
64 

82 
66 

85 
64 

60 
55 

87 
60 

80 
59 

83 
47 

86 
50 

87 
67 

67 
55 

83 
59 

84 
60 

88 
54 

86 
61 

63 
53 

81 
59 

78 
61 

79.3 
54.7 

MONTICELLO  3  S 

MAX 
MIN 

67 
40 

72 
42 

79 
41 

80 
55 

82 
61 

82 
62 

71 
54 

75 
47 

77 
45 

75 
50 

71 
45 

71 
36 

78 
44 

79 
59 

83 
63 

86 
61 

89 
60 

86 

70 

89 
67 

83 
53 

64 
48 

89 
54 

90 
57 

90 
53 

90 
63 

83 
60 

90 
53 

91 
53 

91 
61 

88 
68 

90 
60 

82.3 
55.3 

MORHILTON 

MAX 
MIN 

67 
39 

72 
44 

79 
42 

82 
55 

80 
59 

78 
61 

69 

50 

72 
47 

74 
51 

72 
53 

64 
42 

71 
40 

79 
42 

77 
50 

64 
62 

82 
59 

69 
65 

86 
65 

65 
52 

84 
52 

S3 
47 

88 
53 

69 
54 

91 
65 

65 
65 

82 
62 

90 
68 

68 

57 

86 
67 

65 
51 

86 
62 

80.7 
55.8 

MOUNT  IDA 

MAX 
MIN 

67 
31 

72 

42 

79 
37 

79 
50 

79 
55 

76 
58 

69 

47 

76 
38 

81 
44 

77 
45 

74 
41 

71 
35 

77 
37 

79 
44 

79 
51 

63 
58 

65 
65 

81 
63 

67 
61 

84 
60 

87 
44 

88 
46 

68 
56 

89 
65 

85 
65 

86 
61 

89 

51 

85 
64 

86 
62 

85 

57 

82 
69 

80.8 
52.4 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 
MIN 

38 

65 

64 

60 
45 

40' 

39 

72 
48 

68 

54 

70 
55 

73 
57 

78 
50 

75 
50 

76 
58 

72 
55 

76 
50 

60 
61 

81 
55 

85 
55 

78 
63 

75 
58 

75 
59 

79 
65 

76 
69 

75 
58 

74 
51 

74.1 
65.3 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MAX 
MIN 

66 
34 

73 

77 
41 

75 
44 

74 
53 

75 
57 

65 
48 

70 
43 

70 
46 

67 
48 

59 
40 

74 
36 

77 
34 

77 
51 

81 
62 

84 
54 

87 
50 

84 
53 

63 
60 

79 
60 

82 
46 

86 
55 

88 
60 

84 
55 

81 
62 

80 
59 

80 
53 

85 
60 

82 
68 

82 

50 

84 
56 

77.8 
52.3 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MAX 
MIN 

57 
29 

65 
36 

71 
38 

76 
49 

74 
56 

75 
58 

76 
44 

65 
42 

70 
44 

69 
46 

61 
37 

54 
33 

71 
36 

77 
44 

77 
58 

60 
54 

63 
58 

65 
60 

80 
52 

82 
61 

69 
44 

82 
49 

87 
57 

88 
63 

64 
60 

80 
60 

80 
50 

81 
57 

85 
61 

79 
52 

81 
54 

75.6 
50.4 

NARROWS  DAM 

MAX 

MIN 

33 

72 
47 

76 
38 

80 
49 

81 
55 

82 
60 

75 
51 

72 
37 

78 
43 

82 
42 

74 
39 

69 
34 

75 

78 
44 

72 
55 

79 
58 

85 
57 

87 
53 

92 
61 

89 
63 

83 
42 

65 
45 

89 
60 

67 
69 

86 
66 

86 
59 

86 

60 

90 
59 

69 
65 

88 

57 

88 
66 

82.0 
61.3 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

MAX 
MIN 

65 
38 

69 
38 

72 

47 

78 
55 

81 
56 

82 
58 

71 
45 

71 
44 

72 
52 

80 
50 

74 
46 

69 
39 

73 
38 

76 
48 

72 
55 

78 
62 

83 
62 

85 
65 

61 
52 

87 
57 

45 

81 
51 

86 
54 

65 
62 

85 
64 

84 
59 

84 

57 

87 
63 

86 
57 

84 
57 

85 
67 

78.9 
53.4 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

65 

30 

73 
32 

82 
42 

81 
53 

78 
60 

77 
52 

69 

51 

73 
47 

69 
49 

65 
50 

58 
43 

72 
41 

79 
43 

78 
53 

85 
66 

86 
68 

89 
68 

87 
66 

84 
65 

78 
52 

82 
53 

88 
58 

90 
65 

89 
58 

86 
67 

63 
62 

83 
57 

85 
52 

85 

67 

86 
62 

67 
63 

79.7 
55.6 

NIHROD  DAH 

MAX 
MIN 

72 
34 

68 
40 

75 
38 

82 
49 

80 
56 

78 
59 

74 
47 

74 
44 

73 
46 

76 
49 

72 
42 

69 
38 

73 
38 

81 
46 

81 
61 

85 
57 

85 
63 

88 
62 

85 
61 

88 
61 

74 
43 

66 
48 

91 

60 

91 
63 

91 
64 

85 
69 

66 
66 

89 
66 

91 
63 

91 
50 

91 
65 

61. S 
53.1 

OKAY 

MAX 
MIN 

69 

38 

74 
51 

81 
40 

82 
59 

86 
59 

85 
62 

75 
50 

78 
43 

84 
53 

83 

50 

78 
48 

75 
39 

79 
41 

78 
55 

81 
68 

85 
66 

89 
64 

88 
62 

91 
68 

88 
51 

84 
49 

88 
54 

68 
59 

88 

60 

88 
66 

85 
61 

89 
68 

86 
'66 

68 
65 

87 
62 

91 
63 

83.6 
55.5 

OZARK 

MAX 
MIN 

64 
36 

72 
46 

78 
45 

76 
56 

79 
55 

73 
56 

70 
47 

75 
41 

79 

50 

72 

48 

66 

45 

72 
39 

78 
42 

72 
52 

83 
65 

83 

67 

86 
65 

61 
66 

66 
60 

82 
61 

83 
45 

87 
53 

89 

53 

88 
67 

83 
65 

85 
53 

88 
54 

67 
62 

64 
53 

83 
66 

62 
60 

79.7 
54.7 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

MAX 
HIN 

63 
38 

69 
38 

79 
40 

80 
48 

78 
60 

77 
62 

74 
49 

71 
42 

71 
40 

67 
47 

54 
40 

70 
38 

75 
39 

78 
47 

83 
65 

87 
63 

89 
57 

87 
61 

83 
66 

81 
63 

80 
52 

85 

57 

87 
52 

87 
66 

84 
61 

81 
51 

82 
54 

82 
55 

85 
53 

83 
57 

85 
61 

76.7 
53.6 

PARIS 

MAX 
MIN 

67 
33 

74 
43 

81 
41 

78 
54 

78 
56 

76 
57 

70 
44 

74 
44 

78 
48 

74 
46 

66 
48 

72 
39 

80 
40 

76 
48 

84 
62 

85 
66 

89 
55 

84 
53 

90 
61 

85 
61 

66 

91 
50 

93 
63 

92 
65 

66 
64 

86 
52 

69 
64 

89 
52 

84 
65 

86 
55 

84 
51 

81.5 
64.0 

PERRYVILLE 

MAX 
MIN 

65 
35 

71 
38 

80 
39 

81 
49 

70 
58 

76 
60 

71 
51 

75 
40 

76 
47 

72 
47 

65 
41 

72 
38 

76 
39 

80 
40 

83 
64 

83 
68 

86 
51 

85 
53 

87 
61 

86 
62 

84 
46 

90 
49 

90 
62 

90 
62 

84 
62 

85 
60 

88 
52 

89 
55 

85 
53 

85 
61 

87 
68 

80. S 
S2.9 

PINE  BLUFF 

MAX 
MIN 

67 
44 

71 
47 

80 
45 

82 
55 

83 

60 

82 
59 

82 

53 

76 
47 

77 
52 

74 
53 

68 
46 

69 

41 

78 
47 

78 
54 

82 
66 

64 
66 

88 
65 

85 
66 

87 
54 

82 
64 

63 
52 

89 
57 

91 
69 

90 
68 

66 
57 

83 
51 

88 
59 

89 

70 

89 
57 

86 
56 

69 
66 

81.9 
57.9 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

66 
43 

72 
49 

82 
43 

84 
55 

82 

60 

81 
59 

72 
53 

76 
48 

77 
52 

74 
50 

67 
45 

70 
41 

80 
48 

80 
54 

82 
68 

85 
66 

89 
53 

84 
65 

87 
64 

77 
60 

84 
53 

90 
57 

92 
69 

90 
68 

87 
56 

84 
52 

90 
60 

89 

57 

89 
65 

66 
66 

90 
67 

81.9 
57.6 

POCAHONTAS  1 

MAX 
MIN 

66 
34 

72 
37 

78 
38 

81 
48 

78 
55 

78 
60 

75 
53 

73 
41 

73 
40 

71 
46 

56 
39 

72 
37 

78 
37 

78 
43 

83 

85 
61 

90 
55 

87 
65 

63 

82 
60 

84 

88 
54 

92 
50 

89 
65 

65 
50 

83 
57 

84 

54 

84 
54 

67 

84 
55 

87 
50 

60.2 
51.0 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

68 
47 

75 
46 

72 

47 

80 
48 

78 
58 

80 
62 

72 
48 

70 
48 

75 
50 

75 
52 

75 
47 

72 
43 

75 
44 

76 
48 

78 
62 

82 
62 

84 
64 

85 

65 

84 
70 

85 
53 

84 
56 

62 
56 

66 
68 

89 
66 

90 
65 

65 
63 

90 
61 

88 
61 

88 
54 

90 
55 

90 
55 

60.1 
56.9 

PRE5C0TT 

MAX 
MIN 

68 

40 

73 
50 

80 
45 

83 
54 

85 
58 

84 
63 

74 
52 

76 
49 

80 
53 

79 
51 

71 
47 

73 
40 

79 
45 

78 
50 

60 
51 

86 
65 

89 
65 

88 
72 

69 
63 

85 
63 

85 
50 

90 
55 

90 
59 

90 
66 

89 
57 

85 
61 

89 

68 

89 
65 

90 
64 

89 
64 

90 
65 

63.2 
57.1 

ROGERS 

MAX 
MIN 

63 
34 

70 
42 

76 
44 

76 
54 

77 
54 

65 
52 

64 

40 

68 
42 

68 
48 

64 
46 

60 
45 

68 
39 

75 
40 

76 
51 

80 
62 

81 
64 

80 
62 

79 
59 

85 
57 

82 
55 

76 
50 

85 
53 

86 
62 

66 
66 

81 

54 

79 
61 

79 
66 

79 
58 

76 
52 

76 
55 

80 
55 

75.6 
52.3 

ROHWER  2    NNE 

MAX 
MIN 

69 
44 

72 
47 

79 
43 

83 
54 

79 
59 

82 
61 

75 
55 

74 
46 

75 
51 

74 
49 

67 
45 

56 
41 

75 
44 

79 
53 

83 
66 

86 
66 

88 
64 

85 

70 

84 
54 

83 
65 

83 
51 

87 
56 

89 
65 

90 
65 

88 
56 

65 
61 

67 
59 

88 
68 

85 
61 

92 
65 

88 
64 

81.4 
56.8 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

69 
34 

72 
43 

80 
41 

79 
53 

79 
59 

76 
60 

71 
49 

76 
41 

78 
48 

74 
50 

55 

40 

74 
39 

81 
39 

80 
49 

84 
64 

84 
66 

87 
56 

86 
64 

88 
62 

85 
63 

87 
45 

90 
51 

91 
61 

90 
54 

87 
63 

85 
60 

68 
53 

89 
55 

85 

67 

86 
59 

88 

60 

81.8 
54.1 

SAINT  CHARLES 

MAX 
MIN 

70 
43 

65 

43 

70 
44 

82 
53 

84 
59 

80 
60 

82 
54 

70 
45 

71 
48 

74 
53 

70 
42 

67 
39 

57 
43 

77 
53 

84 
53 

81 
57 

85 
64 

88 
69 

85 
63 

85 
64 

79 
51 

82 
54 

86 
64 

90 
67 

90 
55 

87 
60 

80 
57 

86 

67 

86 

57 

88 
63 

85 
54 

79.9 
56.1 

SEARCY 

MAX 
MIN 

62 

37 

72 
43 

82 

40 

84 

51 

81 
59 

60 
61 

72 
50 

77 
41 

76 
47 

73 
50 

52 
38 

74 
38 

61 
41 

79 
47 

87 
55 

87 
66 

90 
56 

86 
55 

63 

61 

81 
63 

85 
58 

90 
63 

92 
68 

90 
54 

88 
64 

65 
61 

88 
54 

89 
62 

87 
53 

87 
53 

88 
62 

81.9 
54.9 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 
MIN 

65 
43 

73 
42 

77 
40 

79 
52 

62 
60 

76 
57 

73 
55 

75 
46 

74 
53 

70 
47 

67 
48 

72 
43 

80 
46 

79 
44 

81 
67 

86 
68 

87 
67 

85 
55 

87 
66 

84 
56 

82 
52 

85 
61 

86 
62 

90 
55 

84 
55 

86 
54 

67 
56 

89 

70 

83 
65 

67 
69 

86 

70 

80.6 
66.6 

SI  LOAM  SPRINGS 

MAX 
MIN 

62 
32 

72 
41 

75 
47 

76 
55 

80 
55 

69 

49 

63 

42 

76 
38 

69 

48 

66 
46 

59 
45 

68 
33 

76 
38 

75 
54 

84 
61 

82 
61 

83 
63 

61 
50 

66 
58 

78 
55 

81 
49 

86 
52 

86 
54 

86 
64 

84 
56 

79 
50 

83 
51 

84 
58 

84 
58 

79 
68 

92 
52 

77.5 
62.1 

S«e   raf«re[u 


I   following  Stktloo   Index. 


CoDtiiiuad 

u 

A 

IL 

1 

IJ 

Ljy 

If 

cr 

iH 

.11 

jr 

LJI. 

o 

ARKANSAS 
HAY  1960 

Day  Of  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

STUTTOART 

MAX 
MIN 

71 
44 

71 
48 

80 
46 

84 
57 

83 
59 

81 

61 

76 
53 

75 
48 

74 
52 

72 
54 

65 
45 

70 
41 

80 
46 

80 
55 

83 
69 

65 
71 

89 

67 

85 
63 

86 
67 

83 
64 

84 
54 

89 
57 

91 
68 

91 
69 

87 
68 

83 
61 

68 
59 

92 
68 

89 
68 

85 
66 

69 
55 

82.0 
58.5 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 
MIN 

68 
42 

64 

46 

70 
46 

79 
54 

82 
49 

79 
59 

60 
54 

69 

47 

71 
51 

73 
52 

70 
46 

67 
41 

68 
46 

77 
52 

79 
58 

62 
67 

65 
66 

88 
70 

86 
63 

83 
65 

72 
53 

60 
58 

86 
57 

89 
68 

69 
67 

86 
61 

80 
58 

85 
65 

85 
67 

69 
64 

85 
54 

78.9 
57.0 

SUBIACO 

MAX 
MIN 

68 
36 

73 
42 

79 
44 

76 
56 

77 
55 

73 
54 

69 
46 

73 
44 

76 
49 

69 
50 

65 
52 

73 
41 

79 
42 

76 
50 

82 
62 

66 
68 

87 
66 

84 
67 

69 
59 

81 

60 

64 
46 

89 
52 

89 
63 

90 
65 

83 
65 

84 
61 

85 
57 

86 
51 

62 
64 

83 
58 

83 
50 

79.9 
54.7 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

69 
41 

74 
52 

80 
48 

83 
58 

85 
59 

77 
55 

72 
51 

76 
48 

62 
58 

76 
53 

69 

47 

71 
43 

77 
47 

74 
57 

83 
66 

85 
66 

87 
65 

84 
67 

90 
75 

76 
56 

84 
52 

87 
62 

89 

70 

88 
66 

87 
54 

84 
61 

66 
52 

88 
68 

88 
57 

85 
55 

69 
55 

61.6 
56.6 

TURNPIKE 

MAX 
MIN 

WALORON 

MAX 

MIN 

66 
32 

73 
43 

60 
40 

79 
54 

62 
56 

79 
57 

66 
46 

74 
39 

80 
46 

75 
44 

70 
41 

70 
33 

79 
37 

78 
48 

83 
64 

84 
68 

88 
64 

85 
63 

90 
61 

89 
61 

85 
44 

91 
49 

90 
63 

90 
56 

87 
58 

88 
64 

88 
51 

89 
62 

85 
63 

82 
55 

81 
50 

81.5 
53.0 

WALNUT  RI06E  FAA  AP 

MAX 
HtN 

65 
38 

71 
40 

76 
43 

80 
52 

78 
63 

77 
58 

67 
49 

71 
45 

69 
45 

58 
46 

55 
44 

71 
41 

76 
43 

76 
51 

63 
66 

83 
69 

88 
69 

83 
66 

82 
66 

76 
59 

82 
54 

66 
59 

86 
65 

88 
70 

83 
66 

80 
61 

83 
56 

82 
60 

65 
65 

82 
51 

66 
60 

77.8 
55.8 

WARREN 

MAX 
MIN 

69 

41 

71 
47 

78 
42 

78 
53 

81 
59 

79 
57 

74 
54 

76 
47 

78 
48 

76 
50 

72 
46 

71 
40 

76 
47 

78 
53 

61 
66 

84 

60 

87 
64 

85 
69 

88 
64 

83 
65 

63 
53 

87 
55 

89 
69 

89 
54 

65 
56 

65 
61 

69 
57 

89 
65 

89 
54 

90 
63 

91 
62 

81.5 
55.5 

WHITE  ROCK. 

MAX 
MIN 

62 
32 

66 
44 

72 
49 

70 
51 

70 
52 

64 

50 

62 

40 

69 

43 

70 
52 

63 
46 

60 
42 

66 
42 

70 
48 

66 
54 

75 
58 

76 
62 

80 
63 

75 
59 

82 
57 

79 
50 

81 
59 

76 
56 

79 
56 

79 
59 

76 
58 

71.8 
51.4 

WVNNE 

MAX 
MIN 

64 
38 

71 
40 

74 
39 

82 
48 

79 
60 

79 
61 

78 
51 

68 

40 

71 
42 

68 
49 

62 

43 

67 
38 

43 

67 

64 
64 

83 
64 

80 

86 
53 

87 
58 

89 

89 

85 
52 

85 

87 
53 

81 

63 

86 

86 

79.3 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

H 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

loi 

BLAEELT  HODNTAIN  DAH 

EVAP 
WIND 

.24 
75 

.17 

31 

.15 
19 

.17 
23 

.19 
45 

65 

.17 
73 

.21 
53 

.24 
41 

.17 
32 

.19 
58 

.20 
59 

.17 
31 

.20 
31 

.12 
23 

.09 
27 

.14 
37 

.17 
30 

.13 
36 

34 

33 

.24 
27 

.09 
16 

.19 
18 

.22 
25 

.10 
28 

.08 
32 

.13 
32 

.18 
22 

.22 
30 

.21 
21 

B  5.29 
1101 

BOPE  3  NE 

EVAP 
WIND 

S3 

.12 
10 

.22 

4 

.15 
13 

30 

.12 
66 

101 

.15 
33 

.17 
11 

78 

77 

.20 
52 

.21 
27 

.16 
44 

.16 
47 

.10 
46 

49 

24 

42 

51 

'> 

43 

.26 

31 

* 
* 

.40 
77 

.21 
38 

.25 
14 

.25 
21 

* 

.49 
46 

.20 

4 

1162 

HOimTAIN  HOME  C  OF  ENG 

EVAP 
WIND 

.19 
55 

.16 
19 

.19 
22 

.23 
28 

.16 
44 

78 

.24 
89 

.23 
65 

.22 
33 

.16 
36 

.08 
46 

.06 
40 

.20 
28 

.21 
IS 

.20 
44 

.16 
26 

.20 
43 

.18 
17 

44 

71 

.13 
45 

.28 
60 

.22 
17 

.19 

17 

.16 
27 

.15 
50 

.25 
33 

.24 
36 

.19 
16 

.21 
46 

.26 
9 

B  5.92 
1202 

NARROWS  DAH 

EVAP 
WIND 

.22 
51 

.19 
31 

.23 

21 

.19 
25 

47 

68 

.23 
79 

.25 
45 

.19 
24 

.18 
28 

.25 
47 

.19 
54 

.20 
25 

.25 
28 

.05 
34 

.04 
32 

.20 
43 

.24 
38 

.13 
39 

52 

.08 
20 

.21 
26 

.17 
21 

.20 
22 

.26 
33 

.14 
47 

.18 
17 

.24 
27 

.25 
23 

.21 
20 

.20 

17 

B  5.95 
1084 

NIHROD  DAH 

EVAP 
WIND 

.20 

15 

.16 

16 

.18 
6 

.19 
8 

11 

21 

.14 
31 

.22 
22 

.19 
16 

.11 
13 

.11 
18 

.05 
24 

.29 
12 

.11 
11 

.13 
7 

.11 
11 

.13 
17 

.12 
11 

12 

13 

8 

11 

6 

.18 
6 

.26 
12 

.15 
12 

.17 
S 

.24 
14 

.21 
7 

.21 
11 

.18 

5 

B  5.22 
395 

RUSSELLVILLE 

EVAP 
WIND 

.07 
23 

.20 
21 

.23 
22 

.14 
21 

.18 
44 

.16 
59 

.28 
61 

.28 
38 

.15 
17 

.23 
45 

.17 
37 

.19 
26 

.27 
21 

.12 
23 

.13 
22 

.24 
30 

.23 
24 

.38 

19 

.39 
37 

42 

.20 
28 

.22 
14 

'* 

.55 
39 

.20 
25 

.23 
36 

.27 
24 

.25 
27 

.28 
33 

.22 

13 

.29 

13 

B  6.98 
884 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 
WIND 

.22 
84 

.20 
36 

.10 
14 

.19 
20 

.21 
88 

.10 
110 

.26 
129 

.21 

71 

.18 
49 

.15 
35 

.16 
81 

.09 
57 

.18 
32 

.19 
74 

.20 
82 

.22 
100 

.22 
104 

.21 
70 

82 

69 

.36 
48 

.22 
54 

.19 
28 

.18 
32 

.30 
73 

.15 
81 

.12 
46 

.30 
65 

.22 
58 

.30 
93 

.20 
18 

5.83 
1983 

S««   reference   ootaa   tollovlng   Stktlt 
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ioDCag^ 


TOTAL  PRECIPITATION 


KAY   1960 


AVERAGE  TEMPERATURE 


MAY    1960 


STATION  INDEX 


STATION 


ABBOTT 
ALICIA 

ALUH   FORK 


MIT 


3   NE 


ANTOINE 

APLIN    1    W 

appleton 

arkadelphu 
arkansas  cit 


BEECH    GROVe 

BEEDEVILLE 
BENTON 
8ENT0NVILLE 
BERRYVILLE   *   NW 
BIG   FORK 

BIG   LAKE    OUTLET 
BLACK   ROCK 
BLAKELT   MOUNTAIN    Di 
BLUE    MOUNTAIN    DAM 
BLUFF    CITV    3    SW 

BLVTHEVILLE 
eOONEVlLLE 
BOTKlNBURG    2    S 
BOUGHT ON 
BRADFORD 


CABOT    t,   SW 

CALICO    ROCK 
CAMDEN    1 
CAMDEN   2 
CARLISLE    1    SM 
CARPENTER    OAW 

CLARENDON 
CLABKSVILLE 
CLINTON 
COMBS    3    SE 

COMPTON    2    NE 

CONWAY 

CORNING 

COVE 

CHOSSETT    7    S 

CRYSTAL    VALLEY    2    NE 

CUMMINS    FARM 
DAISY 
DAMASCUS 
DANVILLE 
DANVILLE    SCS 

DARDANELLE 
DC   QUEEN 
DERMOTT 
DES   ARC 
DEVILS    KNOe 

DIERKS 
DUMAS    1    ESE 
DUMAS 

fEL    DORADO    FAA    AIRPORT 
EUREKA    SPRINGS 

EVENING    SHADE     1    NE 


AVETTEVILLE    EKP    SIA 
LIPPIN    FAA    AIRPORT 

ORDYCE    6    W 

OREMAN 

ORREST    CITY 

ORT    SMITH    WB    AIRPOR' 

■ORT    SMITH    WATER    PLAI 

FULTON 

GEORGETOWN 

GILBERT 

GLENWOOD 

GRAVELLY 

GRAVETTE 

GREEN   FOREST   4   ESE 

GREENBRIER 

GREENWOOD 

GURDON   3   E 


HECTOR 
HELENA 

HENDERSON    2    I 
HOPE    3    NE 
HOPPER 

HORATIO 
HOT    SPRINGS 
HUNTSVILLE 
HUTTIG   DAM 
INDEX 

JASPER 
jESSIEVItLE 
JONESBORO 
KEISER 


KINGSLANO    3    SSE 
LAKE    CITY 
LAKE    MAUMELLE 


LEE   CREEK   GUARD   STATION 
LEOLA 

DLITTLE   ROCK   WB   AIRPORT 
LITTLE    ROCK    FILT    PLANT 

LURTON 
MAD  I  SON 
MAGNOLIA    3    N 
MAGNOLIA    i    H 
MALVERN 

MAMMOTH   SPRING 
MAR] ANNA    2    S 
MARKED   TREE 


COUNTY 


SCOTT 
LAWRENCE 
SALINE 
YELL 

CLARK 

PIKE 
PERRY 
POPE 
CLARK 
DESHA 

LITTLE  RIVER 

HOWARD 

WOODRUFF 

WHITE 

INDEPENDENCE 


0660  INDEPENDENCE 


0534 

GREENE 

0536 

JACKSON 

05R? 

SALINE 

0506 

BENTON 

0616 

CARROLL 

066* 

POLK 

0676 

MISSISSIPPI 

07*6 

0764 

GARLAND 

0798 

YELL 

oaoo 

NEVADA 

0806 

MISSISSIPPI 

0030 

LOGAN 

0847 

VAN   BUREN 

09*8 

NEVADA 

0872 

WHITE 

0936 

MONROE 

1010 

NEWTON 

1020 

BAXTER 

1052 

1102 

PULASKI 

1132 

IZARD 

n^? 

OUACHITA 

m* 

OUACHITA 

1224 

1238 

GARLAND 

1442 

MONROE 

145S 

JOHNSON 

MADISON 

15.82 

NEWTON 

1596 

FAULKNER 

CLAY 

16*6 

POLK 

1730 

ASHLEY 

1750 

PULASKI 

1768 

LINCOLN 

iei4 

PIKE 

1879 

FAULKNER 

1834 

YELL 

183!. 

YELL 

1838 

YELL 

1948 

SEVIER 

1960 

CHICOT 

1968 

PRAIRIE 

1962 

JOHNSON 

015, HOWARD 
148| DESHA 
1501  DESHA 
300  UNION 
356  CARROLL 


4*2  WASHINGTON 

443  WASHINGTON 

444  WASHINGTON 
528  MARION 

540    DALLAS 
544   LITTLE   RIVER 
564    ST    FRANCIS 
574    SEBASTIAN 
578    CRAWFORD 

670    HEMPSTEAD 
760    WHITE 
79*    SEARCY 
2S*2    PIKE 
922    YELL 

930    BENTOM 
9*6    CARROLL 
962    FAULKNER 
976    SEBASTIAN 
107*    CLARK 

08S    ASHLEY 
132    SHARP 
16*    BOONE 
228    CLEBURNE 
230    CLEBURNE 

235    POPE 
2*2    PHILLIPS 
1250    BAXTER 
28    HEMPSTEAD 
>3B   MONTGOMERY 


.ITTLE    RIVER    , 


CRAIGHEAD 

MISSISSIPPI 

LONOKE 

CLEVELAND 

CRAIGHEAD 

PULASKI 

JOHNSON 

PIKE 

BOONE 

CRAWFORD 

GRANT 

PULASKI 

PULASKI 

NEWTON 

ST    FRANCIS 

COLUMBIA 

COLUMBIA 


POINSETT 

SEARCY 

SEARCY 


35  91 

36  OT 
3*  36 
35  06 

33  *l    , 

35  56    I 

35  09    i 

35  39    I 

33  52 
35  25 

34  53 


35    *8         93    *0 


02        92   09 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


2*        2390      9P| 


JAMES  V.  WILLIAMS 
RUBY  a.  OWENS 

little  rock  waterworks 
reba  y.  smaih 
alta  f.  garner 

owen  b.  hendrix 
hobart  watts 
john  a.  jones 
tillman  £.  lawrence 
john  w*  trammell 

sw  gas  and  electric  co 
arra  d.  parker 
cecil  willis 
university  of  arkansas 
university  of  arkansas 

helen  garrison 
u  s  forest  service 
l.  g.  adamson 
marvin  morrison 
b.  b.  hammond 

p.  m.  breckenridge 
etta  c.  burks 

EaRLE  L.  BROWNE 
DAVID  L.  STIDHAM 
ANNA  M.  LILES 

N.  W.  DOUGLAS 

LEE  W.  HCKENNEY 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CATHERINE  WHITE 

IVY  W.  CRAWFORD 
CLEO  E.  VANOELL 
MARY  C.  PEARSON 
EUNICE  INGERSOLL 
MARSHALL  HICKHON 

RICHARD  K.  WEIS 

WILLIAM  R.  WVATT 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

G.  A.  HALE 

B.  M.  HALTHER 

MIXON  M. 'bailey 

EDITH  Z.  LEHMAN 

JOHN  L.  TAIT 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

B.  F.  NORTHERN 

DR.  IRVING  T.  BEACH 

EARL  B.  RIDOICK 

.  BRASHEARS 


WILI 


BIN 


;CLARENCE  S.  WILLIAMS 
{LAURA  POLK 
JOE  C.  ALLEN 
.  |U  S  FOREST  SERVICE 
iBlLLlE  JO  YOUNG 

I  CUMMINS  PRISON  FARM 
FERNA  JONES  TEDDER 
WILLIAM  A.  BROWN 
J.  A.  MOUDY 

JU  S  SOIL  CONS  SERVICE 

I  JACK   E.   BURKS 

0.    TUCKER   VASSER 
!l*    W.   WILSON 

C.    J.    RISTER 
.CHRISTIANA  B.   DICKEY 

' THOMAS    F.    HINSLEY 
TRAVIS    C.    KEAHEY 
ARK    POWER    AND    LIGHT    CO 
U    S    FED    AVIATION    AGENC1 
MABEL    F.    SPRAY 

OPHA    WOLFE 

CHARLES  F.  FORO 

U  S  FED  AVIATION  AGENC1 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

U  S  FED  AVIATION  AGENCK 

ARKANSAS  FORESTRY  COHM 
LESLIE  P.  CALLENS 
THOMAS  A.  MOORE 
JUS  HEATHER  BUREAU 
JAMES  L.  CRISTEE 

INA  J.  LOGAN 
BESSIE  E.  AKERS 
I  C.  ELI  JORDAN 

WILLIAM  F.  SEVIER 
WILLIE  PENDERGRASS 

GLEMN  S*  JUSTICE 
RALPH  L.  BANTA 
MARVIN  C.  CANTRELL 
DOROTHY  M.  BEEN 
ROY  S.  ROBBS 

A.  JAMES  LiNDER 
THERESA  DONALDSON 
BEA  GRAY  BEENE 
LESTER  B.  LOGAN 
I  WAYNE  STARK 

MRS.  BOBBY  A.  BRYAN 
{CHARLEY  M.  FRIOOELL 

LUCY  A.  BENTZIEN 
lUNIVERSlTV  OF  ARKANSAS 
I AVADELLE  WHISENHUNT 

ELIZABETH  W.  FRIDAY 
U  S  NATL  PARK  SERVICE 
HAY  PEARL  MARKLEY 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
H.  E.  MCDOWELL 

JAMES  S.  VAUGMAN 
LURA  B.  SYKES 
BENEDICTINE  SISTERS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
R.  A.  WALLER 

ARKANSAS  FORESTRY  COHH 
TRESSA  ST.  CLAIR 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
MABEL  L.  FORRESTER 

CLAY    A.-  CLARY 

MARY    A.    COCHRAN 

J.    R.    RHODES 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LOLA  I.  DOLLAR 

JAMES  C.  HODGES 

EARL  E.  GRAHAM 

ARK   POWER    AND    LIGHT    CO 

RADIO    STATION    K&OK 

JOHN   H.   MCKEE 
UNIVERSITY  OF   ARKANSAS 
HORACE    J.   LOVELL 
MINNIE   HORTON 
HELEN   E.   AOAMS 


^ 

g 

OBSERVATION 

^ 

% 

i 

< 

TIME  AND 
TABLES 

STATION 

Q 

COUNTY 

E 

1 

OBSERVER 

^ 

a 

3 

1 

1 

1 

t 

ll 

MELBOURNE 

4746 

I2AR0 

50  0* 

91    54 

610 

7A 

IVAN   L.    SHRADER 

NENA 

47)* 

POLK 

3*   $5 

94    19 

1207 

6P 

7A 

C  M 

RICHARD   W.    ST.    JOHN 

MONTICELLO   3   S 

4900 

DREW 

39   35 

91    40 

205 

5P 

5P 

C   H 

RADIO   STATION  KNBH 

MONTROSE 

4906 

ASHLEY 

53   19 

91   29 

125 

C 

ARK   POWER   AND   LI6HT   CO 

NOROBAY   LOCK   AND   DAM   0 

491* 

CALHOUN 

33    19 

92   27 

09 

7A 

C 

U   S  CORPS   OF   ENCINEERS 

HORRILTON 

49S8 

CONWAY 

35  08 

92   44 

280 

5P 

7A 

DANIEL   PERRY  MALLETT 

MOUNT    IDA 

MONTGOMERY 

3*   33 

93   38 

663 

9P 

C   H 

WILLIAM   E.   BLACK 

MOUNT    MAGAZINE 

5010 

LOGAN 

I 

35   to 

93   41 

2000 

6P 

6P 

ARKANSAS   FORESTRY  COM! 

MOUNTAIN   HOME    I    NNW 

9036 

BAXTER 

36  20 

92   23 

000 

6P 

RADIO    STATION   KTLO 

MOUNTAIN   HOME    C    OF    ENG 

9038 

BAXTER 

36  20 

92   23 

BOO 

8A 

0A 

8A 

C 

U    S   CORPS    OF   ENGINEERS 

MOUNTAIN    VIEW    I    E 

9046 

STONE 

35   52 

92   06 

768 

7A 

NELL   A.    TAPLEY 

MULBERRY   6   NNE 

5072 

FRANKLIN 

39   34 

94   01 

900 

7A 

HENRY    G.    ARVIN 

NARROWS    DAM 

9110 

PIKE 

34   09 

93    43 

429 

6A 

BA 

BA 

c 

U   5  CORPS   OF   ENGINEERS 

NASHVILLE    PEACH   SUBSTA 

9112 

HOWARD 

34   00 

93    96 

990 

7A 

UNIVERSITY   OF   ARKANSAS 

NASHVILLE    SCS 

9114 

HOWARD 

33    97 

93   91 

373 

c 

U    S   SOIL    CONS    SERVICE 

NATHAN    4    WNW 

9190 
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REFERENCE  NOTES 
Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  .rltlng  to  the  State  CUmatologlst  at  weather  Bureau  Airport  station.  Box  1819,  Little 
Hock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed,  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 
Divisions,  as  used  In  "CllmatoloBlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65  F. 
Evaporation  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Lone-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "H.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations takin  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

water  eaulvalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground.   Samples  for  obtaining 

measurlSentsrre  taken  fro".  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 

may  result  in  aooarent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 

Fntries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

n,t=  in  the  "Daily  Precini  t  a  t  ion"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table 

"hen  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  o?  observation.   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months 

some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.   For  those  stations  snow  on  ground 

values  are  at  0600  C.S.T. 

in  the  Station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  Indicate  the  following: 

C    weighing  Rain  Gage  Recording  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly 
H    "Snoifil^and  Snow  on" Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 


"Supplemental  Data"  Table. 


Other  Reference  Notes 


No  record  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  Is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

NO  record  in  the  "Dally  Precipitation"  Table,  "Evaporation  and  Wind"  Table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 
And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown.  .,„,.„„..  („Hf,..to=  *h»t  the 

■Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  Indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

This  entry  in  time  of  observation  column  in  station  Index  means  after  rain. 
Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
Adjusted  to  a  full  month^ ___.,   »,.  „„  ,  ,„„k  ......  .„..ivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 


ng  gage. 
Hourly  Precipitation  Data.) 
S?    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V    Includes  total  for  previous  month. 

on  »  «-„  ,.»«thiv  anrf  annual  •  f  'iO  oer  vear  (Yearlv  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
lflZT,\''yJle"o  the  IZllilZ.Z'n't  TvooLllV^Telhti^Te  IZ  llll-.s.HZlcl  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Docu»ents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

General  weather  conditions  In  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW   MONTHLY  CLIHATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and 
STORM  DATA  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  u.  L. 

simUar  Inforrtlon  for  Regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  issues  of  Local  Cllmatologlcal  Data  Annual,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 
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SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind         speed 
m.  p.  h. 

Relative    humidity  aveiages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

1 

9 

0 

H 

H 

3 

Station 

<£ 

|l 
0.3  a 

1 

< 

Jl 

§     1 

a 

s 
s 

o 

a 

i 

0. 

o 
o 

CO 

1 

s 

3 

i 

s 

^ 

S 
1 

t\ 

1 

ill 

.sal 

III 
III 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

£N£ 

18 

8.8 

38 

NE 

5 

83 

88 

S8 

56 

7 

6 

1 

2 

0 

0 

16 

55 

6.0 

LITTLE   ROCK  WB  AIRPORT 

SW 

18 

7.9 

23++ 

S 

27+ 

82 

85 

59 

57 

1 

3 

3 

1 

0 

2 

10 

67 

5.5 

TEXARKANA   WB  AIRPORT 

SSW 

16 

6.6 

- 

- 

- 

- 

90 

- 

- 

2 

2 

3 

2 

1 

0 

10 

- 

- 

++  FASTEST  OBSERVED  ONE-MimTTE  WIND  SPEED.   THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRtWENTS . 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


" 

Temperature 

Precipitation 

r^    C 

1 

No  of  Day 

„s 

8 

Snow,  Sleet 

No 

of  Days 

station 

Max 

M,n. 

S  -a 

to 

« 

si 

01     ^ 

. 

s  g  8 

=  .32 

1 

ljl 

&l 

2 

S 

2 

£ 

2  i 
<  1 

2    § 

<   2 

2 
< 

lis 

Q  u:  H 

1 

s 

s 

3 

& 

0) 

1 

u 

si 

0  i 

hS 

a 

as  E 

o  C:  ^ 

1 

1 

t^ 

2   § 

& 

1 

I 

°1 

NORTHWEST    DIVISION 

B    BENTONVILLE 

M 

M 

M 

50 

17 

0 

0 

0 

8.02 

3,46 

2 

.0 

0 

6 

3 

2 

EUREKA    SPRINGS 

83.3 

51.9 

72.6 

-    3,1 

92 

22 

49 

17 

1 

5 

0 

0 

0 

3.41 

-    2.03 

,97 

2 

.0 

0 

5 

3 

0 

FAYETTEVILLE 

84.9 

64.0 

74.5 

94 

22 

51 

17+ 

0 

8 

0 

0 

0 

1.53 

,33 

13 

.0 

0 

7 

0 

0 

FAYETTEVILLE    FAA    AP 

84.4 

62.5 

73.5 

93 

22 

49 

17 

0 

9 

0 

0 

0 

2.97 

1,22 

25 

.0 

0 

7 

2 

1 

FAYETTEVILLE    EXP    STA 

86.0 

64.2 

75.1 

-    0.2 

93 

22 

50 

17 

0 

5 

0 

0 

0 

1.95 

-    3.18 

,45 

24 

,0 

0 

5 

0 

0 

GRAVETTE 

84.7 

62.1 

73.4 

-    1.9 

92 

29+ 

46 

17 

1 

7 

0 

0 

0 

2.60 

-    2.51 

1,09 

1 

.0 

0 

4 

2 

1 

HARRISON 

85.2 

52.4 

73.8 

-    1.8 

95 

23  + 

51 

17 

0 

10 

0 

0 

0 

1.92 

,75 

1 

,0 

0 

5 

2 

0 

LEAD    HILL 

86.7 

61.3 

74.0 

-    1.7 

97 

22 

46 

17 

2 

9 

0 

0 

0 

4.33 

.03 

1  .76 

27 

,0 

0 

6 

3 

1 

ROGERS 

83.1 

53.1 

73.1 

-    1.9 

92 

22 

52 

17 

0 

5 

0 

0 

0 

4.29 

-    1.09 

2,55 

1 

.0 

0 

4 

2 

1 

SILOAM    SPRINGS 

85.5 

64.1 

74.8 

93 

22  + 

50 

17 

0 

9 

0 

0 

0 

2.89 

.66 

6 

.0 

0 

7 

3 

0 

DIVISION 

73.9 

-    1.4 

2.88 

-    2.16 

.0 

NORTH    CENTRAL    DIVISION 

FLIPPIN    FAA    AIRPORT 

85.5 

62.8 

74.2 

98 

22 

50 

17 

0 

10 

0 

0 

0 

1.55 

,74 

24 

.0 

0 

ft 

1 

0 

GILBERT 

86.4 

51.7 

74.1 

95 

22 

46 

17 

0 

11 

0 

0 

0 

5.33 

3,50 

2 

.0 

0 

4 

2 

1 

MAMMOTH    SPRING 

86.9 

51.9 

74.4 

-    1.3 

99 

22 

50 

18 

0 

11 

0 

0 

0 

4.21 

1,45 

27 

.0 

0 

5 

3 

2 

MARSHALL 

84. 2M 

53.5 

73. 9M 

95 

22 

50 

17 

0 

7 

0 

0 

0 

4.09 

1,55 

25 

.0 

0 

4 

3 

2 

MOUNTAIN    HOME    1    NNW 

85.5 

63.9 

74.7 

-    1.3 

95 

22 

55 

15 

0 

9 

0 

0 

0 

2.73 

-    1.55 

,77 

24 

.0 

0 

5 

2 

0 

MOUNTAIN    HOME    C    OF    ENG         AM 

84.2 

62.9 

73.5 

96 

23 

51 

17 

0 

7 

0 

0 

0 

3.29 

1,05 

25 

.0 

0 

5 

3 

1 

DIVISION 

74.2 

-    1.8 

3.55 

-       .45 

.0 

NORTHEAST    DIVISION 

BALD    KNOB 

S6.9 

64.3 

75.5 

95 

22  + 

52 

17 

0 

12 

0 

0 

0 

5.58 

4.12 

27 

.0 

0 

5 

3 

2 

BATESVILLE    LIVESTOCK 

86.6 

61. OM 

73. 8M 

98 

22 

49 

17 

0 

11 

0 

0 

0 

6.75 

3.05 

27 

.0 

0 

7 

5 

1 

BATESVILLE    L    AND    D    NO    1 

86.6 

62.1 

74.4 

97 

22 

51 

18+ 

0 

11 

0 

0 

0 

7.25 

3.19 

2.37 

27 

.0 

0 

5 

4 

4 

BLYTHEVILLE 

86.3 

56.1 

75.2 

-    2.7 

98 

22 

55 

18 

0 

11 

0 

0 

0 

5.25 

3.14 

1.29 

2 

.0 

0 

8 

6 

3 

CORNING 

88.1 

65.5 

76.9 

-    0.9 

101 

22 

54 

18+ 

0 

15 

0 

0 

0 

3.45 

-       .42 

1,58 

28 

.0 

0 

6 

3 

1 

JONESBORO 

87.2 

55.7 

77.0 

-    1.4 

97 

22 

55 

17 

0 

13 

0 

0 

0 

7.27 

3.57 

1,59 

27 

,0 

0 

7 

6 

4 

KEISER 

88.0 

55.5 

76.8 

99 

22 

55 

18  + 

0 

16 

0 

0 

0 

4,89 

1,05 

2  7+ 

,0 

0 

7 

4 

3 

MARKED    TREE 

89. 3M 

M 

M 

98 

23  + 

0 

0 

0 

,0 

0 

NEWPORT 

87.8 

56.1 

77.0 

-    1.6 

98 

22 

55 

17 

0 

15 

0 

0 

0 

5.48 

2,51 

,0 

0 

PARA60ULD    RADIO    KDRS 

86.4 

54.0 

75,2 

95 

22 

52 

16 

0 

11 

0 

0 

0 

5.37 

2,25 

27 

,0 

0 

7 

4 

2 

POCAHONTAS    1 

87. IM 

M 

M 

98 

22 

52 

18+ 

13 

0 

0 

0 

3.85 

-       ,04 

1,56 

26 

,0 

0 

5 

2 

2 

SEARCY 

86.4 

55.5 

77,0 

-    1.2 

98 

22 

53 

17 

0 

14 

0 

0 

0 

8.15 

4.31 

4,40 

27 

.0 

0 

5 

4 

3 

WALNUT    RIDGE    FAA    AP 

86.2 

56.5 

75,4 

99 

22 

55 

16  + 

0 

10 

0 

0 

0 

5.57 

2,99 

27 

.0 

0 

5 

4 

1 

DIVISION 

75,0 

-    2.1 

5.00 

2.47 

.0 

WEST    CENTRAL    DIVISION 

BOONEVILLE 

69. 8M 

54.  IM 

77. OM 

-    1.3 

100 

22 

51 

17 

0 

15 

0 

0 

0 

2.73 

-    1.55 

1.32 

27 

.0 

0 

8 

1 

1 

CLARKSVILLE 

89.0 

64.3 

75.7 

100 

22 

57 

17+ 

0 

14 

0 

0 

0 

3.27 

1.74 

25 

.0 

0 

5 

2 

1 

DARDANELLE 

88.3 

54.7 

75.5 

-    2.7 

98 

22 

55 

18+ 

0 

13 

0 

0 

0 

4.64 

.58 

1.71 

27 

.0 

0 

5 

4 

1 

DEVILS   KNOB 

60.  8M 

63. OM 

71.9M 

90 

22 

52 

17 

1 

1 

0 

0 

0 

6.25 

1.75 

27 

.0 

0 

5 

4 

4 

FORT    SMITH    WB    AIRPORT                 R// 

88.7 

55.1 

77.4 

-    0.9 

100 

22 

54 

17 

0 

15 

0 

0 

0 

1.78 

-    2.53 

.57 

7 

.0 

0 

3 

2 

0 

FORT    SMITH    WATER    PLANT 

66.9 

51.7 

74.3 

95 

22 

49 

17 

0 

12 

0 

0 

0 

2,48 

1.24 

25 

.0 

0 

6 

2 

1 

MENA 

87.6 

55.2 

76.4 

-    0.9 

95 

18 

57 

14 

0 

14 

0 

0 

0 

5.92 

2.33 

2.47 

27 

.0 

0 

9 

3 

3 

MOUNT    MAGAZINE 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

4.70 

2.00 

25 

.0 

0 

5 

5 

2 

OZARK 

87.8 

55.5 

76.7 

-    1.3 

97 

22 

54 

17 

0 

14 

0 

0 

0 

3.25 

-       .75 

1.12 

25 

,0 

0 

5 

3 

2 

PARIS 

89.4 

54.1 

76.6 

99 

22 

52 

17 

0 

18 

0 

0 

0 

4,80 

1.77 

25 

,0 

0 

7 

3 

2 

RUSSELLVILLE 

69.4 

55.2 

77.3 

99 

22 

54 

17 

0 

14 

0 

0 

0 

4,28 

1.52 

25 

.0 

0 

7 

4 

1 

SUBIACO 

86.9 

55.2 

77.1 

-    1.6 

99 

22* 

57 

17 

0 

14 

0 

0 

0 

4,49 

,32 

1,86 

27 

.0 

0 

5 

2 

2 

TURNPIKE 

62. OM 

52. 2M 

72. IM 

89 

21  + 

52 

1 

4 

0 

0 

0 

0 

3.58 

1,05 

1 

.0 

0 

5 

4 

1 

WALDRON 

69.7 

53.8 

75.8 

98 

23  + 

52 

17 

0 

19 

0 

0 

0 

3,37 

1,25 

25 

.0 

0 

5 

3 

1 

WHITE    ROCK 

61.0 

63.1 

72.1 

90 

22 

54 

17 

2 

1 

0 

0 

0 

3.30 

1,12 

27 

.0 

0 

5 

3 

1 

DIVISION 

75.7 

-    1.3 

3.99 

-       ,31 

.0 

CENTRAL    DIVISION 

ALUM    FORK 

69.0 

55.3 

77,2 

97 

23  + 

57 

16  + 

0 

15 

0 

0 

0 

4.62 

2,68 

26 

.0 

0 

4 

2 

BENTON 

87.7 

54.7 

75,2 

96 

22* 

55 

15 

0 

12 

0 

0 

0 

5.62 

1,95 

27 

.0 

0 

8 

3 

BLAKELY    MOUNTAIN    DAM              AM 

86.7 

52.1 

75,4 

98 

23+ 

54 

18  + 

0 

14 

0 

0 

0 

7.53 

2,76 

27 

.0 

0 

5 

4 

CONWAY 

67.3 

55.3 

75,3 

-    2.6 

97 

22 

52 

17 

0 

12 

0 

0 

0 

7,77 

4,06 

4,72 

27 

.0 

0 

5 

3 

HOT    SPRINGS    1    NNE 

69,6 

55.5 

78,2 

-    1.5 

98 

21 

55 

17 

0 

16 

0 

0 

0 

4,23 

-       ,02 

2,05 

25 

.0 

0 

10 

1 

LITTLE    ROCK    WB    AIRPORT               R// 

69.2 

67,5 

76,4 

-    0.1 

99 

22 

59 

16+ 

0 

15 

0 

0 

0 

7.25 

3,82 

3,48 

25 

.0 

0 

5 

3 

MALVERN 

69.3 

53,2 

75.3 

95 

23  + 

54 

17 

0 

15 

0 

0 

0 

12.13 

6.79 

26 

.0 

0 

9 

4 

MORRILTON 

88.1 

55.5 

75,9 

-    1.7 

97 

22  + 

58 

17+ 

0 

14 

0 

0 

0 

5.45 

1,72 

2.92 

25 

.0 

0 

7 

3 

NIMROD    DAM                                         AM 

90.  7 

52.6 

75,8 

101 

23 

53 

17 

0 

18 

0 

0 

0 

4.75 

2.40 

27 

.0 

0 

5 

2 

PERRYVILLE 

68.4 

53, 3M 

75, 9M 

-    1.1 

96 

22 

52 

17 

0 

15 

0 

0 

0 

5.32 

2.06 

2.73 

25 

.0 

0 

5 

3 

SHERIDAN    TOWER 

69.5 

57,0 

76,3 

99 

23+ 

50 

18+ 

0 

14 

0 

0 

0 

12,51 

8.00 

27 

.0 

0 

8 

4 

DIVISION 

75,9 

-    1.3 

7,13 

3.46 

.0 

See  reference  ootes  followlQg  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 
JUNE  1960 


Temperature 

Precipitation 

.  E 

31  3 

«,  6 

1  Jl 

1 

No  ol 

Day 

1  js 

& 

5now 

.  Sleet 

No 

of  Days 

Station 

lilo 

Ml 

o.'S 
Q  g 

2 

1 

2 

0  E 

1  1 

< 

1  0   S 

D  u:  H 

1 

s 

3 

1 

1 

fel 

5  s 

hi 

5  I 

0 

D  [t  [- 

1 

6 

Dale 
Tolai 

X  6 

1  0 

s 

& 

1 

s 

=  2 

EAST  CENTRAL  DIVISION 

BRINKLEY 

87.2 

56.7 

77.0 

-  1.7 

97 

22 

54 

18 

0 

13 

0 

0 

0 

10.36 

7.00 

5.78 

27 

0 

0 

5 

3 

3 

OES  ARC 

87.9 

57.2 

77.6 

98 

22 

59 

18 

0 

13 

0 

0 

0 

8.92 

4.41 

28 

0 

0 

5 

4 

2 

HELENA 

88.2 

68.3 

78.3 

-  0.5 

97 

22 

51 

18+ 

0 

13 

0 

0 

0 

5.88 

3.88 

2.40 

28 

0 

0 

8 

4 

2 

KEO 

87.3 

56.1 

75.7 

95 

22 

56 

17 

0 

12 

0 

0 

0 

10.58 

7.55 

27 

0 

0 

5 

3 

2 

MARIANNA  2  S 

87.9 

65.7 

77.3 

-  1.5 

98 

22 

57 

17 

0 

14 

0 

0 

0 

6.39 

3.40 

2.48 

27 

0 

0 

7 

3 

2 

SAINT  CHARLES             AM 

88.0 

55.7 

77.4 

98 

23 

59 

17 

0 

14 

0 

0 

0 

3.43 

1.10 

28 

0 

0 

6 

3 

1 

STUTTGART 

88.2 

68.1 

78.2 

-  1.0 

97 

22  + 

59 

15  + 

0 

14 

0 

0 

0 

11.68 

8.30 

5.70 

28 

0 

0 

6 

5 

4 

STUTTGART  9  ESE           AM 

87.5 

67.6 

77.6 

97 

23 

58 

17 

0 

12 

0 

0 

0 

7.77 

2.57 

28 

0 

0 

6 

4 

3 

WYNNE 

87. 6M 

64. 7M 

76. 2M 

97 

23  + 

0 

0 

0 

0 

5.34 

3.46 

27 

0 

0 

5 

4 

2 

DIVISION 

77.4 

-  1.3 

8.04 

4.81 

0 

SOUTHWEST  DIVISION 

ASHDOWN 

91.1 

65.4 

78.3 

98 

22  + 

54 

18 

0 

22 

0 

0 

0 

4.88 

1  .44 

25 

0 

0 

5 

4 

3 

DE  QUEEN 

91.5 

55.2 

78.4 

98 

22 

55 

17 

0 

23 

0 

0 

0 

3.92 

1.27 

26 

0 

0 

7 

3 

2 

DIERICS 

89.7 

62.8 

76.3 

95 

21 

52 

17 

0 

20 

0 

0 

0 

5.34 

2.21 

25 

0 

0 

8 

4 

2 

HOPE  3  NE                 AM 

89.0 

56.1 

77.6 

-  1.5 

95 

22 

55 

18 

0 

15 

0 

0 

0 

6.87 

3.60 

1.57 

2 

0 

0 

8 

6 

3 

MOUNT  IDA 

88.3 

52.7 

75.5 

-  1.0 

95 

23  + 

53 

18 

0 

13 

0 

0 

0 

6.34 

2.85 

2.83 

25 

0 

0 

7 

3 

2 

NARROWS  DAM               AM 

9C.6 

50.7 

75.7 

98 

30 

50 

15 

0 

19 

0 

0 

0 

8.31 

4.10 

27 

0 

0 

8 

4 

2 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA    AM 

88.5 

53.9 

76.2 

96 

23  + 

54 

17 

0 

15 

0 

0 

0 

8.19 

4.35 

27 

0 

0 

5 

3 

2 

OICAY 

90.9 

56.9 

78.9 

-  0.4 

97 

22  + 

58 

18 

0 

20 

0 

0 

0 

5.36 

3.20 

2.20 

25 

0 

0 

5 

5 

2 

TEXARKANA  WB  AIRPORT        R// 

89.7 

59.1 

79.4 

-  0.5 

97 

21 

63 

18+ 

0 

20 

0 

0 

0 

3.85 

.00 

1.73 

25 

0 

0 

6 

3 

1 

D I V  I  S I  ON 

77.4 

-  0.8 

6.12 

2.85 

0 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

ARICAOELPHIA 

88.1 

66.4 

77.3 

95 

22 

58 

18+ 

0 

13 

0 

0 

0 

5.79 

2.25 

2.90 

25 

0 

0 

8 

3 

2 

CAMDEN  1 

90.9 

56.4 

78.7 

-  0.9 

98 

22 

55 

18 

0 

18 

0 

0 

0 

5.15 

2.22 

3.50 

27 

0 

0 

6 

2 

1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

90.8 

65.3 

78.1 

-  2.2 

98 

21 

53 

18 

0 

21 

0 

0 

0 

2.51 

-   .29 

1.08 

25 

0 

0 

4 

2 

1 

FOROYCE  6  W 

M 

M 

M 

9  7 

22  + 

58 

17 

0 

0 

0 

5.43 

3.43 

27 

0 

0 

MAGNOLIA  3  N 

91.4 

54.7 

78.1 

-  1.9 

100 

21 

51 

18 

0 

21 

0 

0 

0 

2.03 

-   .91 

.85 

27 

0 

0 

5 

2 

0 

PRESCOTT 

91.9 

57.1 

79.5 

-  0.7 

100 

21 

54 

17 

0 

22 

0 

0 

0 

5.71 

2.41 

2.00 

26 

0 

0 

8 

5 

1 

WARREN 

89.6 

56.7 

78.2 

-  2.0 

97 

22  + 

59 

19 

0 

16 

0 

0 

0 

4.27 

2.02 

26 

0 

0 

8 

2 

1 

DIVISION 

78.3 

-  1.2 

4.41 

1.23 

.0 

SOUTHEAST  DIVISION 

CROSSETT  7  S 

90.5 

55.6 

78.1 

-  0.8 

98 

21 

54 

18 

0 

18 

0 

0 

0 

3.40 

.17 

.83 

25 

.0 

0 

7 

3 

0 

CUMMINS  FARM 

89.2 

56.4 

77.8 

98 

21 

59 

19  + 

0 

15 

0 

0 

0 

2.75 

1.19 

27 

.0 

0 

6 

1 

DUMAS  1  ESE 

90.2 

55.0 

78.1 

-  2.3 

97 

22  + 

57 

18 

0 

18 

0 

0 

0 

2.89 

-   .27 

1.10 

27 

.0 

0 

9 

1 

MONTICELLO  3  S 

89.5 

64.3 

77.0 

97 

21 

52 

18 

0 

16 

0 

0 

0 

3.83 

1.14 

2 

.0 

0 

7 

4 

PINE  BLUFF 

88.5 

68.8 

78.7 

-  1.4 

98 

21 

62 

17  + 

0 

15 

0 

0 

0 

7.84 

4.83 

2.56 

28 

.0 

0 

6 

5 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

89.6 

67.8 

78.7 

98 

21 

59 

18 

0 

17 

0 

0 

0 

5.61 

2.58 

26 

.0 

0 

5 

3 

PORTLAND 

88.4 

67.5 

78.0 

-  1.4 

97 

22 

59 

19 

0 

15 

0 

0 

0 

4.57 

1.50 

1.20 

2 

.0 

0 

7 

5 

ROHWER  2  NNE 

89.9 

55.6 

77.8 

95 

22 

57 

16 

0 

15 

0 

0 

0 

3.52 

.90 

26  + 

.0 

0 

6 

4 

0 

DIVISION 

78.0 

-  1.5 

4.30 

1.17 

.0 

0  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE  INCLUDED  IN  DIVISION  MEANS. 


MONTHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature:   101°  on  the  23+  at  Two  Stations 
Lowest  Temperature:   46°  on  the  17th  at  Two  Stations 
Greatest  Total  P>recipitatlon:   14.49  Inches  at  Clarendon 
Least  Total  Precipitation:   1.53  Inches  at  Fayettevllle 
Greatest  one-day  Precipitation:   8.00  inches  on  the  27th  at  Sheridan  Tower 


See  reference  notes  folloelng  Stetlon  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

"(3 

Day 

of  Month 

1  1  2| 

3 

4   5   6 

7  1  8  1  9 

10   11  1 

12 

13  1 

14  1 

IS 

16  1 

17  1  18 

19   20  I  21 

22   23   24 

25   26  1  27 

28   29   30 

31 

ABBOTT 

1.99 

.17 

.25 

.10   .43  UOO 

ALICIA 

7.08 

.10  1.46 

.33 

7 

.29 

.06 

.16 

T 

1.16   .27  1,80 

1.43 

ALUM  FORK 

4.62 

T 

7 

7 

7 

.A4 

.30  2.88  1,00 

ALY 

5.68 

.05   .59 

.40 

.09 

.10 

7 

7 

.24 

.02 

.06  1,70  2.43 

AMITY  3  NE 

10.03 

1.05   .57 

T 

7 

.51 

.40 

.12  2.42  4.60 

.16 

ANTOINE 

5.39 

.11  1.20 

.47 

1.56  2.05 

APLIN  1  W 

5.42 

.90 

.22 

7 

.05 

.09   •    4.16 

ARKADELPHIA 

5.79 

T     .35 

.32 

.67 

.17 

.11 

1.05  2.90   .22 

ARKANSAS  CITY 

3.58 

T     .52 

7 

.24 

7 

.10 

.48 

.10   .56   .58 

T 

ASHOOHN 

4.88 

1.06   .05 

.24 

.03 

1.44  1.3S   .66 

ATHENS 

7.93 

.16   .05 

.22 

•  02 

.16 

.10 

.09 

.45  2.15  3.40 

.11 

AUGUSTA 

6.90 

.93 

.23 

.24 

.02 

.09   .23  3,15 

2.01 

BALD  KNOB 

6.58 

.35   .74 

.24 

7 

.06 

T 

.04  1,03  4.12 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

6.75 

.33   .66 

.43 

.08 

.06 

T     .50 

.70   .70  3.05 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

7.26 

1.27 

7 

.35 

.05 

.03 

1,17   ,18  2.37 

1,84 

BEATY  LAKE 

9.70 

T    1.10 

.23 

7     .20 

.65 

7 

,10 

.27   .75  5,50 

.90 

BEECH  GROVE 

1.05 

.03 

.05 

T     .50 

1,15 

1.88 

BEEOEVILLE 
BENTON 

5.62 

.62 

.32 

.36 

• 

.72 
.16 

.05 

7 

.15 

,28   .96   ♦ 
.39  1.73  1.96 

2.91 
,23 

6ENT0NVILLE 

6.02 

.45  3.46 

2.34 

.03   .05 

.12 

.76 

.12 

.24 

.43 

BERRYVILLE  A  NW 

2.19 

.28 

.06 

.02 

.26   7 

.02 

.44 

.03   .57 

,31   .03   ,13 

2.04  3.86 

.36   .35  1.06 

1.05   .10  1.40 

.04 
.12 
1.22 
1.52 

BIG  FORK 

BIG  LAKE  OUTLET 

7.24 
4.36 

.10 

1.06 

.02 

.40 

7 

.09 

.17 

.45 

.03 

.27 

7 

T 

BLACK  ROCK 

5.27 

.43 

T 

T 

.20 

7 

.57 

7 

7 

T 

BLAKELV  MOUNTAIN  DAM 

7.53 

T    1.20 

.99 

.02 

.20 

7 

.09 

.19 

.06  1.95  2.76 

.07 

BLUFF  CITY  3  SW 

6.07 

.12  1.31 

^ 

.17 

.02 

.13 

.02 

,S1   .64  3.15 

BLYTHEVILLE 

6.26 

1.29 

1.10 

.40 

.08 

.61 

.01 

.78   .15   .75 
.10   .20  1.32 

.73   .64  1.80 

1.09 

T 

BOONEVILLE 

2.73 

.34   .32 

.10 

.15   .20 

7 

7 

7 

7 

BOUGH TON 

4.47 

.12   .55 

.07 

.05 

.39 

•  12 

BRADFORD 

7.30 

1.10 

.52 

.59 

7 

.02 

.24   .23  3.35 

1.25 

BRINKLEY 

10.36 

T    2.26 

.07 

.36 

.09 

.02 

.30 

.35  1.13  5.78 
1.63   •    1.50 

BUFFALO  TOWER 

4.59 

•     .76 

.20 

.30 

.10 

.10 

BURDETTE 

6.25 

.69 

1.64   .31 

.71 

.10 

.21   .39  1.75 

,05 

CABOT  4  SW 

9.81 

1.32   .36 

.10 

.11 

.18 

7 

T 

.37  1.73  5.62 

T 

CALICO  ROCK 

3.36 

.03   .75 

.06 

7 

.05 

.01 

1.09   .03  1.34 

.02 

CAMDEN  I 
CARLISLE  1  SW 
CLARENDON 

5.15 

8.25 
14.49 

.06   .42 

1.30 

.08  3.14 

7 

.11 

.15 
.11 

7 

.16 

7 

.22   .68  3.50 

.10  2.00 

1.68   .83  1.62 

4.70 
7.03 

CLARKSVILLE 
CLINTON 

3.27 
5.63 

.52   T 
1.72 

.14 

.18 

7 

7 

.30 

T    1.74   .39 
1.24   .40  2.22 

.05 

CONWAY 

7.77 

.43   .90 

.02 

.03 

.02 

7 

7 

7 

.02 

T 

.33  1.28  4.72 

.02 

CORNING 

3.45 

.24 

.20 

.10 

.53        .70 

1.68 

COVE 

4.47 

.41 

.64 

.10  1.63  1.69 

CROSSETT  7  S 

3.40 

.38   .45 

.11 

.03 

.74 

7 

.06 

.83   .57   .23 

CRYSTAL  VALLEY  2  NE 

- 

- 

- 

-    -     - 

-     -    - 

- 

- 

- 

• 

" 

" 

_    -    - 

-     _     _ 

CUMMINS  FARM 

2.76 

.45   .07 

T     .09 

.45 

.09 

7 

.11 

T 

,13   .18  1.19 

DAISY 

7.19 

.21    1.00 

T 

.04 

.72 

7 

.09  2.55  2.50 

.08 

DAMASCUS 

8.48 

T    1.60 

1.60 

.25 

7 

.23   ,39  3.40 

.61 

DANVILLE 

4.72 

.02   .66 

1.14 

.14 

.05 

.03 

.06 

,67  1,10   .83 

DARDANELLE 

4.64 

T     .86 

7 

.69 

7 

.07 

.22 

7 

.01 

.69   .35  1.71 

.02 

DE  OUEEN 

3.92 

.10  1.25 

.35 

.12 

,10  1,27   .73 

DERMOTT 

4.13 

1.37 

.24 

.16 

,42  1.94 

DES  ARC 

8.92 

.70 

.07 

7 

.30 

7 

.06 

T     ,76  2.60 

4.41 

DEVILS  KNOB 

6.25 

T    1.12 

.16 

7 

1.55 

.06 

.07 

1.10   .37  1.75 

.05 

DIERKS 

6.34 

.21   .72 

.62 

.02 

.37 

.10 

.03 

.13  2.21  1.90 

.03 

DUMAS  1  ESE 

2.89 

.12   .30 

.32 

.34 

.11 

.16 

,12   ,25  1.10 

.05 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

2.51 

.05 

7 

.25 

7 

7 

.03 

,75  1.08   .35 

EUREKA  SPRINGS 

3.41 

.23   .97 

.09 

.07 

.70   .01 

T 

.65 

.01 

7 

.03   T 

.45   .03   .09 

.08 

EVENING  SHADE  1  NE 

4.81 

.16   .50 

1.15 

7 

.32  2.40 

.28 

FAYETTEVILLE 

1.53 

.20 

.14   .20 

.18 

.33 

.02 

.05 

T     .27 

T     .01   .13 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

2.97 

.20 

.19   .09 

.06 

.65 

.02 

.11 

.32 

1.22   T     .11 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

1.96 

.20   .01 

.44   .06 

.04 

.33 

7 

.06 

T     ,46 

.23   .01   ,12 
,04   .27 

T 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

1.66 

.44 

.02 

.13 

T 

.02 

,74 

FORDYCE  6  W 

5.43 

»     If 

«     « 

.90 

•    1,10  3.43 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT   R// 

1.76 

.05 

T 

.04   T 

.57 

7     7 

7 

.05 

.01 

7 

.05 

T     .41 

.52   .08 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

2.48 

.13   .16 

.16 

.05 

.16 

7 

7 

7 

T     T 

1.24   .03   .53 

FULTON 

5.53 

.30  1.23 

.06 

7 

7 

.85   .90  1.58 

.61 

GEORGETOWN 

6. SI 

1.35 

7 

.22 

7 

.03 

T     .68  3.22 

2.81 

GILBERT 

5.33 

3.60 

.02 

7 

.36 

.05 

.80        .43 

T     .05 

GLENWOOO 

5.77 

T 

7         T 

.04 

.02 

.64 

.13 

.09  2.64  2.17 

.04 

GRAVELLY 

5.65 

.60 

7 

7 

.09 

1.00 

.10   ,90  2.96 

GRAVETTE 

2.60 

1.09 

.04 

.75 

.20 

.02   .** 

.04   .02 

GREEN  FOREST  4  ESE 

2.86 

.37 

.20 

7 

.04 

.41 

.03 

1.35   .40 

.08 

GREENBRIER 

6.65 

1.16 

1.65 

.15   .65  4,10 

,75 

GREENWOOD 

1.93 

.20 

7 

.40   .06 

.25 

.25   ,75 

GURDON  3  E 

4.92 

.44   .21 

.15 

.30 

.38 

.15   .95  2.25 

.09 

HAMBURG 

_ 

-    _ 

- 

_     -    - 

-    -    — 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-     -     - 

_     _     - 

~     ~     ~ 

_    -    - 

HARRISON 

1.92 

.76   .16 

7 

.07 

.12 

.53 

,25 

,03 

HEBER  SPRINGS  3  NE 

7.36 

1.34 

7 

.04 

.47   ,37  4,45 
,75   .60 

.69 

HECTOR 

2.09 

.04 

.70 

HELENA 

6.66 

.10   .55 

.37 

7 

.09 

.86 

.37   ,33  1,79 

2.40 

HENDERSON  2  W 

3.45 

.03   .55 

.52 

.60 

7 

T 

,63       1,12 

HOPE  3  NE 

6.87 

1.00  1.67 

.29 

.05 

.33 

.07 

7 

.72   .75  1.33 

.66 

HOPPER 

7.64 

.14   .25 

7 

.20 

.16 

.41 

.06 

.05 

.51  2,10  3.76 

HORATIO 

6.35 

.65   .79 

.36 

.15 

.14 

.10  2.32  1.64 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

4.23 

.30   .21 

.22 

.02 

7 

.02 

.16 

.25 

.06 

.10 

.13 

.44  2.06   .26 

HUTTIG  DAM 

3.73 

.23   .36 

.03 

.51 

.09 

.84   ,63   .84 

INDEX 

4.53 

.25   .55 

.15 

.78  1.35  1.45 

JASPER 

3.73 

T    1.64 

.02 

.10   7 

.07 

7 

T     T 

1,26   .02   .62 

JESSIEVILLE 

7.79 

T     .65 

.57 

.09 

7 

.45 

.07 

.04 

T    1.65  4,07 

JONESBORO 

7.27 

1.17 

.06 

1.33 

.05 

.66 

.08 

.67   .14  1,59 

1,48 

KEISER 

4.69 

.07   .35 

1.05   .40 

1.06 

7 

7 

.01 

.05 

.31   .53  1.06 

KEO 

10.56 

.02   .62 

.07 

.07 

.01 

.03 

.10 

.25  1.86  7.S5 

LAKE  CITY 

6.26 

1.14 

.42 

.55 

.08 

.69 

.04 

.40   .15  1.72 

1,09 

LAKE  MAUMELLE 

7.76 

.74 

.05 

.09 

■42  2.04  4,42 

LANGLEV 

7.44 

.42   .SO 

T 

.12 

.99 

.03 

.79  2,27  1.73 

.29 

LEAD  HILL 

4.33 

.58 

.40 

.46 

.98       1.76 

.15 

LEE  CREEK  GUARD  STATION 

3.31 

1.99 

.23 

.06 

.02 

.01 

7 

.68        .28 

.02 

LEOLA 

6.68 

.17 

.06 

.76 

.51 

.27   ,90  5.12 

1.09 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT  R// 

7.25 

.67   .01 

7 

.13 

.02 

.06 

*49 

.38  3.48  2.01 

LITTLE  ROCK  FIuT  PLANT 

7.33 

.28 

.13 

.03 

.02 

.95 

.44  1.65  3,63 

LURTON 

3.46 

.06   .67 

.16 

.08 

1.07   ,63   -69 

.10 

MADISON 

9.20 

1.29 

.19 

7 

.08 

.11 

.02 

.17  1.04  1.42 

4.66 

MAGNOLIA  3  N 

2.03 

.11   .08 

.10 

.35   .54   .65 

MALVERN 

12.13 

1.14   .13 

.02 

.10 

.40 

1.58 

,41   ,39 

1.17  6.79 

MAMMOTH  SPRING 

4.21 

T     .28 

.31 

.68 

.05 

.03 

.41       1.45 

1.00 

HARIANNA  2  S 

6.39 

2.36 

.07 

.66 

7 

.18 

.16 

.15   .29  2.48 

MARKED  TREE 

- 

.02 

T 

.09 

,07  1.07 

" 

MARSHALL 

4.09 

1.00 

.66 

.05 

1.65        .45 

.08 

MELBOURNE 

6.03 

.65 

1.00 

.36   .10  3,92 

MENA 

6.92 

.24   .06 

1.06 

.48 

7 

.32 

.22 

.31 

.06 

.30  1,40  2.47 

MONTICELLO  3  S 

3.63 

.13  1.14 

.54 

.02 

.07 

.30 

,62   ,14   ,87 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

4.09 

.50 

.18 

.07 

.05 

.74   .57  1.98 

MORRILTON 

5.46 

1.16 

7 

.15 

.15 

7 

7 

.23 

,61  2.92   .24 

MOUNT  IDA 

6.34 

.03   .20 

.12 

.16 

.01 

.60 

.06 

,30  2.83  2.00 

,03 

DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13       14       15 


MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME  I  NNH 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW  1  E 
MULBERRY  5  NNE 


NIMROD  DAM 
OOELL  3  N 
ODEN  Z    W 


02ARIC 
OZON^ 
PARAGOULO  RADIO  KDRS 


PARKIN  2  W 

PARKS 

PERRYVILLE 

PINS  BLUFF 

PINE  8LUFF  FAA  AlRPOR 

PINE  RIDGE 
POCAHONTAS  1 
PORTLAND 
PRESCCTT 
PATCL IFF 

ROGERS 

ROHWER  2  NNE 
RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 

SALEM 

SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY 
SILOAM  SPRINGS 

5PARKMAN  4  E 

STAMPS 

STAR  CITY  2  S 

STEVE 

STORY 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 

SUBIACO 

TAYLOR 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

TURNPIKE 

WALORON 

WALNUT  GROVE  2  NNE 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

WARREN 


3.29 
4.36 
2.97 


3.43 

.17 

.63 

.01 

3.46 

.26 

4.85 

.03 

8.16 

•  IS 

12.51 

1.47 

.04 

6.85 

.56 

.39 

2.89 

.04 

.12 

.30  1.10 
.10  1.62 
.23   .25 


3.37 

.46 

8.60 

.39 

.25 

5.67 

.39 

.07 

4.27 

.25 

.20 

3.30 

T 

.75 

6.76 

1.45 

.18 

6.34 

T 

.00 

.55 

2.00 

.07 

1.05 

T 

.60 

.12 

1.21 

T 

.15 

2.00 

.30 

2.34 

.25 

2.17 

2.00 

1.00 

.16  1.50  2.40 


.05 

2.25 

3.55 

2.20 

.82 

1.82 

.52 

.47 

* 

.70 

.86 

2.18 

T 

1.12 
1.10 

.06 

1. 00 
2.72 

T 

.50 

.18 

.58 

2.25 

1.04 

.20 

1.77 

.26 

.25 

.85 

1.30 

.94 

.90 

2.00 

.06 

.31 

2.73 

2.00 

.65 

.35 

2.00 

.01 

.35 

2.58 

1.23 

.32 

2.71 

2.59 

T 

.32 

.03 

1.20 

.35 

.60 

.70 

.60 

.52 

2.00 

.88 

* 

* 

1.07 

T 

.42 

T 

.02 

.09 

.50 

.90 

.08 

.56 

.05 

1.52 

.26 

•22    1.00  8.00 
1.39   .30  3.11 


.02 

1.50 
.38 
1.93 

2.20 

2.25 
2.34 
1.86 
.14 


.80 

.76 

79 

.67 

.25 

50 

.62 

.49    5 

49 

T 

.57   2 

.99 

.36    2.02 

.13 

.92 

1 

.12 

.15 

.50    2 

.30 

.15 

.96    3 

.46 

MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 


Season  of  1959-1960 


ABBOTT 

ALICIA 

ALUM  FORK 

ALY 

AMITY  3  NE 

ANTOINE 
APLIN  1  W 
ARKAOELPHIA 
ARKANSAS  CITY 
ASHDOWN 

ATHENS 

AUGUSTA 

BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

BEATY  LAKE 
BEECH  6R0VE 
BEEDEVILLE 
BENTON 
BENTONVILLE 

BERRYVILLE  4  NW 

BIG  FORK 

BIG  LAKE  OUTLET 

BLACK  ROCK 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

BLUFF  CITY  3  SW 

BLYTHEVILLE 

BOONEVILLE 

BOUGHTON 

BRADFORD 

BRINKLEY 
BUFFALO  TOWER 
BURDETTE 
CABOT  *  SW 
CALICO  ROCK 

CAMDEN  1 
CARLISLE  1  SW 
CLARENDON 
CLARKSVILLE 
CLINTON 

CONWAY 

CORNING 

COVE 

CROSSETT  7  S 

CRYSTAL  VALLEY  2  NE 

CUMMINS  FARM 

DAISY 

DAMASCUS 

DANVILLE 

DAROANELLE 

OE  QUEEN 
DERMOTT 
DES  ARC 
DEVILS  KNOB 
DIERKS 

DUMAS  1  ESE 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

EUREKA  SPRINGS 

EVENING  SHADE  I  NE 

FAYETTEVILLE 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
FLIPPIN  FAA  AIRPORT 
FORDYCE  6  W 
FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

FULTON 

GEORGETOWN 

GILBERT 

GLENWOOO 

GRAVELLY 

GRAVETTE 

GREEN  FOREST  4  ESE 

GREENBRIER 

GREENWOOD 

GURDON  3  E 

HAMBURG 

HARRISON 

HEBER  SPRINGS  3  NE 

HECTOR 

HELENA 

HENDERSON  2  W 
HOPE  3  NE 
HOPPER 
HORATIO 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

HUTTIG  DAM 

INDEX 

JASPER 

JESSIEVILLE 

JOHESBORO 

KEISER 

KEO 

LAKE  CITY 

LAKE  MAUMELLE 


July 


Augijst 


September 


January 


9.1 
6.3 


12.0 
7.5 


13.8 


13.6 

3.0 


8.2 
8.9 


5.5 

e.o 


10.1 
6.0 
4.0 


6.0 
2.0 
6.0 


February 


6.0 
3.8 

3.0 

7.0 

5.5 

5.5 


5.0 
6.0 


5.0 
3.5 
2.7 
6.4 


8.0 
13.4 


U.O 

e.8 

e.o 


2.0 
8.6 


3.8 

9.5 

5.0 

10.3 
8.0 


7.5 
8.0 


U.O 
12.4 


7.0 
4.5 


8.0 
8.0 
8.5 


7.5 
7.0 
3.0 


9.2 

7.5 

7.1 
.5 

12.1 


2.0 
6.5 

4.4 
3.4 
2.0 


5.1 
5.3 


1.0 
16.4 

4.5 


1.6 
6.0 


9.5 
6.5 


8.0 
3.5 


2.0 
3.0 


3.0 

20.0 

2.0 


April 


- 

8.4 

5.7 

- 

14.0 

7.6 

10.6 

6.9 

13.5 

- 

13.6 

12.8 

12.0 

1.0 

11.5 

2.5 

8.0 
1.5 


3.0 

T 

12.8 


12.5 
10.4 


9.8 
3.5 


May 


17.4 
23.0 


23.8 
16.8 


28.7 
21.9 


20.5 
16.0 


16 

0 

15 

5 

16 

5 

29 

0 

11 

0 

15.1 
.5 


2.3 

6.0 


25.6 
20.5 
33.4 
19.5 
16.5 


7.1 
12.7 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  ol    1959-1960 


July 


L4NGLEY 

LEAD    HILL 

LEE   CREEK   GUARD    STATION 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

LURTON 

MADISON 

MAGNOLIA  3  N 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MARIANNA  2  S 
MARKED  TREE 
MARSHALL 
MARVELL 

MELBOURNE 

MENA 

MONTICELLO  3  S 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

MORRILTON 

MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  EN6 
MOUNTAIN  VIEW  1  E 

MULBERRY  6  NNE 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 
NATHAN  4  WNW 
NEWHOPE  3  E 

NEWPORT 
NIMROD  DAM 
ODELL  3  N 
ODEN  2  W 
OKAY 

OSCEOLA 

OWENSVILLE 

OZARK 

OZONE 

PARAGOULD  RADIO  KORS 

PARIS 

PARKIN  2  W 
PARKS 

PERRYVILLE 
PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 
PINE  RIDGE 
POCAHONTAS  1 
PORTLAND 
PRESCOTT 

RATCLIFF 
ROGERS 

ROHWER  2  NNE 
RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 

SAINT  FRANCIS 

SALEM 

SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 

SHIRLEY 

SILOAM  SPRINGS 

SPARKMAN  4  E 

STAMPS 

STAR  CITY  2  S 

STEVE 

STORY 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
SUBIACO 
TAYLOR 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

TURNPIKE 

WALDRON 

WALNUT  GROVE  2  NNE 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

WARREN 
WASHITA 
WHITE  ROCK 
WHITECLIFFS 
WYNNE 


August 


September 


January 


10.5 
9.5 
2.5 


8.0 

10.0 

3.0 


3.0 
7.5 


7.5 
4.7 
11.2 


14.0 
6.0 
9.0 


9.0 
9.0 
3.5 


February 


2.6 

3.0 

T 


7.0 
4.0 


11.0 
8.0 
T 

11.0 
6.S 


6.5 
11.5 
9.6 


4.7 
3.0 


April 


May 


6.9 
4.5 


13.0 
4.5 


2.0 
3.0 

2.0 
10.5 


2.0 
5.0 
12.0 
13.5 


4.4 

10.1 

.5 

7.0 
4.5 


23.0 
26.6 


20.5 
15.3 


^^- 


14.5 
29.0 
24.5 


18.2 
17.0 


13.5 
12.7 


28.1 

2.0 

31.0 

22.1 


YELLVILLE 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JUNE  1960 


Day  Of  Month 

0 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

ALUM  FORK 

MAX 
MIN 

80 
63 

86 

64 

93 

64 

93 
65 

91 
62 

89 
68 

80 
65 

84 
51 

88 
64 

94 
54 

94 
57 

92 

72 

84 
66 

84 
61 

84 
58 

85 
69 

87 
57 

92 

57 

92 
60 

92 

61 

95 
68 

97 
70 

97 
75 

93 
66 

83 
62 

73 
66 

88 

69 

92 

72 

94 

72 

95 
71 

89.0 
65.3 

ARKAOELPHIA 

MAX 
MIN 

83 
65 

85 
64 

91 
65 

92 
65 

93 
64 

88 
64 

85 
55 

85 

63 

90 
53 

94 
66 

92 

70 

88 
58 

85 
71 

82 
62 

83 
60 

84 
70 

82 
58 

85 
58 

88 
52 

88 
53 

95 
69 

96 
72 

95 

74 

91 

73 

80 
54 

79 
69 

86 
71 

91 
71 

92 

71 

92 

71 

88.1 
66.4 

ASHDOWN 

MAX 
MIN 

86 
65 

90 
61 

94 
63 

94 
65 

95 
65 

94 
66 

92 
67 

86 
66 

91 
51 

94 
66 

92 
68 

91 
56 

86 
68 

85 
61 

92 
62 

92 

71 

88 
61 

90 
54 

91 
60 

92 
60 

98 
60 

98 
60 

97 
73 

93 
72 

86 
65 

78 

70 

89 
72 

92 
69 

94 
72 

93 
73 

91.1 
65.4 

BALD  KNOB 

MAX 
MIN 

83 
60 

85 
65 

90 
63 

90 
64 

90 
63 

88 
70 

80 
56 

82 
52 

87 
65 

92 
65 

93 
66 

89 
73 

84 
58 

80 
60 

81 
55 

86 
67 

82 
52 

84 

57 

87 
56 

89 
59 

96 
55 

96 
69 

95 

75 

90 
67 

74 
64 

77 
54 

83 
64 

90 
70 

92 
67 

91 
69 

86.9 
64.3 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 
MIN 

83 
58 

83 
59 

91 
59 

91 
60 

91 
62 

85 
62 

80 
59 

83 
53 

88 
52 

92 
59 

92 
65 

89 
68 

85 
54 

77 
56 

81 
54 

82 

83 
49 

85 
53 

88 
55 

88 
55 

90 
65 

98 

70 

95 
69 

87 
70 

82 

60 

74 
65 

80 
63 

91 
59 

92 

68 

92 

67 

86.6 
61.0 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

MAX 
MIN 

83 
62 

84 
63 

92 
59 

92 
62 

91 
59 

84 
55 

79 
60 

83 
55 

87 
54 

91 
60 

90 
54 

87 
68 

83 
67 

77 
59 

82 
52 

82 
65 

81 

51 

86 
51 

88 
55 

89 
56 

95 
64 

97 

70 

95 
74 

89 
64 

76 
63 

75 
66 

85 
67 

91 

70 

92 
69 

93 
69 

86.6 
52.1 

BENTON 

MAX 
MIN 

84 
66 

66 
63 

91 
60 

90 
62 

90 
61 

88 
67 

82 
65 

82 
62 

87 
50 

92 
63 

91 
66 

87 
69 

84 
69 

82 
50 

83 
56 

84 
70 

85 
65 

85 
65 

87 
59 

89 

57 

96 
66 

96 

70 

94 

70 

91 
69 

85 
61 

78 
65 

87 
69 

90 
69 

92 
68 

92 
69 

87.7 
64.7 

BENTONVILLE 

MAX 
MIN 

73 
60 

85 
55 

89 
63 

92 
58 

89 
62 

75 
61 

75 
51 

80 
58 

85 
57 

89 
61 

88 
64 

83 
68 

75 
62 

78 
58 

88 
55 

78 
62 

82 
50 

89 

57 

90 
61 

87 
61 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

85 
63 

81 
61 

89 
59 

94 
61 

92 
59 

93 
65 

90 
59 

81 
59 

85 
56 

88 
60 

92 
65 

93 
67 

89 
56 

87 
61 

83 
55 

85 
52 

87 
54 

86 
54 

90 
60 

90 
57 

89 
62 

98 
56 

98 
67 

95 
68 

91 
54 

77 
68 

77 
70 

89 
65 

93 
64 

94 
55 

88.7 
62.1 

BLYTHEVILLE 

MAX 
MIN 

84 
64 

82 
65 

86 
63 

90 
65 

92 

67 

87 

70 

80 
60 

84 
59 

88 
59 

90 
65 

89 
71 

90 
72 

84 
68 

78 
64 

83 
67 

84 
71 

81 
58 

83 
56 

88 
63 

92 
64 

97 
70 

98 

76 

97 
68 

81 
62 

75 
64 

76 
68 

75 
69 

90 
72 

93 
72 

93 
72 

86.3 
66.1 

BOONEVILLE 

MAX 
MIN 

76 
64 

89 
64 

94 
61 

95 

64 

93 
64 

89 
58 

80 
55 

85 
53 

89 
61 

61 

94 
61 

89 

67 

84 
58 

89 

57 

89 
66 

86 

51 

92 
56 

94 
54 

92 
62 

97 
67 

100 
70 

98 
73 

88 
67 

80 
64 

76 
58 

92 
67 

94 
68 

95 
58 

95 

70 

89.8 
64.1 

8R1NKLEY 

MAX 
MIN 

80 
66 

84 
64 

90 
64 

91 
66 

90 
65 

86 

70 

86 
66 

85 
52 

86 
63 

93 
69 

91 
71 

89 

70 

83 
71 

80 
64 

82 
58 

83 

70 

84 
57 

83 
54 

88 
60 

91 
53 

96 
68 

97 
75 

95 

76 

91 
68 

74 
65 

81 
69 

80 
68 

90 
72 

93 
72 

95 
74 

87.2 
66.7 

CAMDEN  1 

MAX 
MIN 

88 
65 

87 
65 

94 
64 

93 
64 

93 
64 

92 
68 

89 
56 

87 
61 

91 
62 

92 

67 

90 
71 

90 
68 

89 
69 

88 
64 

89 
50 

89 
73 

87 
51 

88 
55 

90 
59 

93 
62 

97 
68 

98 
71 

95 
72 

94 
74 

85 
56 

82 
66 

92 
72 

93 

72 

95 

71 

95 
72 

90.9 
66.4 

CLARKSVILLE 

MAX 
MIN 

80 
65 

89 
59 

92 
63 

93 
66 

90 
64 

87 
68 

86 
57 

83 
50 

88 
58 

92 
60 

92 
58 

89 
66 

34 
64 

82 
60 

82 
57 

88 
59 

85 
57 

88 
58 

91 
65 

91 
61 

99 
65 

100 
59 

99 

70 

88 
63 

78 
64 

75 
67 

92 

70 

95 

71 

96 
67 

96 
69 

89.0 
64.3 

CONWAY 

MAX 
MIN 

SO 
66 

86 
64 

91 
64 

90 

65 

91 
62 

89 

71 

81 
65 

83 
62 

87 
59 

91 
54 

91 
68 

86 

73 

84 
68 

82 

60 

81 
58 

85 
72 

83 
52 

87 
56 

88 
59 

88 
59 

95 
69 

97 
71 

95 

70 

91 
71 

76 
65 

75 
68 

88 

70 

92 

71 

93 
68 

92 

70 

87.3 
65.3 

CORNING 

MAX 
MIN 

82 
62 

86 
64 

92 

64 

93 
66 

92 
67 

84 
67 

81 
60 

84 

57 

90 
55 

94 
55 

94 
69 

91 
70 

86 
68 

81 
62 

85 
58 

85 
71 

82 
54 

85 
54 

90 
63 

92 
54 

97 
67 

101 
76 

95 

77 

89 
52 

80 
63 

76 
65 

79 
58 

91 
73 

92 

71 

93 
73 

88.  J 
65.6 

CROSSETT  7  S 

MAX 
MIN 

88 
65 

85 
66 

93 
61 

92 
65 

91 
69 

92 
66 

91 
57 

88 
55 

91 
61 

92 
69 

91 
68 

89 
52 

88 
70 

85 
62 

84 
59 

90 
71 

85 
65 

85 
54 

88 
55 

93 
52 

98 
65 

96 
72 

94 
73 

95 

71 

89 

70 

87 
59 

92 

70 

93 

67 

95 
69 

95 
71 

90.5 
65.6 

CUMMINS  FARM 

MAX 
MIN 

85 
69 

82 
66 

91 
62 

91 
66 

91 
63 

90 
69 

88 
64 

85 
61 

90 
63 

93 
68 

90 
59 

88 
68 

87 
71 

85 
62 

84 
59 

84 
71 

83 
59 

85 
60 

89 
59 

92 
63 

98 
68 

97 

72 

95 
75 

94 

74 

85 
65 

85 
68 

88 
68 

92 
69 

94 

70 

94 

72 

89.2 
66.4 

DARDANELLE 

MAX 
MIN 

78 
65 

87 
63 

93 
64 

93 
66 

91 
63 

89 
58 

81 
64 

84 
51 

88 
60 

92 
64 

93 
70 

88 
69 

84 
69 

83 
61 

82 
58 

87 
70 

85 
55 

88 
55 

90 
51 

89 
59 

97 
63 

98 
67 

95 

70 

89 
55 

77 
65 

75 
68 

91 

71 

93 

70 

94 
69 

94 
69 

88.3 
64.7 

DE  QUEEN 

MAX 
MIN 

86 
62 

92 
59 

96 
62 

95 
65 

95 
69 

92 
55 

89 

57 

88 
53 

92 
52 

95 
65 

94 
68 

93 
65 

92 
62 

89 
69 

92 
65 

92 
62 

87 
55 

90 
57 

92 
63 

93 
63 

97 
66 

98 
70 

95 

70 

92 
70 

81 

54 

77 
69 

91 
72 

92 
69 

94 
69 

94 
59 

91.5 
65.2 

OES  ARC 

MAX 
MIN 

86 
67 

85 
66 

90 
55 

90 
66 

91 
67 

89 
71 

83 
54 

83 
62 

83 
54 

94 
67 

90 
72 

90 
71 

88 
69 

83 
63 

81 
50 

86 
71 

86 
60 

85 
59 

89 

60 

89 
56 

97 
69 

98 
75 

97 
78 

92 
62 

74 
65 

80 
69 

79 
69 

92 

72 

94 

72 

94 
74 

87.9 
67.2 

DEVILS  KNOB 

MAX 
MIN 

75 
59 

80 
56 

84 
64 

84 
67 

81 
67 

77 
61 

70 
58 

75 
55 

80 
59 

85 
67 

82 
68 

80 
67 

75 
54 

74 
55 

75 
55 

77 
52 

80 
52 

78 
65 

89 
67 

90 
72 

88 

70 

81 
56 

83 
63 

85 
68 

85 
69 

85 
59 

80.6 
63.0 

DIERKS 

MAX 
MIN 

83 

60 

90 
65 

92 

60 

94 
61 

95 
62 

90 
64 

87 
57 

88 
65 

90 
50 

94 
51 

91 
66 

90 
61 

85 
65 

83 
55 

91 
59 

89 
63 

87 
52 

90 
54 

93 
50 

91 
58 

95 
53 

95 
66 

94 
66 

91 
67 

82 
64 

78 
69 

88 

72 

90 
66 

93 
66 

92 

67 

89.7 
62.8 

DUMAS  1  ESE 

MAX 
MIN 

89 
65 

84 
67 

92 
64 

93 
64 

93 
62 

94 
56 

89 
53 

87 
51 

92 
61 

94 
70 

90 

70 

90 
66 

87 
73 

83 
64 

84 
58 

85 
69 

85 
59 

87 
57 

91 
59 

92 
63 

97 
67 

97 
73 

95 
74 

95 
74 

79 
65 

87 
57 

90 
68 

92 
70 

96 

70 

95 

72 

90.2 
66.0 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

37 
63 

86 
63 

93 
62 

94 
64 

94 
63 

93 
65 

91 

67 

89 
53 

92 
62 

92 

66 

91 
57 

90 
65 

86 
68 

87 
62 

92 

50 

89 
72 

86 
58 

90 
53 

91 
55 

94 
50 

98 
67 

97 

70 

95 

73 

93 
72 

77 
65 

82 
69 

92 

72 

93 
69 

94 

70 

95 
73 

90.6 
65.3 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 
MIN 

79 
60 

83 
54 

88 
62 

89 
61 

85 
62 

71 
62 

73 
60 

77 
50 

84 
55 

87 
59 

88 
64 

83 
59 

76 
60 

76 
56 

84 
54 

81 
56 

81 
49 

82 
57 

89 
62 

85 
63 

90 
65 

92 
75 

89 
72 

83 
58 

75 
66 

73 
62 

85 
66 

90 
70 

91 
69 

90 
58 

83.3 
61.9 

FAYETTEVILLE 

MAX 
MIN 

75 
65 

85 
58 

89 
62 

91 
60 

84 
54 

78 
62 

77 
64 

82 
60 

86 
61 

88 
62 

88 
67 

82 
70 

75 
53 

78 
59 

84 
51 

82 
66 

83 
51 

87 
57 

91 
64 

84 
52 

92 
70 

94 

75 

91 
74 

83 
60 

79 
64 

76 
65 

88 
69 

91 
72 

92 

71 

93 

72 

84.9 
64.0 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

71 
59 

86 
57 

89 
61 

90 
58 

83 
62 

77 
63 

76 
53 

81 
58 

85 
58 

91 
60 

87 
65 

83 
57 

75 
59 

79 
58 

84 

54 

81 
57 

84 
49 

87 
55 

90 
61 

85 
61 

91 
55 

93 

77 

91 
74 

76 
52 

80 
54 

77 
54 

90 
69 

89 

70 

90 
72 

90 
72 

84.4 
62. S 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

87 
63 

83 
57 

87 
63 

89 
61 

88 
54 

80 
64 

80 
63 

80 
59 

85 
59 

87 
52 

86 
68 

85 
71 

79 
63 

79 
59 

87 
55 

86 
59 

86 

50 

87 
55 

89 
63 

87 
62 

91 
68 

93 
76 

92 
75 

86 

60 

86 
65 

80 
65 

87 
58 

89 

73 

90 
73 

90 
73 

86.0 
64.2 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

69 
63 

84 
60 

93 
62 

92 
66 

83 
62 

80 
64 

76 
62 

81 
55 

85 

57 

90 
59 

91 
67 

89 
67 

77 
63 

78 
60 

85 
54 

84 
59 

83 
50 

85 
55 

89 
62 

88 
59 

95 
63 

98 

73 

96 

75 

75 
62 

75 
64 

73 
67 

88 
68 

93 

71 

93 
58 

93 
67 

85.5 
62.8 

FORDYCE  6  W 

MAX 
MIN 

60 

95 

85 
58 

90 
50 

91 
59 

92 
55 

97 
70 

97 
74 

96 
75 

94 
73 

81 
64 

90 
70 

93 
71 

95 
72 

94 
74 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

74 
65 

90 
62 

94 
66 

96 
64 

88 
66 

86 
69 

80 
65 

85 
64 

88 
64 

94 
56 

92 
59 

88 
69 

82 
65 

83 
50 

88 
51 

87 
63 

85 
54 

92 
60 

92 
58 

91 

65 

97 
57 

100 

73 

96 
74 

82 
65 

78 
67 

76 
69 

92 

71 

95 
71 

96 
70 

95 

70 

88.7 
66.1 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MAX 
MIN 

78 
62 

86 
58 

90 
60 

91 
58 

91 
60 

84 
62 

79 
62 

82 
58 

85 
57 

90 
59 

89 
65 

88 
53 

81 
63 

81 
58 

84 
54 

83 
68 

84 
49 

88 
54 

91 
65 

90 
58 

94 
62 

96 
55 

94 
72 

89 
63 

78 
63 

76 
57 

89 

70 

91 
68 

92 
63 

92 
65 

86.9 
61.1 

GILBERT 

MAX 
MIN 

79 
59 

85 
58 

92 
66 

91 
68 

87 
57 

81 
62 

78 
51 

82 
55 

86 
55 

91 
57 

91 
63 

89 
65 

82 
62 

79 
58 

83 
53 

83 
65 

83 
48 

86 
52 

90 
58 

88 
57 

95 
58 

96 

57 

94 
79 

85 
71 

75 
62 

75 
57 

88 
69 

92 

67 

92 
66 

92 

67 

85.4 
61.1 

GRAVETTE 

MAX 
MIN 

76 
60 

84 

57 

88 
62 

90 
58 

78 
63 

77 
62 

77 
63 

81 
58 

85 
58 

88 
61 

88 
54 

83 
69 

77 
50 

78 
57 

87 
55 

82 
67 

82 
46 

87 
55 

90 
52 

86 
62 

92 
53 

92 
73 

89 

74 

82 
59 

80 
61 

78 
51 

89 
67 

91 
69 

92 
69 

91 
58 

84.1 
62.1 

HARRISON 

MAX 
MIN 

78 
64 

84 
59 

91 
62 

90 
64 

85 
62 

76 
55 

75 
52 

80 
58 

84 
56 

90 
59 

89 
55 

87 
57 

81 
55 

79 
59 

84 
54 

84 
60 

81 
51 

84 
55 

87 
55 

90 
59 

93 
63 

95 
72 

95 

76 

83 
59 

72 
62 

73 
66 

85 
68 

93 

70 

93 
67 

92 

68 

85.2 
62.4 

HELENA 

MAX 
MIN 

86 
65 

82 

67 

90 
65 

90 
65 

91 
65 

90 
71 

87 
65 

87 
65 

91 

55 

88 
69 

89 
56 

89 
72 

84 
74 

82 
55 

85 
61 

87 
75 

84 
51 

85 
61 

87 
63 

92 
69 

96 
71 

97 
77 

95 
78 

90 
55 

78 
67 

83 

70 

79 
70 

91 
74 

93 
73 

95 
75 

88.2 
58.3 

HOPE  3  NE 

MAX 
MIN 

90 
64 

86 
62 

87 
64 

92 
66 

93 
56 

93 
67 

90 
67 

88 
64 

87 
62 

90 
65 

93 

70 

91 
67 

89 
69 

85 
51 

84 
62 

89 
65 

.  85 
61 

85 
56 

89 
60 

90 
61 

91 
57 

95 

73 

95 
75 

94 
72 

91 
64 

76 
55 

79 
70 

88 
72 

91 
71 

93 
74 

89.0 
66.1 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 
MIN 

82 
65 

89 
62 

94 
66 

94 
65 

95 
66 

89 

64 

85 
61 

88 
62 

92 
62 

95 
67 

92 
70 

89 
72 

86 

70 

85 
52 

86 
62 

84 
58 

88 
56 

90 
50 

94 
63 

90 
65 

98 

70 

97 
72 

96 
75 

94 
72 

79 
64 

76 
58 

87 
70 

92 

74 

93 
65 

94 
76 

89.6 
66.5 

See   reference   notes   followiog  StatloD   Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


ContiDued 


ARKANSAS 
JUNE  1960 


Slalion 


JONESBORO 

KEISER 

KEO 

LEAD  HILL 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAGNOLIA  3  N 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 

MARIANNA  2  S 

MARKED  TREE 

MARSHALL 

MENA 

MONT  I CELLO  3  S 

MORRILTON 

MOUNT  IDA 

MOUNT  MAGAZINE 

MOUNTAIN  HOME  I  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NEWPORT 

NIMROD  DAM 


PARAGOULD  RADIO  KORS 

PARIS 

PERRYVILLE 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 

PRESCOTT 

ROGERS 

ROHWER  2  NNE 

RUSSELLVILLE 

SATNT  CHARLES 

SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 

SI LOAN  SPRINGS 


Daf  Of  Month 


82   90 
65   61 


83   90 
66  ti 


8«   92 

5«   57 


85   91 
66   67 


87   95 
62   60 


81   89 
65   64 


90   92 
61   62 


82   90 
62   60 


88   89 
59   64 


8*   92 
66   59 


86   92 
63   65 


79   83 
58   65 


85   90 
58   57 


70   85 
60   59 


83   92 
56   57 


92   95   91 
65   65   70 


64  63  69 

91  85  79 

62  59  63 

93  91  87 

67  67  71 

93  94  93 

64  63  66 

93  93  90 

61  60  64 

93  90  82 

63  60  67 

90  90  89 

66  65  70 

91  94  88 
61  62  60 

88  84  78 
69  63  64 

94  90  84 

60  64  66 

92  91  91 

61  60  64 

94  91  87 

67  63  69 

91  92  87 

60  59 

82  81  77 

64  63  60 

89  87  82 
67  64  67 


90   89   85 
65   61   67 


93   94   94 
59   59   63 


82   89 
64   55 


82   86 
66   62 


81   85 
54   52 


84   88 
63   63 


88   93 
64   60 


82 
59 

88 
62 

91 
65 

93 
65 

84 
63 

93 
63 

92 
66 

92 
65 

79 
62 

88 
62 

94 
62 

95 
60 

89 
62 

94 
66 

95 
66 

95 
67 

85 
60 

94 
65 

93 
63 

91 
60 

84 
61 

89 
60 

90 
66 

92 
65 

91 
62 

93 
65 

95 
62 

92 
63 

86 
63 

92 
59 

93 
63 

91 
60 

81 
68 

92 
67 

92 
66 

91 
66 

84 
67 

93 
65 

94 

67 

92 
67 

87 
64 

91 
58 

90 
64 

90 
63 

84 
65 

84 
67 

90 
68 

91 

67 

88 
65 

94 
66 

95 
65 

94 
68 

81 
57 

87 
63 

89 
62 

64 
63 

81 
67 

89 
63 

88 
61 

91 
63 

88 
62 

94 

60 

93 
66 

92 
63 

83 

87 

54 

52 

87 

90 

61 

63 

83 

56 

52 

86 

90 

62 

63 

85 

92 

63 

58 

85 

87 

62 

61 

85 

88 

57 

56 

82 

65 

58 

59 

77 

80 

59 

57 

88 

88 

63 

60 

87 

87 

63 

64 

84 

90 

60 

60 

83 

94 

62   56   57 


88   90 
65   64 


85   83 
66   65 


86   91 
65   61 


85   88 
57   65 


91   92   92 
65   64   70 


93   92   85 
65   64   69 


91   81   80 
67   64   64 


83   86 
63   60 


84   89 
58   61 


84   84 
62   64 


83   84 
60   61 


85   89 
65   64 


85   90 
65   66 


90   88 
65   65 


68   90 
63   62 


77   82 
58   59 


93   91 
64   61 


64   88 
63   59 


86   84 
64   64 


85   88 
65   66 


61   86 
60   61 


92   92   90 
60   69   70 


93   91   88 
67   70   69 


91   89   89 
56   63   70 


95   93   90 
68   70   71 


96   94   91 
65   70   65 


95   92   88 
61   65   67 


93   91   90 
72   70   68 


88   88   85 
56   68   64 


93   90   85 
63   68   67 


91   92   88 
66   66   71 


92   91 

59   65   65 


90   88   87 
61   67   68 


83   91   89 
56   64   66 


94   93   93 
61   62   60 


90   93   91 
65   66   63 


93   93   90 
64   71   72 


88   95   95 
61   61   67 


95   92   89 
66   70   67 


91   91   88 
64   69   69 


92   91   88 
64   66   72 


93   92   89 
58   69   73 


93   92   88 
66   62   69 


93   90   88 
69   72   70 


95   93   90 
69   72   69 


92   91   90 
65   64 


93   90   89 
66   70   66 


93   92   92 
64   70   66 


91   90 
68   67 


92   93   89 
63   70   72 


89   92   90 
69   72   69 


96   88   91 
67   66   73 


90   89   84 
64   67   70 


85   83   85 
69   62   62 


69   80 
68   61 


85   80 
70   61 


81   80   84 
64   61   51 


86   84 
67   62 


88   87 
65   59 


89   87 
59   55 


85   79   84 
70   64   58 


79   77   80 
64   58   57 


84   82   64 


86   82   85 
65   59   57 


65   60   55 


64   60   53 


86   85 
53   50 


68   85   84 
66   57   59 


84   79   83 
68   61   58 


94   87   84 
67   61 


85   91 
60   63 


68  60  60 

85  78  82 

69  60  56 

86  85 
68  58  56 

86  62 

66  61 

85  87  85 
72  64  62 

86  82  84 
68  64  61 


63   61   54 


89   85   66 


82   82   84 

70   55   57 


89   90   95 
62   64   69 


86 

82 

85 

90 

93 

96 

71 

57 

55 

60 

63 

69 

86 

82 

85 

88 

89 

95 

71 

56 

56 

61 

61 

66 

86 

80 

85 

93 

89 

95 

68 

46 

54 

62 

5' 

60 

87 

85 

90 

92 

92 

98 

70 

60 

59 

61 

63 

;o 

90 

65 

90 

91 

94 

100 

70 

61 

51 

55 

58 

65 

84 

65 

89 

90 

90 

95 

67 

54 

55 

58 

56 

68 

82   82 
67   56 


85   86   82 


82   81   83 
64   50   58 


83  87  95 

71  58 

85  82  85 

60  60  52 

87  85  89 

70  56  59 

86  64  89 

61  58  53 


84   84   83 
66   59   58 


82   84   83 
66   51   56 


69   86   94 
60   64   52 


90   86   85 
66   54   57 


83   84   87 
70   55   56 


59   58   62 


89   91   97 
60   65   59 


86   93   98 


87   66   92 
59   59 


93   88   92 
65   62   62 


53   63   63 


91   91 
60   60 


90   88   94 
59   57   62 


90  88  93 

63  63  65 

82  89  86 

61  58  62 

90  93  90 

57  57  60 

90  91  89 
63  63  64 

91  91  97 
60  62  68 


90 

66 

92 

94 

92 

53 

55 

59 

57 

62 

87 

90 

91 

91 

97 

59 

58 

62 

62 

66 

85 

90 

90 

89 

95 

54 

60 

69 

68 

68 

90 
70 

87 
62 

91 
64 

76 
60 

74 
58 

86 
55 

88 
67 

84 
63 

69 
59 

85 
69 

84 
61 

84 
58 

89 
70 

84 
63 

80 
60 

86 
69 

82 
61 

81 
57 

68 
65 

85 
63 

82 
60 

75 
62 

79 
58 

86 
58 

80   80 
70   53 


90   86   92 
66   52 


87   84   67 


85  63  86 
74  62  65 

86  83  86 
72  61  59 

83  81  84 


82   88   82 
61   65   60 


86   88   90 
60   54   60 


80   78   85 


57   62   62 


89   85 
68   54 


81   86   83 
71   59   60 


82   85   86 
68   53   57 


89   91   90 
66   62   60 


67   50   59 


97  94  90 

76  76  70 

99  96  91 

75  75  63 

96  95  91 
72  73  68 

97  95  85 

68  71  68 

99  98  91 

74  76  70 

99  97  95 

69  72  71 

95  95  92 

65  66  69 

99  91  64 

71  76  62 

98  96  93 

77  77  65 

97  98  90 

76  77  71 

95  92  84 


74  72 

96  95   95 

69  72   70 

97  95 

70  73 

95  95 

69  78 


95  91  67 
73  72  60 

93  96  94 

72  74  70 

97  97  95 
69  65  66 

96  96  94 

65  71  70 

98  97  90 
75  76  71 

100  101  100 

62  75  75 

97  95  93 


74  78  77 

64  68  68 

74  81  86 

65  69  70 


77   84 


67   56   69 


68   71   73 


81   82   91 
64   68   72 


64   69   71 


63   64   67 


75   82 
65   69 


64   61   64 


52   67   69 


91   93   94 
72   71   73 


72  71  72 

90  93  93 

71  71  72 

86  94  92 

69  64  60 

93  96  95 

72  71  73 

92  95  95 

68  69  72 

91  93  93 
68  66  66 

91  93  93 

70  66  68 

90  92  92 

72  71  73 

90  93  91 

68  70  69 


74 


73   73 


90   90   94 
58   59   66 


92   92   98 
62   59   62 


90   90 

59   58   65 


90   90   98 
64   65 


92   93   98 
62   64   70 

88   90   95 


86   87   90 
59   60   68 


98  100 
63   72 


86   86   90 
63   63   64 


92   95 
58   68 


90   88 
63   61 


90   91 
55   65 


90   90   97 
60   62   68 


93   92   99 
62   51   72 


86   93 
64   66 


97   96   87 
71   72   65 


94   92 
76   61 


98   97   92 
66   71   66 


96   95   91 
77   77   75 


97 

75   66 


98   93   86 


83   73 
69   62 


78   86 
63   64 


76   76 
64   68 


75   74   84 
62   66   67 


75   74   74 
61   66   68 


93   80   78 
63   63   67 


76  75  83 
66  68  68 

86  76  86 

62  66  66 

85  79  89 

54  70  72 

78  75 

65  68 

78  75  75 

62  51  69 

77  75  90 
65  68  71 


90   90 
72   67 


90  92  90 

71  72  74 

93  96  95 

70  68  72 

91  93  94 
70  68  71 

91  93  93 

69  67  78 

76  63  84 

64  65  63 

90  92  91 

72  68  69 


86   91   92 
71   66   67 


96   98 
64   65 


77 

73 

90 

92 

94 

63 

68 

69 

68 

65 

75 

83 

88 

91 

94 

66 

70 

70 

72 

73 

76 

85 

89 

93 

96 

66 

69 

72 

72 

72 

78   76   81 


95 

74 

93 

75 

95 

95 

74 

74 

90 

82 

74 

60 

95 

95 

75 

76 

98 

93 

76 

66 

98 

95 

77 

71 

95 

89 

73 

72 

99 

94 

77 

68 

91 

82 

76 

60 

62   65   63 


66   68   69 


79 

75 

92 

66 

69 

71 

90 

72 

88 

65 

62 

65 

78 

76 

85 

65 

68 

69 

78 

79 

86 

65 

66 

71 

86   89 
66   68 


92   93   94 
71   71   73 


95   96 
70   68 


92   94   93 

70   73   74 


93   92   92 
71   69   69 


86   69   90 
72   72   70 


95   95   95 
69   67   67 


90   91   92 


93 

80 

80 

87 

90 

92 

70 

68 

72 

70 

71 

72 

79 

89 

95 

96 

95 

96 

69 

72 

73 

75 

72 

75 

76 

76 

84 

90 

90 

90 

81   80   89 
63   66   68 


72   70   70 


91   94   94 
72   70   73 


95   96   96 
71   69   69 


84   93   94 
72   71   72 


94   96 

70   69 


75   67   72 


91   91   91 
71   70   69 


88.0 
65.6 


87.3 
66.1 


86.7 
61.3 


69.2 
67.5 


91.4 
64.7 


89.3 
63.2 


86.9 
61.9 


87.9 
66.7 


84.2 
63.5 


87.6 
65.2 


89.6 
64.3 


88.3 
62.7 


85.5 
53.9 


84.2 
62.9 


90.5 
60.7 


88.5 
63.9 


87.8 
66.1 


90.7 
62.6 


90.9 
66.9 


87.6 
65.5 


86.4 
64.0 


89.4 
64.1 


88.5 
68.6 


89.6 
67.8 


88.4 
57.6 


91.9 
67.1 


83.1 
63.1 


89.9 
65.6 


89.4 
65.2 


89.5 
67.0 


85.5 
64.1 
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DAILY  TEMPERATURES 


AilKANSAS 
JWS   1960 


Station 

DayOf  Montli 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

STUTTGART 

MAX 
MIN 

86 
66 

84 

66 

90 
57 

93 

64 

91 
67 

86 

70 

85 
65 

84 
54 

89 

59 

92 

72 

90 
73 

89 

70 

85 
74 

83 
53 

8U 
59 

83 
72 

85 
60 

86 
61 

90 

65 

92 

57 

97 
72 

97 

75 

95 

77 

92 

68 

73 
65 

82 
59 

65 
59 

91 

93 

74 

93 

75 

88.2 
58.1 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 
MIN 

87 
66 

83 
55 

82 
66 

90 
67 

90 
66 

90 
71 

88 
55 

85 

54 

84 
64 

8S 
59 

95 
72 

91 
69 

89 

72 

86 
53 

81 
60 

80 
70 

84 
58 

83 
59 

85 
62 

89 
55 

91 
70 

96 

74 

97 
76 

95 

75 

92 
55 

75 
55 

86 
68 

85, 
71 

90 

73 

92 

75 

67.6 
67.6 

SUBIACO 

MAX 
MIN 

75 
64 

88 
51 

92 

64 

94 
64 

89 
65 

87 
67 

82 
53 

84 
50 

89 
60 

93 
63 

92 

70 

89 
75 

85 
7* 

85 
51 

87 
•58 

89 
58 

87 
57 

92 
58 

92 

56 

91 
54 

99 
55 

99 

70 

98 

76 

88 
62 

75 
52 

73 
56 

90 
53 

94 

71 

94 
66 

95 

59 

88.9 
55.2 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

86 
54 

88 
65 

93 
58 

94 
69 

94 
72 

91 
69 

89 
68 

86 
66 

91 
65 

92 
69 

90 
72 

90 
68 

85 

70 

84 
53 

93 
68 

88 
71 

86 
63 

90 
53 

93 
54 

90 
69 

97 
73 

96 

76 

95 

74 

90 
74 

76 
56 

79 
71 

90 
73 

91 

71 

93 

74 

91 
74 

89.7 
59.1 

TURNPUE 

MAX 
MIN 

72 
52 

82 

53 

84 
64 

83 
62 

85 
62 

79 
55 

74 
59 

79 
54 

80 
60 

78 
65 

79 
64 

77 
52 

82 
54 

80 
64 

81 
55 

89 
72 

85 
64 

89 
67 

87 
71 

86 

70 

87 
57 

85 
57 

82.0 
52.2 

WALORON 

MAX 
MIN 

78 
63 

87 
61 

93 
62 

95 
60 

93 
62 

90 
58 

82 
63 

85 
59 

90 
58 

93 
51 

92 

67 

89 
67 

84 
64 

82 
61 

90 
56 

88 
69 

85 
52 

92 
54 

95 
63 

92 

59 

97 
62 

98 
59 

98 
78 

91 
70 

64 
64 

75 
57 

91 

70 

94 
70 

94 
58 

93 
68 

89.7 
63.8 

WALNUT  RIDOE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

79 
66 

85 
57 

89 
53 

91 
59 

91 
68 

83 
56 

80 
64 

82 
59 

88 
59 

92 
56 

90 
71 

89 
74 

78 
54 

83 
50 

82 
65 

80 
56 

83 
55 

88 
63 

89 
64 

95 

71 

99 

75 

95 

78 

83 
52 

77 
65 

75 
59 

80 
70 

91 
73 

93 

73 

92 

75 

86.2 
66.5 

WARREN 

MAX 
MIN 

86 
65 

85 
51 

93 
63 

91 
66 

92 
66 

93 
52 

87 
56 

87 
63 

92 
63 

92 
66 

90 
72 

88 
66 

85 
63 

85 
60 

85 
71 

83 
63 

85 
63 

89 
59 

91 
62 

97 
68 

97 
74 

95 

74 

96 
74 

79 
66 

84 
68 

90 
69 

92 
72 

94 
72 

95 
73 

89.6 
55.7 

WHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

73 
61 

82 
57 

86 
66 

86 
67 

81 
65 

78 
63 

73 
59 

77 
58 

81 
60 

85 
65 

83 
69 

80 
67 

75 
55 

80 
55 

78 
53 

78 
54 

83 
60 

87 
64 

82 
63 

89 
67 

90 
72 

88 

71 

80 
57 

72 
59 

67 
59 

83 
65 

85 

70 

85 

71 

87 
69 

81.0 
63.1 

WYNNE 

MAX 
MIN 

84 
54 

47 
52 

88 
63 

91 
64 

91 
55 

88 
65 

88 
59 

87 
59 

89 

50 

91 
50 

90 
65 

91 
66 

87 
57 

76 
62 

83 
57 

84 
70 

54 

91 

95 

73 

97 
74 

97 
75 

90 
55 

73 
65 

78 
63 

75 
68 

90 
65 

92 
68 

90 
58 

87.6 
64.7 

EVAPORATION  AND  WIND 


)ay  of  month 

station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

BVAP 

.10 

.02 

.20 

.19 

.22 

.21 

.20 

.19 

.18 

.21 

.20 

.20 

.21 

.11 

.19 

.05 

.21 

.22 

.22 

.25 

.15 

.26 

.29 

.26 

.22 

.06 

- 

.15 

.25 

.24 

B  5. 65 

WIND 

13 

19 

21 

20 

17 

24 

24 

26 

19 

15 

21 

25 

25 

44 

33 

26 

47 

22 

21 

20 

20 

29 

34 

34 

35 

21 

41 

17 

27 

24 

764 

HOPE  3  NE 

EVAP 

.16 

_ 

.20 

.30 

.20 

.27 

.25 

.26 

.27 

.25 

.20 

.28 

.24 

.17 

.24 

.24 

.17 

.27 

.26 

.25 

.26 

.29 

.35 

.32 

.19 

.05 

_ 

.18 

.26 

.29 

B  7.15 

WIND 

6 

14 

12 

17 

5 

6 

21 

11 

10 

5 

6 

22 

20 

25 

24 

46 

31 

8 

3 

4 

8 

23 

37 

18 

26 

5 

29 

28 

19 

16 

505 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

EVAP 

.21 

.07 

.21 

.24 

.29 

.19 

.18 

.18 

.23 

.25 

.24 

.20 

.26 

.17 

.14 

.22 

.15 

.21 

.21 

.28 

.22 

.27 

.40 

.19 

.18 

.11 

.10 

.11 

.29 

.28 

6.28 

WIND 

19 

19 

20 

12 

26 

29 

27 

39 

28 

19 

14 

19 

41 

34 

23 

48 

45 

23 

24 

18 

26 

30 

56 

40 

20 

26 

53 

24 

35 

32 

869 

NABHOWS  DAM 

EVAP 

.23 

.10 

.19 

.24 

.22 

.22 

.24 

.24 

.32 

.16 

.11 

.25 

.21 

.19 

.31 

.17 

.20 

.23 

.15 

.22 

.19 

.30 

.31 

.29 

.18 

.02 

_ 

_ 

.27 

.30 

B  6.49 

WIND 

23 

19 

" 

21 

13 

25 

34 

29 

24 

20 

19 

27 

19 

30 

30 

36 

33 

17 

20 

15 

19 

32 

42 

34 

20 

13 

58 

37 

28 

26 

774 

NIMROO  DAM 

EVAP 

.10 

.03 

.19 

.20 

.25 

.21 

.14 

.14 

.19 

.19 

.21 

.30 

.19 

.20 

.18 

.08 

.17 

.22 

.22 

.16 

.23 

.27 

_ 

.27 

.20 

_ 

_ 

.08 

.25 

.21 

'" 

B  5.64 

WIND 

3 

3 

7 

5 

2 

5 

6 

4 

5 

4 

6 

9 

9 

19 

11 

10 

17 

8 

5 

5 

4 

12 

19 

14 

6 

1 

9 

11 

11 

8 

238 

RUSSELLVILLE 

EVAP 

« 

.14 

.20 

.32 

.32 

.23 

.20 

.21 

.26 

.26 

.25 

.29 

.21 

.24 

.19 

.13 

.24 

.28 

.34 

.16 

.19 

.18 

.30 

.24 

.14 

_ 

.09 

.23 

.28 

.31 

B  6.65 

WIND 

15 

22 

13 

19 

21 

21 

16 

33 

32 

14 

15 

23 

28 

32 

23 

27 

24 

20 

24 

15 

19 

20 

27 

23 

32 

44 

48 

20 

20 

18 

708 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.33 

_ 

.19 

.12 

.31 

.21 

.31 

.27 

.18 

.18 

.27 

.18 

.31 

.22 

.30 

.03 

.15 

.27 

.22 

.29 

.16 

.30 

.32 

.35 

.22 

_ 

_ 

_ 

.33 

.27 

B  7.26 

WIND 

25 

34 

16 

6 

10 

25 

59 

58 

43 

20 

S3 

57 

86 

72 

64 

80 

71 

22 

15 

14 

20 

66 

100 

93 

68 

13 

64 

97 

60 

31 

1442 

8*c  rafttranc*  Bot«s  followlnf  Stallon  Indsi. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  ol    1959-1960 


Normal 

Station 

July 

August   £ 

>epteinber 

October 

November  December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

July-June 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

118 

516 

567 

737 

734 

718 

96 

77 

0 

3563 

ALUM  FORK 

0 

96 

478 

528 

673 

644 

640 

72 

54 

0 

3185 

ARKAOELPHI* 

0 

98 

485 

502 

650 

645 

565 

72 

46 

0 

ASHDOWN 

0 
0 

1 

154 

557 

596 

737 

717 

769 

105 

93 

0 

3729 

BALD  KNOB 
BATESVILLE  LIVESTOCK 

0 

5 

210 

631 

725 

878 

844 

90  5 

152 

114 

0 

4464 

BATESVILLE  L  AND  0  NO  1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

5 
7 

171 
151 

583 
514 

636 
582 

764 

720 

754 
720 

793 

709 

143 
121 

115 
89 

0 
0 

3964 
3613 

BENTON 

0 
0 
0 

23 

271 

719 

699 

8  74 

894 

876 

192 

116 

BENTONVILLE 

163 
173 

566 

612 

771 

744 

742 

148 

93 

0 

3640 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

4 

571 

652 

765 

768 

850 

119 

93 

0 

3995 

BLVTHEVILLE 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

144 

568 

597 

780 

747 

713 

108 

79 

0 

3739 

BOONEVILLE 

3 

141 

505 

567 

720 

683 

726 

107 

73 

0 

3525 

BRINKLEY 

0 

89 

472 

514 

633 

625 

597 

56 

39 

0 

3025 

CAMDEN  1 

3 

167 

589 

607 

747 

738 

72  0 

119 

82 

0 

3772 

CLARKSVILLE 
CONMAY 

2 

138 

534 

589 

732 

726 

739 

102 

66 

0 

3646 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

3 

177 

618 

665 

771 

760 

844 

130 

90 

0 

4056 

CORNING 

0 
0 
0 
0 

0 

83 

434 

502 

617 

604 

601 

67 

45 

0 

2953 

CROSSETT  7  S 

2 

102 

469 

479 

727 

671 

684 

78 

41 

0 

3253 

CUMMINS  FARM 

0 

139 

553 

592 

738 

749 

724 

111 

65 

0 

3671 

OARDANELLE 
DE  OUEEN 

0 

106 

511 

S18 

674 

653 

592 

79 

52 

0 

3185 

0 

0 

2 

170 

562 

617 

753 

720 

793 

66 

63 

0 

3746 

OES  ARC 

0 
0 
0 
0 

214 

669 

751 

949 

899 

890 

197 

124 

1 

DEVILS  KHOB 

0 

4 

143 

546 

660 

695 

690 

634 

115 

62 

0 

3449 

DIERKS 

0 
0 

1 

96 

468 

530 

679 

652 

668 

83 

53 

0 

3230 

DUMAS  I  ESE 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

1 

98 

510 

530 

674 

674 

609 

100 

66 

0 

3262 

EUREKA  SPRINGS 

0 
0 

0 
0 
0 

23 

a 

222 
228 

665 
661 

6T5 
649 

835 
827 

875 
843 

876 
824 

161 
159 

116 
97 

1 

0 

4449 
4296 

FAYETTEVILLE 

20 
17 

a 

256 
235 
227 

696 

663 

857 

883 

847 

208 

141 

0 

4571 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

0 

700 
666 

698 

859 

893 

884 

219 

135 

0 

4640 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 
FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

0 
0 

0 
0 

6«7 

829 

841 

856 

181 

117 

0 

4412 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

501 

923 

656 

649 

644 

70 

47 

FORDYCE  6  W 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

0 

a 
11 

137 
182 
189 

591 
622 
640 

608 
646 
636 

785 
808 
782 

796 

774 
770 

728 
758 
80  a 

117 
150 
165 

62 
130 

0 
0 
0 

3824 
4131 

3205 

GILBERT 
GRAVETTE 

19 

242 

711 

695 

883 

875 

875 

199 

129 

1 

4629 

HARRISON 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

19 

0 

227 
97 

648 
461 

6T9 
549 

812 
689 

837 
662 

831 
706 

178 
65 

110 
52 

0 
0 

4341 
3281 

HELENA 

0 

119 

521 

541 

722 

709 

687 

89 

47 

0 

3435 

HOPE  3  HE 

0 

93 

476 

538 

704 

672 

671 

66 

39 

0 

32  59 

HOT  SPRINGS  1  MHE 
JOMESBORO 

3 

150 

544 

603 

746 

734 

60  3 

94 

80 

0 

3757 

0 

Q 

Q 

3 

173 

590 

651 

774 

756 

817 

127 

90 

0 

3981 

KEISER 

0 

4 

138 

516 

574 

725 

711 

72  8 

99 

70 

0 

3565 

KEO 

0 
0 
0 

234 

662 

683 

834 

878 

139 

2 

LEAD  HILL 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

HA6N0LIA  3  N 

0 
0 

0 
0 

106 
90 

543 

474 

562 

520 

733 
639 

72  3 
622 

729 

606 

83 
72 

64 
61 

0 
0 

3543 
3084 

2998 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

110 

524 

969 

703 

691 

675 

101 

81 

0 

3454 

MALVERN 

0 
0 
0 
0 

e 

0 
13 

195 
139 
137 
202 

665 

679 

809 

799 

872 

140 

122 

0 

4289 

MAMMOTH  SPRING 
MARIANMA  2  S 
MARKED  TREE 
MARSHALL 

523 
621 
631 

598 
987 

781 
767 

778 

713 
721 
794 

776 
918 

80 
163 

70 

74 

120 

0 
0 

3684 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
D 
0 
0 

0 

137 

556 

581 

745 

738 

681 

95 

58 

0 

3591 

MENA 
MONTICELLO  3  S 

2 

1 

106 
134 

465 
52  5 

549 
597 

672 
742 

631 
735 

614 
72  8 

76 
88 

58 
63 

0 
0 

3173 
3613 

MORRILTON 

7 

161 

551 

557 

736 

755 

707 

131 

82 

0 

3687 

MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 

0 

15 

267 

745 

767 

940 

922 

928 

212 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
U 
0 

195 
255 
109 

648 
703 
539 

678 
739 
567 

809 
894 

769 

813 

890 
737 

850 
936 
685 

141 
206 
120 

96 

139 

64 

0 
0 
0 

4234 
4773 
3590 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NEWPORT 

0 
3 

129 
147 

554 
578 

573 
599 

749 
740 

758 
722 

712 
768 

113 
106 

78 
81 

0 
0 

3666 
3744 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

206 

567 

633 

819 

812 

779 

147 

83 

0 

4046 

NIHROD  DAM 

0 

91 

480 

500 

635 

623 

582 

57 

38 

0 

3006 

OKAY 

0 

131 

550 

570 

729 

737 

70  7 

102 

67 

0 

3593 

OZARK 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

PARIS 

3 
2 

170 
142 

577 
559 

651 

601 

773 
740 

749 
749 

845 

700 

124 
117 

98 

73 

0 
0 

3990 
3683 

PERRYVILLE 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

80 

515 
425 

479 

652 

639 

654 

102 
61 

84 
41 

0 
0 

3031 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

2 

126 

532 

563 

722 

697 

700 

87 
180 

43 
107 

0 

3472 

POCAHONTAS  1 
PORTLAND 

0 
0 

0 

0 

2 

0 

90 

458 

514 

660 

659 

658 

61 

50 

0 

3170 

PRESCOTT 
ROGERS 

0 
0 

0 
0 

0 
11 

81 
190 

458 

644 

512 

640 
507 

642 
816 

660 

643 

840 
653 

596 
836 
661 

51 

160 

82 

37 
108 
52 

0 
0 
0 

3020 
4245 

ROHWER  2  NNE 
RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 

0 
0 

0 
0 

1 
0 

133 

137 

547 
529 

582 
591 

719 
741 

732 
712 

700 
764 

103 
108 

65 

71 

0 
0 

3582 
3653 

SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SILOAM  SPRINGS 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 

17 

1 

3 

136, 
116 
215 
108 
170 

520 

649 
468 
533 

566 
537 
637 
563 
607 

725 

808 
696 
747 

701 
687 
832 
666 
712 

740 
673 
819 
692 
778 

83 
58 

163 
73 

123 

72 
55 
106 
42 
68 

0 
0 
0 
0 
0 

3544 

4246 
3309 
3741 

SUBIACO 

TEXARKAMA  WB  AIRPORT 

TURNPIKE 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

3 
0 
18 

a 

143 

81 

281 

143 

561 
489 
682 
594 

602 
472 
678 
599 

766 
648 

743 

738 
656 
670 
752 

722 
592 

706 

95 
57 

118 

64 
37 

61 

0 
0 
4 
0 

3694 
3032 

3744 

2375 

WALDRON 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

3 

179 

635 

663 

778 

776 

843 

155 

91 

0 

4123 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

94 

443 

506 

651 

644 

638 

64 

47 

0 

3088 

WARREN 
WHITE  ROCK 
WYNNE 

12 
3 

224 
147 

702 
543 

710 
599 

920 

730 

905 
719 

894 

779 

187 
96 

146 

2 

0 

4702 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 
DELAYED  DATA 


Tern 

petatute 

P.ecp 

ilation 

<    1 

2    1 
1  1 

1 

1  1  1 
See 
8S^ 

1 

X 

Q 

1 

a 

i 

No  o(  Days 

1 

1  J  1 

See 

6 

a 

Snov,,  Slesl 

No  of  Days 

SraFion 

Max 

- 

1 

S  1 
1  S 

1 

1 

° 

i 

ll 

ll 

5  J 

i£ 

o 

o 

DECEUBER    1959 

SOUTHEAST   DIVISION 
ROHWER   2    NNE 

58.7 

38.1 

48.4 

70 

8 

24 

7+ 

507 

0 

0 

10 

0 

4.70 

1.30 

11 

.0 

0 

8 

5 

1 

JANUARY    19S0 

NORTHEAST  DIVISION 

NEWPORT 

48.3 

33.6 

41.0 

-   0.7 

76 

13 

16 

23 

740 

0 

1 

18 

0 

3.15 

-    1.88 

.61 

17 

9 

1 

0 

SOUTHEAST  DIVISION 
ROHWER  2  NNE 

51.6 

35.9 

43.8 

74 

13 

21 

23+ 

660 

0 

1 

15 

0 

5.44 

1.38 

29 

T 

0 

9 

5 

3 

DAILY  PRECIPITATION 


station 

•3 
e2 

Day  of  month 

1    1 

2 

3 

4|5| 

6 

7    1    8    1    9 

10  {   11   1 

12 

13   1    14   1    15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  I  29  I 

30 

31 

DECEMBER    1959 
HELBOURNE 
ROHWER   2   NVE 

4.27 
4.70 

.72 

.81       .95 
1.30 

.86 
.30 

.13 

.60 

.70 

.15 

.80 

1.65 
T 

JANUARY    1960 
NEWPORT 

3.15 
5.44 

T 
.60 

.02 
.10 

.36 

.06 
.15    1.05 

.43 

.12 

T 

.48       .32 
.18 

.61 
1.10 

.10 

.16 
.76 

.45 
1.38 

.16 

EEBRUARY    1960 
ODEN   2  W 

3.17 

1 . 76       ,28 

T 

.40 

.02 

.20. 

.08 

.05 

.03 

.11 

.10 

.14 

DAILY  TEMPERATURES 


Da7  Of  Month 

• 
1 

station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

23 

29 

30 

31 

1 

DECEHEER   1959 
ROHWER    2  NNE 

HAX 
KIN 

64 
37 

67 
35 

58 
24 

61 
31 

52 
43 

51 
28 

53 
24 

70 
32 

64 
43 

65 
49 

62 

56 

62 
51 

59 
34 

54 
42 

54 
42 

56     66 
49     56 

62 

44 

52 

31 

39 
28 

57 
26 

61 
33 

63 
46 

56 
35 

61 
40 

67 
49 

66 
44 

52 
36 

50 
36 

47 
30 

49 
26 

58.7 
38.1 

JANUARY    1960 
NEWPORT 

HAX 
MIN 

57 
35 

48 
42 

42 
27 

38 
28 

36 
30 

35 
27 

38 
31 

43 
27 

59 
29 

60 
50 

68 
47 

68 
56 

76 
58 

72 
57 

62 
38 

41      43 
38     34 

42 
31 

37 
20 

39 
18 

45 
20 

35 
17 

30 
16 

41 
26 

54 
24 

53 
34 

55 
45 

48 
40 

46 
33 

47 
34 

39 
31 

48.3 
33.6 

ROHWEB  2  NNE 

UAX 
WN 

48 
37 

49 
37 

48 
32 

45 
32 

36 
32 

35 
32 

41 
32 

59 
27 

65 
36 

66 
46 

71 
52 

72 
56 

74 
64 

72 
63 

65 

41 

49     47 
37     34 

38 
32 

36 
26 

39 
23 

47 
21 

46 
23 

31 
21 

42 
26 

52 
26 

63 
36 

67 
52 

57 
35 

53 
37 

42 

35 

44 
30 

51.6 
35.9 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 

Slabon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JANUAHY   1960 
NEWPORT 

SNOWTALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

5 

- 

- 

- 

8e«   referancv   oot«a  foLlovlog  Station   Ind«z. 


TOTAL  PRECIPITATION 


JUNE   1960 


AVERAGE  TEMPERATURE 


STATION  INDEX 


STATION 


I    FORK 
■V    3    NE 


APPLETON 
HRHftOELPHU 

»rk*n5*s  city 

' ashdown 

' ATHENS 

I  AUGUSTA 

I  BALD    KNOB 

, BATESVILLE    LIVESTOCK 


COUNTY    ,£| 


0300 
0326 
10350 

I  04Sa 


INDEPENDENCE 


iaiTESVlLLE    L    AND    D    NO    1 1 0*60 '  INDEPFNOPNCr 
BEAB    CREEK    LAKE  | 0*961  LEE 

8EATY    LAKE  '05121st    FRANCIS 

BEEBE  ,05301  WHITE 

BEECH   GROVE  I  053*   GREENE 


BEEOEVILLE 

BENTON 
OENTONVILLF 
BERftVVILLE    ' 
SIC    FORK 


blvthfville 
booneville 

BOtKINBURG  2  S 
BOUGHT ON 
BRADFORD 


BUFFALO  TOWER 
BULL  SHOALS  DA* 
8UBDETTE 
CABOT  4  SW 

CALICO  ROCK 
CAMDEN  1 
CAMDEN  2 
CARLISLE  1  SW 
CARPENTER  DAM 

CLARENDON 
CLARKSVlLLE 
CLINTON 
COMBS  3  SE 
COMPTON 

CONWAY 
CORNING 
COVE 

CRO^SETT  T  S 
CRYSTAL  VALLEV 


DANVILLE  SCS 

DAROANELLE 
OE  QUEEN 
DERMOTT 
OES  ARC 
DEVILS  KNOB 

OIERKS 
DUMAS  1  ESE 

OUNAS 
•EL  DORADO  FAA  AIRPORT 
EUREKA  SPRINGS 

EVENING  SHADE  1  NE 
FAYETTEVILLE 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

FOROYCE  6  W 

FORREST    CITY 

FORT    SMITH    WB    AIRPORT 

FORT    SMITH    WATER    PLANT 

FULTON 

GEORGFTOWN 

GILBERT 

GLFNWOOD 

GRAVELLY 

GRAVETTE 

GREEN  FOREST  *  ESE 

GREENBRIER 

GREENWOOD 

GURDON  3  E 

HAMBURG 

MAROV 

HARRISON 

HE6ER  SPRINGS  3  NE 

heber  springs  3  SW 

HECTOR 
HELENA 

HENDERSON  2  M 
HOPE  3  NE 
HOPPER 

, HORATIO 

I  HOT    SPRINGS    I    NNE 

HUNTSVILLE 

HUTTIG   DAM 
'  INDEX 

JASPER 
JESSIEVILLE 
JONESBORO 
KEISER 


KINGSLAND    3    SSE 
LAKE   CITY 
LAKE    MAUMELLE 
LAMAR    ?    SW 
LANGLEY 


I  0536  JACKSON 
; 0582  SALINE 
, 0586    BENTON 


, oaoO, NEVADA 

\  0806  MlSSISSlPr 

0830  LOGAN 

08*2  VAN  SUREN 
■  08*8  NEVADA 

0872  WHITE 

0936  MONROE 
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REFERENCE  NOTES 
Sofk"r.^n^1s:'°'c"To7n'y"we^°fh"Vuieru'Sf?^  '^  °"^'"''  '^  ""'"«  *°  ^-^  '^''*^  CU.atologlst  .t  Weathe.  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 

Figrures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  'F.  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65* F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  In  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when 
published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some 
observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  eroucd 
values  are  at  0600  C.S.T.  ^ 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  In  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  "Hourly 

Precipitation  Data**  Bulletin. 
H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month 
J   "Supplemental  Data"  Table. 


on  Ground"  Table; 


OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Sn 
and  the  Station  Index. 
+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR   This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

AH   Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B   Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

If   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 
SS   This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and 
STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as  Indicated  above,  price 
15  cents. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

USCOMM-WB-ASHEVILLE 8-4-60 950 


CORRECTIONS 
APRIL  1960:   DIERKS,  Climatological  Data  Table,  degree  days  should  be  115. 
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MONTHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature:   104°  on  the  12th  at  Lead  Hill 
Lowest  Temperature:   52°  on  the  16+  at  Two  Stations 

Greatest  Total  Precipitation:   13.97  inches  at  Fayetteville  Exp  Station 
Least  Total  Precipitation:   0.18  inch  at  Hope  3  NE 
Greatest  one-day  Precipitation:   9.60  Inches  on  the  25th  at  Fayetteville  Exp  Sta 
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1.39 

.20 

T 

.49 

.10 

.20 

.10 

.30 

BEEDEVILLE 

2.06 

.30 

.45 

.20 

i.n 

BENTON 

*.51 

.19 

.70 

.15 

.05 

2.68 

.05   .69 

T 

BENTOHVILLE 
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6.86 

.80 

1.40 

.63 

2.40 
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.53 

,18 

.35 

T 

CLARENDON 

2.10 

1.05 

.41 

.03 

T 

.03   .47 

,07 

T 

,04 

CLARKSVILLE 

3.53 

.62 

.53 

.83 

.SO   ,73 

.02 

CLINTON 

3.72 

1.35 

.20 

.32 

.08 

.42 

.39   .40 

.40 

.16 

CONWAY 

2.11 

.49 

.27 

.05 

.03 

.20 

.02 

.02 

.68 

.22   .10 

.01 

.02 

CORNING 

1.11 

.10 

.07 

.17 

.41 

.12 

.24 

COVE 

9.** 

.60 

1.01 

T 

.13 

6.15 

1.55 

CROSSETT  7  S 

1.92 

.13 

T    1.12 

.25 

.27 

.15  I 

CRYSTAL  VALLEY 

- 

- 

- 

- 

.27 

T 

.20 

1.59   .75 

CUMMINS  FARM 

3.1* 

1.35 

T 

1,11 

.54 

.14 

DAISY 

1.09 

.36 

.23 

.50 

DAMASCUS 

5.11 

2.74 

.36 

.17 

T 

.29 

.06 

.30 

.23   T 

.96 

T 

T 

DANVILLE 

5.6B 

.90 

.42 

1.65 

,64 

.95   .90 

.22 

DARDANELLE 

5.32 

.29 

.66 

.19 

T 

.01 

1.12 

1.15   .59 

.02 

.85 

.42 

T 

^ 

DE  QUEEN 

3.*0 

.47 

.25   .*1   .12 

.03 

.07 

.13   .95 

•V 

,40 

DERMOTT 

2.99 

1.37 

.21 

.37 

.58 

1 

.46 

DES  ARC 

2.19 

1.40 

.30 

.04 

.02 

.15 

.03 

.05 

T 

.02 

.18 

T 

T 

DEVILS  KNOB 

6.95 

3.21 

.26 

T 

.11 

.13 

.03 

.15 

1.43   .16 

.34 

.84 

.29 

DIERKS 

1.85 

.94 

.3*   T 

T 

T 

T 

.18 

.06 

.19 

.12 

T 

DUMAS  1  ESE 

1.81 

.73 

.54 

.06 

.16 

T 

.30 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

.90 

.23 

T 

.22 

.45  \ 

EUREKA  SPRINGS 

9.25 

1.47 

.07 

.39 

1,03 

.14 

1.36 

1.23  1.23 

1.78 

.46 

.05 

EVENING  SHADE  1  NE 

5.10 

.12 

.35 

.44 

.47 

1.35 

.23 

T 

1.02   .27 

T 

.38 

.47 

FAYETTEVILLE 

13.37 

.05 

.94 

.01 

T 

.05 

.54 

.43 

.46 

1.74   .52 

8.41 

.20 

T     T 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

12.03 

.25 

1.57 

T 

T 

.02 

1.82 

T 

.05 

1.36 

1.66   .92 

4.23 

.10 

,03 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

13.97 

.23 

.65 

.01 

T 

T 

.01 

T     .35 

T 

.67 

1.73   ,43 

9.60 

.20 

.01 

.08 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

*.27 

.19 

1.03 

T 

.22 

.08 

.10 

.53 

.08   T 

1.52 

.42 

FOROYCE  6  W 

1.05 

1.05 

T 

T 

T 

FORT  SMITH  we  AIRPORT   R// 

10. *1 

.12 

1.27 

.12 

.18 

1.84 

5.73   .41 

.22 

.02 

.50 

T 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

6.31 

.16 

.13 

.25 

.03 

.08 

2.65   .77 

1.82 

.06 

.34 

T 

FULTON 

.85 

.55 

.24 

.03 

T 

.03 

GEORGETOWN 

2.12 

.71 

.11 

.90 

.01 

.>9 

T 

GILBERT 

5.85 

1.03 

.99 

.12   .02 

.08 

.91 

1.32   .05 

I. 06 

.25 

6LENW000 

2.52 

.17 

.6* 

.55 

T 

.24 

.92 

GRAVELLY 

*.3* 

.10 

.82   T 

1.30 

./>7 

.20 

1.70 

.10 

,05 

GRAVETTE 

7.08 

.44 

T 

.49 

.02 

1.16 

1.50 

1,17  1,70 

.22 

.34 

.03 

-oi! 

GREEN  FOREST  A  ESE 

10.33 

3.61 

.29 

.20 

.07 

1,96 

1.61   .15 

1.75 

.67 

T         ! 

GREENBRIER 

3.33 

.98 

.35 

.20 

.30 

.20 

1.30 

1       . 

GREENWOOD 

*.** 

.25 

.15 

2. BO   .95 

.10 

.19 

• 

GURDON  3  E 

2.12 

1.31 

.48 

T 

T 

.12 

,21 

i  T 

HAMBURG 

- 

- 

- 

- 

- 

~ 

_    _    _ 

-     -    . 

-    -    - 

-    _     _ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-     -     -    . 

HARRISON 

6.06 

1.53 

.25 

.A3 

.60 

.48   .21 

.86 

1.50 

HEBER  SPRINGS  3  NE 

5.55 

1.38 

.05 

.25 

.32 

1.63 

.78 

.  IB 

.96 

HECTOR 

2.85 

.19 

.02 

.65  1.57 

.22 

.13 

.02   .05  , 

HELENA 

1.17 

.05 

.39 

T 

T 

T     .12 

.55 

.06 

HENDERSON  2  W 

5.95 

.75 

.18 

.03 

1.26  1.3* 

T 

.49   .27 

.05 

1.56 

HOPE  3  NE 

.18 

.05 

.08 

.01 

T      T 

.'>4 

HOPPER 

6.59 

1.20 

.98 

1.93 

.12 

T 

1.43 

.41   ,52 

HORATIO 

5.32 

1.27 

2.0* 

.10   .05 

,03 

,24 

.64 

,07 

.66 

HOT  SPRINGS  1  NNF 

.89 

.03 

.39   .08 

.26 

T 

.13 

HUTT  IG  DAM 

.38 

.12 

.07 

.07 

,12 

INDEX 

1.2* 

.70 

.24 

.10 

.20 

JASPER 

8.78 

1.14 

T 

.03 

.13 

2.07 

1.77   .2^ 

.91 

2.10 

T 

.06 

.33 

JESSIEVILLE 

1.32 

.0  7 

' 

.01 

.03 

.33 

,86 

JONESBORO 

*.*0 

.22 

.30 

.39 

.18 

.76 

T     .21 

T 

1.07   .20 

1.07 

KEISEH 

2.61 

.81  l.*8 

.19 

.09 

T 

T 

T     T 

.04 

KEO 

1.75 

.06 

.33 

.20 

.25 

.01 

.13 

.45 

.3? 

LAKE  CITY 

*.9* 

1. 10 

1.01 

1.12 

T 

.27   .10 

.88   .46 

LAKE  MAUMELLE 

3.76 

1.20 

.06 

T 

.60 

.15 

,95   ,76 

LANGLEY 

3.26 

.55 

■ 

.10 

.62 

.05 

T 

1.09 

.03 

,82 

LEAD  HILL 

5.*2 

.12 

.40 

.48 

1.1* 

,50 

.54   ,30 

1.94 

LEE  CREEK  GUARD  STATION 

6.83 

.29 

.12 

1,65 

.07 

T 

,09 

2.18   .98 

1.37 

.05 

.03 

T          , 

LEOLA 

1.91 

.11 

.02 

.92 

.23 

.15 

.48 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT  R// 

2.38 

.63 

.03 

.03 

.20 

T 

^ 

.32 

.02 

.75 

.40 

^ 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

2.94 

1.13 

.01 

.22 

.10 

.06 

.52 

.55 

,32 

LURTON 

7.32 

.90 

.25 

.26 

.10 

.67 

1,21 

2.24   .15 

.36 

1.04 

.12 

MADISON 

1.02 

T 

.12 

.24 

.15 

,49 

.02 

MAGNOLIA  3  N 

1.99 

1.03 

.88 

,08 

MALVERN 

1.49 

.12 

.65   T 

T 

.43 

.23 

.06 

MAMMOTH  SPRING 

3.52 

.02 

.15 

.31 

.02 

1.17   .12 

.05 

.08 

.28   .37 

.10 

.35 

XARIANNA  2  S 

..66 

.16 

.53 

.18 

.37 

.06 

.26 

T 

MARKED  TREE 

.23 

.08 

T 

T 

.06 

.07 

.02 

MARSHALL 

3.54 

• 

1.27 

.40   .23 

.57 

.79 

.04 

.09 

.05 

MELBOURNE 

- 

- 

- 

- 

-     -    - 

-    -     - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MENA 

7.14 

.33 

1.33 

.31 

J 

.10 

4.30 

.15 

.59 

MONTICELLO  3  S 

2.97 

1.27 

.34 

,37 

.54 

.05 

.12 

.17 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

.59 

.42 

.17 

MORRILTON 

1.77 

.71 

T 

.17 

.09   .33 

.13 

.11 

.14   T 

.08 

T 

T 

T     ,01 

MOUNT  IDA 

5.06 

.25 

.52 

,03 

.i.7 

3.72 

.02 

,05 

• 

DAILY  PRECIPITATION 


ARKANSAS 

Continued 

JULY  1960 

^ 

Day 

of  Month 

Station 

0 

r     T   — 

^ 

1  1  2  I  3 

4 

5  1 

6 

7   8  1  9 

10   11 

12 

13 

14   15 

16  1  17  1  18 

19  1 

20 

21 

22   23   24 

25 

26  1 

27 

28 

29  1  30 

31 

MOUNT  MAGAZINE 

s.oo 

1.90 

•  85 

.25 

.50  1.50 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

3.33 

.16 

.62 

.42 

.10 

.15   .30   .08 

1.42 

.08 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

3.A1 

.60 

.16 

•  64 

•  05 

T 

.17 

.20   .19   .12 

.03 

1.25 

T 

MOUNTAIN  VIEW  1  E 

S.42 

.16 

.61 

.25 

.56 

•  31 

.30 

1.31 

1.50   .34   .08 

MULBERRY  6  NNE 

4.28 

.12 

.27 

7 

T    2.75   .53 

.31 

.20 

.10 

NARROWS  DAM 

1.57 

1.15 

.22 

.11 

.05 

.04 

7 

NASHVILLE  PEACH  SUPSTA 

2.21 

.15 

.01 

.56   .03 

7 

.01 

.40 

1.05 

NATHAN  W    WNW 

1.55 

.22 

.13 

.08 

1.12 

NEWHOPE  3  e 

U75 

.30 

•  38 

.37 

.70 

NEWPORT 

6.04 

1.24 

1.92 

.0  7 

.23 

.49 

•  53 

.52 

.12 

.60   .27 

7 

.05 

NlMROD  DAM 

3.39 

.55 

•  04 

T 

.60 

T 

.30   .07  1.53 

.10 

ODELL  3  N 

9.66 

.48 

.33 

.55 

.02 

.20 

.09  5.38   .70 

1.75 

.14 

.02 

OOFN  2    W 

8.97 

.26 

•  42 

1.55 

.24 

2.12      4.32 

.06 

OKAV 

1.77 

.36 

•  44 

.27 

.40 

.28 

OSCEOLA 

3.81 

1.35  1.20 

.18 

.14 

.67 

.08 

.12 

.07 

OWENSVILLE 

2.18 

T 

•  47 

T 

T 

.20 

.69   .82 

02AR< 

4.43 

.12 

.80 

.01 

.10 

7 

.02  1.08  2.20 

7 

.10 

7 

OZONE 

5.23 

3.20 

.43 

T 

T 

1.10 

7     .40 

.10 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

2.4l'        ,30 

.55 

.02 

.47 

.02 

.21 

.09   .24 

.51 

PARIS 

4.96! 

.97 

7 

.51 

^ 

.02  2.57   .30 

.12 

.30 

.17 

PARKIN  2  W 

.46        .11 

.18 

.08 

.01   .08 

PARKS 

6.671 

1.99 

.41 

.55       3.72 

PERRYVILLf 

2.41 

.43 

T 

T 

.41 

.06 

T 

.32   .14   .25 

.73 

.07 

PINE  BLUFF 

1.37; 

.63 

.20       T 

T 

.29 

PINF  BLUFF  FAA  AIRPORT 

.66                   .24 

.05 

7 

.05 

T 

7 

PINE  RIOGE 

9.51                ! 

1.46 

.34 

1.72 

.81       4.95 

.15 

.08 

POCAMONTA*.  1 

2.70              .10'  ,11 

.26 

.08 

•  OS 

.12 

.02 

.15 

.02        .27 

1.34 

.05 

PORTLAND 

1.02 

.42 

•  15 

7 

T 

.13        .10 

7 

.22 

PRF<iCOTT 

1.021 

.50 

.05 

.20 

.03   7 

.05 

7 

.03  . 

RATCLlFF 

8.37 

3.47 

1.62 

•  18 

.94  1.70   .46 

7 

ROGERS 

..J. 

.55 

T 

.33 

.02 

1.32 

.85   .92   .60 

1.08 

.09 

ROHWER  2  NNE 

3.651 

1.15 

.22 

.71 

.41 

1.16 

RU?<^ELLVILLE 

6.33 

.82 

.79 

.07 

1.62 

.27 

1.84   .36 

.11 

.45 

T 

SAINT  CHARLES 

3. 26 

1.34 

1.10 

.67   .08 

,09 

SAINT  FRANCIS 

1.76 

.0  5 

.10 

1.10 

.05 

.37 

,09  . 

SALEM 

ii.^9                   T 

.61 

.47 

.28 

.51   .48   .61 

.92 

^FARCY 

3.?9                1.52 

T 

.77 

.13 

.02   .18   .34 

.17 

SHERIDAN  TOWER 

1.15                 .19 

.52 

.10 

.34 

^HIRLFY 

<..3T                1.53 

.18 

1 

.11 

7 

.02 

.34 

.10 

.30   .45   .32 

7 

.95 

SILOAM  SPRINGS 

6.47               ;  ,52 

.18 

T     T 

.06 

.01 

.26  2.74  1.47 

1.05 

7 

.07 

.01 

SPARKMAN  A  E 

.40              1 

.40 

STAMPS 

1.59 

.54 

.12 

.64 

.29 

STAR  CITY  2  S 

.65                   T 

.14 

.02 

T 

•  01 

.48 

7     7 

STEVE 

- 

_   _   - 

- 

- 

-     -    - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

STORY 

4.36 

•  28 

.80 

.45      2.70 

.13 

STUTTGART 

1.11 

.70 

.05        .36 

STUTTGART  9  ESE 

1.56                 .02 

1.31 

.05 

.03   .03   .09 

.03 

SUeiACO 

3.49                 .02 

.47 

.15 

.05 

.05   .79  1.48 

.05 

.43 

TAYLOR 

1.78 

.14 

1.11 

.30 

.07 

.16 

TEXARKANA  wa  AIRPORT    R// 

1.32                 .10 

1.11 

.04 

T 

.02 

.05 

T 

TURNPIKE 

- 

_ 

-   .   _ 

- 

. 

. 

_ 

-     _     _ 

_ 

_ 

_ 

. 

. 

_ 

_ 

_ 

_ 

WAUORON 

4.60:                I 

T 

1.32 

7 

7 

2.07  1.31 

.04 

.06 

WALNUT  GROVE  2  NNE 

4.45   T          T    1.60 

.11 

7 

.59 

.20 

.88   7 

.75 

.20 

.12 

T 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

2.78   T     .23        .40 

.66 

T 

.51 

.14 

•  20 

.10   .09   .16 

.29 

7 

T 

WARREN 

2.4o; 

1.53 

.04 

T 

.11 

.01 

•  32 

.39 

7 

7 

WHITE  ROCK 

e>3l'               '  .82 

.20 

.31 

.10  2.22      .62 

.75 

1.24 

.05 

MHITECLIFF5 

1.59 

.35 

.10 

.52 

.32 

7 

.30 

MVNNi 

U05'               '  .50 

.10 

T 

.30 

.05 

•  05 

.05 

YELLVILLF 

' 



" 

~ 

" 

~ 

_      _      - 

" 

" 

■ 

" 

~ 

" 
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DAILY  TEMPERATURES 


AHKANSAS 
JULY  1960 


Da?  Of  Month 

s 

StaUoD 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 



17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

29 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

ALUM  FORK 

MAX 

MIN 

9* 

7* 

n 

n 

Vo 

88 
64 

88 
61 

88 
63 

88 
53 

91 
60 

96 

60 

100 
59 

'?} 

99 
73 

86 
72 

85 
54 

87 
60 

92 
51 

88 
65 

90 
67 

92 

70 

93 

70 

92 
68 

90 
67 

94 
67 

94 
65 

95 
73 

96 

71 

97 
70 

93 
68 

94 
69 

92 
72 

92.5 
67.5 

ARKAOeLPHIA 

MAX 

MIN 

92 

73 

93 
74 

93 
72 

90 
73 

90 
66 

85 
65 

87 
65 

88 
64 

88 
54 

93 
55 

95 

74 

97 

74 

98 

75 

85 
73 

89 
65 

88 
62 

90 
63 

88 
67 

88 

70 

90 
72 

91 
73 

93 
69 

95 
59 

91 
71 

95 
75 

97 
74 

98 
71 

97 
76 

96 

71 

97 
74 

96 

74 

92.1 

70.1 

ASHOOHN 

MAX 
MIN 

9* 

7* 

94 
72 

94 
75 

94 
73 

89 
67 

87 
66 

87 
66 

87 
65 

92 
52 

95 
57 

97 
72 

98 
72 

100 
72 

91 
72 

85 
68 

88 
63 

91 
74 

91 

70 

93 
68 

92 
71 

93 
73 

96 
70 

95 
72 

93 
70 

96 
78 

99 
73 

97 

70 

95 
67 

94 
71 

96 

74 

95 
76 

93.2 
70.4 

SALO  KJffiB 

MAX 
MIN 

92 
72 

93 
74 

92 
72 

88 

70 

80 
65 

84 
64 

84 
65 

83 
59 

88 
61 

93 
54 

95 
72 

96 
75 

92 
71 

84 
72 

82 
62 

85 
59 

87 
50 

87 
64 

B8 
57 

90 
58 

92 
69 

93 
67 

89 
69 

91 
59 

92 

75 

94 
71 

96 

71 

90 
70 

91 
69 

91 

70 

88 
71 

89.3 
68.0 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 
MIN 

92 

9? 

94 

77 

80 

86 

86 

86 

90 

94 

96 

97 

93 

85 

85 

a6 

84 

88 

89 

89 

91 

89 

88 

88 

90 

95 

96 

93 

92 

92 

90 

89.5 

BATESVILLE  L  ANO  D  NO  1 

MAX 
MIN 

92 

73 

91 
70 

94 
77 

82 
68 

81 
64 

85 
62 

86 
62 

85 
55 

90 
56 

94 
62 

95 
71 

97 
74 

92 

70 

85 
71 

84 
58 

84 
57 

88 
57 

85 
54 

90 
69 

88 
69 

92 
70 

90 
57 

B9 
57 

90 
70 

89 
72 

93 
70 

96 
69 

93 
68 

93 
68 

90 

70 

88 
68 

89.4 
67.1 

BENTON 

MAX 
MIN 

92 
70 

93 
71 

93 
72 

90 
70 

85 
65 

85 
62 

87 
61 

84 
62 

89 
60 

95 
53 

96 
72 

99 
72 

98 
68 

85 
72 

83 
69 

85 
59 

89 
60 

88 
66 

88 
58 

92 
72 

94 
58 

92 
69 

87 
68 

90 
59 

92 

74 

94 
73 

95 

70 

91 
72 

92 

70 

93 
72 

91 
72 

90.6 
68.1 

BENTONVILLE 

MAX 
MIN 

87 
53 

91 
61 

82 
65 

88 
51 

92 
62 

87 
66 

78 
55 

75 
64 

77 
55 

88 
68 

93 
57 

94 
64 

90 
62 

90 
61 

87 
68 

86 
58 

BLAKELY  MOUNTAIN  0AM 

MAX 
MIN 

94 
66 

95 
66 

95 
69 

96 
79 

92 
67 

80 
60 

88 

59 

88 
59 

87 
57 

91 
61 

97 
70 

99 
71 

100 
71 

99 

73 

87 
63 

87 
55 

89 
60 

92 
65 

85 
56 

91 
67 

93 
68 

92 
68 

93 
67 

85 
69 

88 
72 

93 

70 

97 
69 

98 

72 

95 
66 

95 

72 

95 
75 

92.2 
56.  a 

BLYTMEVILLE 

MAX 

MIN 

93 
76 

85 
73 

92 
74 

87 
70 

83 
61 

85 
65 

83 
66 

84 
50 

90 
54 

93 
55 

94 
75 

92 

75 

90 

74 

85 
69 

83 
50 

84 
62 

86 
52 

89 
62 

87 
72 

90 
72 

93 
70 

92 

70 

94 
72 

91 

70 

95 
75 

92 
75 

94 
72 

90 
72 

90 
70 

91 
71 

89 
70 

89.2 
69.2 

BOONEVILLE 

MAX 
MIN 

96 

71 

96 
73 

97 
69 

91 
70 

83 
68 

87 
62 

88 
63 

88 
56 

91 
61 

99 
55 

100 
73 

100 

72 

98 
72 

88 
71 

86 
63 

89 
57 

93 
62 

90 
71 

93 
66 

93 
69 

90 
68 

93 
70 

87 
57 

85 
67 

92 
55 

98 
69 

98 
72 

94 
68 

94 
67 

94 
73 

92 
68 

92.4 
67.7 

BRIWCLEY 

MAX 
MIN 

92 

74 

93 
75 

92 
74 

90 
71 

81 
66 

85 
66 

S6 
66 

84 
61 

91 
64 

95 
66 

97 
74 

97 
76 

93 
7* 

86 
72 

84 
60 

85 
61 

87 
59 

90 
55 

92 

70 

94 
72 

92 
72 

96 
59 

94 
72 

94 
70 

95 
76 

94 

74 

98 
72 

93 
73 

94 
72 

92 

70 

92 

73 

91.2 
69.6 

CAMOEN  1 

MAX 

MIN 

95 
7* 

96 
74 

96 

75 

95 

74 

93 
67 

87 
65 

88 
66 

87 
64 

91 
64 

97 
56 

98 
72 

99 
74 

98 
75 

95 

74 

86 
65 

89 
65 

91 
65 

90 
65 

93 
58 

92 

70 

94 

74 

98 
55 

97 
57 

96 

72 

98 
77 

100 
75 

101 
71 

96 
69 

96 
69 

98 
73 

97 
72 

94.5 
70. C 

CLARKSVILLE 

MAX 
MIN 

95 

70 

96 

70 

96 
69 

89 
70 

83 
67 

88 
60 

88 
65 

87 
63 

90 
61 

96 
63 

99 
73 

101 
73 

103 
73 

90 
74 

86 
58 

90 
55 

93 
62 

87 
71 

93 
59 

94 
65 

92 
71 

91 
67 

80 
57 

aa 

66 

91 
59 

97 
71 

95 

70 

95 
71 

93 
68 

92 
66 

91 

71 

91.9 
67.4 

CONKAY 

MAX 
MIN 

9* 
73 

93 
75 

93 

73 

90 
72 

81 
67 

86 
62 

87 
62 

84 
60 

89 
61 

94 
54 

98 
73 

100 
78 

93 
74 

87 
74 

85 
59 

86 
52 

89 
60 

86 

71 

90 
58 

89 
70 

93 

71 

90 
70 

85 
67 

86 

70 

92 

72 

95 

71 

96 

70 

93 
70 

93 
69 

93 
72 

91 
72 

90.4 
58.6 

CORNING 

MAX 
MIN 

93 
74 

ae 

70 

92 
75 

86 
64 

83 
57 

86 
62 

84 
65 

84 
58 

90 
61 

93 
66 

97 
74 

97 
74 

87 
67 

85 
67 

84 
59 

85 
63 

88 
59 

89 
60 

85 
59 

92 
57 

91 

70 

92 
69 

92 

70 

91 
72 

90 
74 

94 
70 

95 
70 

92 
69 

93 
68 

92 
69 

88 

67 

89.6 
67.1 

CROSSETT  7  S 

MAX 
MIN 

94 
71 

95 
69 

95 
71 

93 

71 

90 
72 

88 
66 

89 
65 

a9 

65 

95 
64 

98 
68 

99 
71 

iOO 
72 

101 
73 

91 
71 

89 
69 

91 
58 

91 
57 

93 
62 

92 
58 

92 
67 

95 
69 

97 
55 

98 
69 

97 
71 

99 
74 

99 

70 

99 
59 

96 
58 

97 
59 

100 
72 

97 
72 

94.  < 
69. C 

CUMMINS  FARM 

MAX 
MIN 

94 
73 

94 
71 

94 
73 

92 
72 

90 
64 

86 
65 

87 
65 

85 
51 

91 
64 

94 
58 

96 

70 

97 

74 

97 
74 

86 
73 

85 
63 

87 
53 

89 
50 

92 
63 

96 
56 

92 

70 

96 

71 

95 
67 

93 

70 

94 
70 

96 

72 

96 

70 

95 
68 

94 
72 

93 
6S 

95 

71 

93 
72 

92. < 
58.' 

DARDANELLE 

MAX 
MIN 

96 

70 

94 
74 

94 
72 

89 
71 

81 
67 

88 
62 

88 
66 

86 
63 

91 
60 

95 
63 

98 
73 

101 
75 

97 
74 

88 
71 

87 
59 

89 
57 

92 
60 

87 
67 

91 
66 

94 
68 

92 
70 

91 
68 

86 
58 

87 
59 

91 
72 

97 
71 

97 
71 

94 

72 

93 
71 

92 

73 

92 

70 

91. ( 
68. < 

DE  QUEEN 

MAX 
MIN 

94 
71 

94 
69 

94 

71 

90 
71 

84 
67 

88 
64 

89 
64 

89 
65 

92 
52 

96 
65 

98 
69 

99 

70 

100 
71 

85 
71 

88 
57 

90 
53 

92 
55 

90 
57 

93 
66 

94 
59 

94 
74 

95 
69 

93 
71 

90 
70 

95 
73 

99 

71 

100 
69 

96 
55 

96 

70 

96 
72 

95 

72 

93. 
68. 

PES  ARC 

MAX 
MIN 

94 
74 

94 
75 

95 
76 

94 
75 

92 
71 

85 
65 

85 
65 

85 
62 

91 
54 

95 
57 

98 
75 

98 
79 

94 
73 

85 
73 

84 
63 

86 
63 

88 
52 

90 
56 

92 

70 

89 
73 

93 
73 

95 
70 

91 
71 

94 

71 

96 
71 

91 
76 

97 
74 

93 
71 

94 

73 

94 

72 

90 
75 

91. 

70. 

DEVILS  KNOB 

MAX 
MIN 

87 
70 

86 
69 

87 
66 

75 
64 

72 
57 

76 
61 

77 
64 

88 
62 

91 
72 

93 
75 

89 
71 

78 
65 

79 
58 

80 
62 

75 
54 

81 
54 

83 
57 

83 
59 

85 
65 

74 
52 

S3 
54 

66 
70 

90 
69 

84 
65 

85 
71 

80 
64 

82. 
65. 

DIERKS 

MAX 
MIN 

93 
67 

93 
67 

93 
67 

91 
68 

83 
67 

86 
62 

88 
62 

88 
62 

91 
59 

95 
63 

95 
68 

97 
68 

100 
69 

85 
71 

86 
68 

91 
60 

92 
53 

90 
67 

93 
64 

94 
67 

95 

70 

95 
58 

93 
69 

88 
59 

94 
71 

96 
5S 

99 
68 

95 
56 

96 
66 

91 
71 

95 
73 

92. 
66. 

DUMAS  1  ESE 

MAX 
MIN 

95 
72 

95 
70 

96 
72 

95 
72 

90 
65 

90 
65 

90 
64 

88 
60 

95 
64 

97 
69 

99 

71 

100 
74 

100 
75 

89 

73 

88 
53 

91 
64 

93 
50 

94 
53 

94 
57 

95 
70 

98 
72 

98 
68 

96 
65 

97 
70 

9S 
72 

100 
71 

100 
70 

95 
72 

91 
71 

96 
71 

97 
73 

95. 
68. 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 
MIN 

90 
73 

91 
71 

90 
68 

72 
62 

79 
55 

79 
59 

83 

60 

81 
54 

87 
57 

90 
57 

97 
75 

98 
70 

87 
69 

85 
54 

82 
54 

87 
54 

89 

60 

79 
52 

86 
51 

81 
63 

84 
65 

81 
55 

72 
54 

75 
64 

84   9C 
67   7C 

93 
55 

88   88   86   84 
62   63   57   59 

85. 
63. 

FAYETTEVILLE 

MAX 
MIN 

92 
75 

93 
74 

92 
74 

77 
68 

81 
61 

82 
62 

84 
67 

83 
67 

89 
62 

92 

71 

97 
75 

98 
71 

89 
72 

86 
58 

85 
57 

87 
58 

89 
66 

84 
68 

ae 

as 

51 

87 
68 

83 
51 

72 
65 

77 
55 

87   93   93 
68   72   66 

91   90   87   85 
66   66   71   65 

87. 
67. 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

94 
75 

91 
74 

92 
70 

73 
65 

81 
61 

82 
61 

83 
66 

84 
65 

88 
60 

92 
58 

95 
73 

97 
58 

89 
70 

85 
53 

82 
55 

87 
55 

90 
61 

83 
66 

9C 
54 

as 

65 

88 
59 

83 
51 

74 
66 

77 
57 

87   93 
68   71 

95 
68 

89   91   87   88 
66   63   69   65 

87. 
66. 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

91 
73 

92 

75 

91 
73 

78 
67 

80 
60 

80 
62 

84 
57 

85 
67 

87 
61 

91 
69 

96 

75 

97 

70 

94 

71 

85 
68 

84 
58 

85 
56 

89 
65 

86 
59 

81 
63 

90 

&e 

90 
70 

89 
69 

72 
66 

77 
57 

86   91 
68   71 

92 
69 

89   90   86   83 
66   65   70   63 

67. 
67. 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

92 
76 

94 
70 

93 
70 

73 
63 

81 
59 

85 
61 

85 
64 

83 
62 

90 
59 

95 
55 

98 
74 

99 
75 

88 
72 

83 
62 

81 
55 

85 
59 

87 
57 

81 
66 

88   91 
55   56 

85 
67 

90 

6e 

84 
69 

85 
71 

84   92 
59   72 

94 
70 

90   91   88   87 
70   57   71   57 

87. 
66. 

FORDYCE  6  W 

MAX 
MIN 

95 
74 

95 
72 

95 
73 

93 
74 

90 
66 

89 
64 

89 
64 

87 
62 

91 
52 

95 
67 

96 

73 

99 
73 

99 
74 

88 
72 

87 
64 

8S 
64 

93 
63 

92 
58 

91   92 
58   7C 

94 
73 

98 
56 

95 

71 

96 
71 

98  100  101 
75   74   71 

98   97   97   96 
72   71   75   74 

94. 
69. 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

97 
72 

96 
76 

96 
72 

86 
68 

82 
69 

85 
65 

88 
69 

aa 

70 

92 
65 

99 
69 

100 
74 

100 
73 

95 
78 

90 
70 

88 
64 

9C 
5C 

92 

6e 

90 
72 

92   93 
68   72 

89 
71 

9C 
66 

72   63 
66   59 

93   99  100 
74   72   75 

95   94   92   91 

70   70   74   70 

91. 
70. 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MAX 

MIN 

92 
68 

93 
70 

93 
67 

93 
72 

81 
66 

86 
59 

87 
53 

86 
54 

90 
59 

95 
51 

98 
69 

99 
58 

96 
69 

89 
69 

85 
54 

9C 
54 

92 
6C 

90 
70 

89   94 
53   6« 

89 
58 

86 
61 

74   79 
65   57 

89   95   96 
71   70   66 

93   91   90   89 
56   63   56   64 

90. 
55. 

GILBERT 

MAX 
MIN 

93 
79 

92 

70 

95 
72 

76 
68 

ai 

60 

85 
58 

86 
52 

84 
61 

90 
58 

95 
50 

98 
68 

99 

73 

94 
72 

85 
65 

82 
55 

85   9C 
55   51 

84 
62 

90   89   90 
62   68   57 

92   85   87 
66   65   59 

88   94   95 
68   58   67 

91   92   90   89 
67   55   69   52 

89. 
65. 

GRAVETTE 

MAX 
MIN 

aa 

72 

92 
72 

90 
71 

80 
63 

81 
57 

80 
62 

84 
54 

85 
55 

89 
50 

91 
59 

98 
70 

98 
57 

93 
70 

85 
54 

85 
54 

87   91 
54   51 

84 
65 

89   89   83 
52   54   67 

75 
65 

77   75 
54   55 

87   92   92 
58   58   64 

90   90   86   85 
52   62   67   59 

85. 
64. 

HARRISON 

MAX 
MIN 

93 
75 

93 
71 

94 
70 

72 
66 

81 
58 

84 
59 

84 
51 

84 
54 

89 

58 

94 
55 

97 
71 

99 
74 

90 
66 

83 
53 

84 
53 

87   91   82 
52   55   55 

88   89   89 
63   55   57 

85 
65 

82   82 
67   68 

85   93   94 
57   58   68 

91   91   88   88 
69   64   70   64 

88. 
64. 

HELENA 

MAX 
MIN 

93 
78 

94 

76 

93 

77 

92 
72 

84 
68 

88 
69 

89 
69 

87 
65 

92 
68 

95 
73 

96 

76 

98 
77 

95 
75 

88 
74 

86 
66 

8" 
69 

ae 

90 
65 

91 
71 

93   94 
75   75 

95 
72 

93   95 
74   73 

95   93   97 
75   78   75 

95   94   92   94 

73   73   75   75 

92. 

72. 

HOPE  3  NE 

MAX 
MIN 

92 

74 

92 
72 

93 
75 

93 
76 

90 
67 

79 
64 

86 
56 

87 
65 

86 
51 

91 
65 

95 

73 

95 
74 

97 
73 

99 
72 

86 
67 

et 

65 

86   89 
66   59 

90   92 
58   71 

92 
72 

95 
5S 

96   92 
70   71 

93   96   99 
75   75   69 

99   95   97  100 
72   70   74   75 

92. 

70. 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 
MIN 

94 
75 

94 
76 

95 
75 

91 

74 

81 
64 

87 
68 

90 
64 

90 
65 

94 
53 

95 
58 

98 

7a 

100 
78 

100 
76 

91 
73 

90 
65 

92 
5i 

90   87 
64   59 

91   9; 
69   7; 

90 
71 

94 

7C 

91   88 
70   58 

95  102   99 
75   75   73 

98   95   93   96 
75   72   74   73 

93. 

70. 

3«e   rofereni 


s   followlDg   St&tloo    Index 
90    - 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JULY  1960 


LEAD  HILL 


LITTLE  ROCK.  MB  AIRPORT 


MAGNOLIA  3  N 


MAMMOTH  SPRING 


MARIANNA  2  S 


MARKED  TREE 


MONTICELLO  3  S 


MORRILTON 


MOUNT  IDA 


MOUNT  MAGAZINE 

MOUNTAIN  HOME  1  NN<I 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NEWPORT 

NIMROD  DAM 

OKAY 

OZARK 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

PARIS 

PERRYVILLE 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

POCAHONTAS  I 

PORTLAND 

PRESCOTT 

ROGERS 

ROHWER  2  NNE 

RUSSELLVILLE 

SAINT  CHARLES 

SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 

SILOAM  SPRINGS 


Day  Of  Month 


88   92 
69   73 


93   92 
73   72 


95   90 
7*   70 


95   94 

76   74 


96   95 
70   72 


90   93 
68   70 


90   91 
70   75 


90   92 
71   69 


96   96 
68   72 


93   93 
69   71 


86   86 
65   65 


90   95 
70   72 


92   92 
69   71 


91   91 
70   71 


93   93 
76   74 


94   94 
72   74 


90   91 
72   74 


96   97 
76   71 


94   95   94 


93 

94 

93 

91 

89 

76 

74 

74 

75 

67 

95 

96 

95 

93 

81 

76 

75 

74 

74 

67 

94 

90 

93 

89 

86 

72 

70 

72 

68 

59 

93 

93 

93 

94 

94 

73 

73 

73 

72 

74 

95 

96 

96 

95 

92 

75 

74 

72 

73 

67 

B8 

91 

89 

77 

78 

74 

73 

72 

65 

58 

93 

95 

92 

91 

66 

74 

73 

75 

74 

69 

96 

96 

95 

89 

84 

72 

74 

71 

71 

66 

94 

93 

93 

93 

94 

73 

71 

72 

71 

64 

96 

95 

96 

89 

82 

72 

74 

73 

69 

66 

94 

96 

95 

91 

86 

73 

78 

76 

73 

68 

90 

92 

93 

79 

82 

73 

73 

73 

67 

60 

89   82   85 
70   62   6  5 


91   78   85 
72   66   64 


85   84   86 


92   82 
72   67 


94   93 

70   67 


90   87   87 
70   66   61 


83   82 
65   56 


89   82 
69   62 


84   89 
72   69 


77   76 
68   58 


89   82 
73   66 


94   89   87 
70   64   61 


90   82   87 
72   65   65 


70   67   60 


79   82 
52   54 


74   78   84 
65   56   61 


94   74   79 
67   56   60 


98   92 
67   62 


91  87  80 
70  65  64 

79  82  65 

70  63  65 

97  96  80 

71  65  62 

92  88  87 
74  66  66 

89  81  86 

72  68  61 

91  81  83 

67  59  67 

93  84  88 
72  67  61 


85   91 
59   68 


83   89 
61   63 


64   91 
62   57 


85   89 
64   67 


86   92 
63   60 


83   89 
57   57 


86   90 
59   64 


82   68 
59   57 


85   92 
61   59 


85   91 
62   62 


87   88 
60   57 


79   81 
61   62 


83   81 
61   58 


89   89 
60   57 


65   66   63 


35   90 
60   63 


87   86 
60   58 


88   92 
65   62 


84   87 
60   63 


SB   98 
63   60 


85   90 
59   59 


86   91 
65   67 


64   88 
60   62 


90   88   91 


60   68 
67   61 


90   92 
65   62 


87   91 
63   61 


65   92 
61   64 


95  101  104 
65   70   72 


95   97   98 
68   75   60 


95   97  100 
61   71   71 


93   99   97 
63   70   70 


93   95   97 
68   72   73 


96   97   95 
73   71   70 


93   96   97 
67   74   74 


94   98   98 
68   73   70 


95   97   98 
65   68   69 


95   97  100 
66   75   78 


96   98   99 
59   71   71 


84   90   90 
65   71   73 


93   97   98 
66   74   74 


64   70   73 


93   96  100 
60   66   66 


90   93   95 
64   66   72 


95   97   98 
67   75   75 


91   97  101 
63   71   76 


95   97   99 
64   71   73 


95   99  100 
55   74   73 


91   92   94 
61   72   75 


98  100  102 
63   73   74 


96   99   99 
57   70   74 


94   9  7   99 
68   77   79 


97   99  100 
68   74   76 


94   95   95 
65   71   72 


95 

96 

98 

72 

72 

74 

96 

99 

101 

68 

74 

73 

89 

95 

97 

70 

73 

70 

95 

97 

99 

76 

69 

71 

95 

99 

100 

64 

74 

75 

90 

95 

96 

66 

78 

71 

97 

99 

99 

66 

74 

77 

97 

98 

99 

70 

74 

78 

93 

97 

96 

70 

72 

71 

92   85 
72   69 


93   85 
72   72 


96   88 
71   68 


95   86 
71   67 


98   95 
71   74 


88   84 
68   62 


93   87 
72   72 


89   85 
70   68 


90   87 
72   65 


99   86 
70   67 


95   88 
74   72 


100   93 
71   71 


85   78 
73   61 


91   86 
68   66 


97   87 
69   68 


97   98 
72   71 


94   65 
70   70 


101   97 
72   73 


100   91 
73   72 


97   89 
74   73 


93   83 
71   69 


98   87 
74   68 


99   85 
75   72 


97   67 
73   71 


92   65 
70   67 


102   90 
76   72 


92   64 
71   67 


97   86 
71   73 


96   90 
75   73 


96   98 
72   72 


92   86 
73   71 


96   91 
73   68 


85  87  69 
59  60  50 

86  88  90 
61  61  66 

90  94  82 
53  55 

86  89 
64  63  68 

87  89  89 
66  67  64 

85  90  88 

59  51  63 

84  87  82 

60  5  7 

87  87  90 
60  60  63 

85  86  89 
60  61  60 

84  86  81 

56  58  68 

91  90  90 

60  62  67 

90  90  92 

61  58  59 

88  91  87 

63  62  67 

88  90  89 

55  59  65 

80  82  80 

64  64  64 

83  67  81 

60  60  66 

81  84  85 


58   60   63 


85   88   90 
64   67   66 


67   90   84 
61   62   68 


87   88   95 
55   59   65 


86  89 

68  65 

86  90 

65l  58 

I 

831  84 

6l|  59 

871  89 

62!  5  7 

I 


91   90 
72   73 


91   94   94 
70   73   69 


90   91   92 
69   72   72 


91   91   90 
65   66   65 


90   90   92 
70   74   72 


91   90   93 
63   66   68 


89   93   93 
66   70   71 


63   65   68 


90   91   93 
66   71   71 


93   94   95 
71   71   69 


85   85   86 
64   65   66 


93   93   92 
57   70   59 


95   91   91 


90   90   92 
67   71   72 


92   91 
70   69 


94   95   93 


93   92   92 
69   70   71 


91   83   84 
66   70   68 


93   87   92 

70   70   71 


65  70  67 

93  85  92 
68  67  78 

90  88  89 

68  66  68 

94  91 

68  70 

93  92  93 

69  68  68 


57   67   66 


91   87   84 
69   68   66 


95   92 
63   66 


89   84   87 
70   67   69 


92   93   95   91   90   89 
75   74   7*   72   72   70 


95   95   97 
73   71   70 


93   95   95 
76   73   69 


82   87 
66   68 


92   96   94 
76   74   68 


96   98   99 
70   70   57 


93   96   97 
71   72   68 


93   93   96 
73   73   57 


96   96   98 

75   77   70 


84   87 
70   71 


89   96 
71   73 


97   98   97 


92   95   95 
69   72   73 


95   92   91 
72   69   59 


90   92   91   90 
72   71   72   72 


95   92 
67   63 


92   91   92   91 
73   75   73 


97   99   94 
67   72   73 


97 
71 


90.7 
68.5 


90.0 
69.2 


89.9 
64.6 


90.8 
70.6 


93.6 
67.6 


94   92   90   89 
68   67   69   64 


91   92   90 

68   68   67   67   68 


81 

82 

83 

79 

61 

62 

61 

55 

51 

63 

89 

91 

88 

89 

83 

65 

70 

69 

57 

67 

85 

87 

88 

86 

89 

64 

67 

68 

68 

68 

91 

95 

95 

96 

96 

64 

65 

70 

63 

67 

58   50   64 


87   88   91 


85   86 
'   65 


72   68   57 


63   59   60 


68   70   64 


87   85   91 
62   66   64 


56   62   67 


67   88   91 
61   64   62 


89   92   92 


57 

62 

85 

90 

64 

65 

86 

89 

62 

61 

87 

88 

65   64   70 
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56   63   68 


89   91   92 
65   65   70 


92   94   93 
69   70   71 


86   92   94 
65   59   69 


94   94   95 
69   70   74 


92   94   91 
68   70   72 


89   91 

70   69   69 


94   95   93 
66   69   71 


91   93   93 
65   69   71 


95   92   95 
70   73   74 


70   73   73 


86   92   92 
69   69   70 


93   94   94 


92   98 
67   71   70 


92   94   91 
68   68   69 


92   90   92 
69   69   69 


93   92   92 
67   68   67 


96   93   92 

70   73   70 


71   66   66 


90   91   91 
67   70   70 


95   82   85 
68   68   70 


90   82   89 
67   60   68 


96   93   95 


99   95   97 
69   72   72 


66   69   69 


80  92  93 

68  70  72 

84  85  92 

70  69  70 

90  95  96 

69  66  64 

88  93  98 

71  70  69 

93  94  97 

74  73  72 

92  95  98 

69  71  72 

96  99  99 

75  74  70 

90  98  96 

75  72  72 

90  92  95 

72  72  70 

92  99  99 

73  70  72 

94  98  98 

71  72  69 

95  95  96 

72  75  72 

98  98  97 

77  74  71 

90  93  94 

■1  71 


65 

70 

72 

90 

93 

92 

70 

67 

70 

85 

88 

86 

64 

67 

68 

92 

92 

95 

69 

71 

69 

94 

93 

92 

69 

69 

68 

92 

93 

90 

68 

71 

72 

90 

91 

94 

68 

70 

72 

92 

92 

94 

71 

73 

75 

89 

91 

91 

63 

66 

69 

93   92   93 
69   71   71 


95   96   94 
72   70   69 


92   91   88 
66   68   62 


93   91   92 
68   70   72 


93   96   93 
71   72   72 


95   92   93 
72   73   72 


93   94   93 
68   70   70 


89   87   85 
67   64   63 


91   89   88 
57   71   65 


90   92   89 
65   70   65 


98   98   98 
70   69   75 


95   94   95 
67   72   74 


95   97 
71 


90   98   92 
74   76   72 


92   93   96 
77   69   71 


92   95   92 

69   65   70 


93   90   94 
69   69   70 


91   88   90 
76   72   73 


67   65   67 


72 

93  97  101 
72   76   75 

83   90   90 
68   70   69 

94  96   94 


94  97  99 

73  71  71 

92  95  96 

72  74  72 

95  96  98 
76  73  72 

91  92  91 

74  73  74 

90  93  94 


94   92 
70   71 


95   95   95 
59   70   69 


96   98   97 
71   74   75 


93   93   91 
72   73   68 


91   90 

70   66   64 


95   94   93 
68   71   67 


95   94   91 
68   70   69 


94   95   93 
75   76   75 


94   97   93 
73   75   75 


91   90   90 
70   66   62 


96   96   96 

75   75   74 


98   96  100 
75   72   75 


90.0 
67.0 


94.0 
70.8 


88   65   83 
67   69   62 


91   92   93 

70   71   71 


96   94   93   92 

72   70   73   70 


95   93   94   95 
73   70   73   74 


94   93   94   91 
69   72   72   71 


93   91   93   94 
75   74   77   75 


90   91   86   85 
64   66   69   62 
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DayOl  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

i:: 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

STUTTGART 

MAX 
MIN 

94 
74 

87 
76 

97 
75 

94 
74 

87 
64 

84 
69 

88 
68 

85 

65 

89 
67 

95 
68 

97 

78 

98 

79 

95 

78 

87 

74 

85 
55 

35 
67 

88 
55 

92 

69 

91 
72 

93 

74 

93 

75 

96 

72 

94 
72 

95 
72 

96 
75 

95 
76 

97 
72 

95 
76 

94 
75 

95 

75 

93 
75 

92.1 
72.2 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 
HIN 

92 
75 

91 
76 

93 
75 

93 
72 

90 
63 

82 
64 

85 
67 

36 
63 

85 
66 

90 
70 

94 

75 

97 
77 

98 
76 

96 
73 

87 
63 

35 
65 

88 
63 

89 
66 

91 
70 

90 
73 

91 
74 

94 

70 

95 

71 

93 

72 

93 

75 

95 

74 

96 

71 

97 
74 

94 
72 

94 

74 

94 

74 

91.5 

70.7 

SUBIACO 

MAX 
MIN 

95 
72 

95 
76 

96 
72 

86 
70 

81 
66 

84 
61 

87 
65 

86 

53 

88 
62 

96 
64 

97 
74 

99 
76 

94 
74 

38 
71 

85 
51 

89 
59 

94 
62 

88 
69 

93 
55 

94 
69 

94 
70 

93 
58 

72 
56 

81 
57 

90 
73 

96 

70 

95 
72 

92 

70 

92 
69 

91 
72 

90 
69 

90.4 
68.3 

TEXARK'NA  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

92 
74 

93 
74 

92 
76 

90 
76 

SO 
69 

86 
67 

88 
68 

87 
67 

90 
65 

95 
71 

95 
75 

97 
78 

98 

74 

38 
73 

86 

70 

88 
70 

91 
71 

90 
72 

90 
59 

92 
71 

94 
72 

95 

74 

93 
75 

91 

95 
73 

99 
75 

100 
74 

94 
68 

96 

73 

96 

75 

95 
75 

92.2 
72.3 

TURNPIKE 

MAX 
MIN 

WALORON 

MAX 
MIN 

95 
72 

95 
69 

97 
71 

94 

71 

80 
57 

88 
59 

87 
59 

88 
51 

94 

57 

98 
51 

103 
70 

102 
70 

100 
70 

92 

70 

86 
59 

89 
56 

92 

60 

90 
67 

94 
64 

93 

67 

91 
57 

95 

67 

91 
57 

86 
66 

93 
59 

98 
69 

98 

71 

95 
65 

94 
56 

»4 
68 

91 
66 

93.0 
65.9 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

92 
76 

90 
73 

92 
74 

77 
65 

83 
61 

85 
66 

84 
66 

83 
50 

88 
63 

93 
69 

92 

75 

95 
75 

84 
72 

34 
66 

83 
62 

84 
54 

87 
53 

85 
64 

90 
72 

91 
72 

90 
72 

89 
69 

88 
70 

39 
71 

87 
74 

94 
73 

94 
73 

92 

71 

93 
72 

90 

70 

90 
59 

88.3 
69.1 

WARREN 

MAX 
MIN 

94 
72 

95 
73 

95 
73 

93 
75 

85 
66 

89 
66 

88 
66 

87 
64 

94 
67 

95 
69 

97 
74 

101 
76 

100 
76 

87 
74 

37 
68 

94 
64 

90 
65 

94 
68 

96 

67 

92 

59 

99 

71 

97 
69 

96 

70 

95 

72 

97 
75 

101 
74 

101 
70 

98 

72 

97 
72 

100 
72 

95 
76 

94.5 
70.5 

WHITE  ROCK 

MAX 
HIN 

87 
69 

86 
70 

88 

70 

78 
66 

74 
63 

80 
64 

80 
66 

83 

64 

83 
62 

88 
69 

92 

71 

93 
74 

89 
72 

81 
64 

80 
59 

33 
61 

85 
64 

80 
65 

84 
65 

85 
65 

88 
67 

35 
65 

77 
63 

81 
63 

83 
67 

90 
70 

90 
72 

87 
67 

36 
69 

86 

57 

83 
63 

84.4 
66.3 

WYNNE 

MAX 
MIN 

93 

75 

92 

74 

69 

88 
64 

87 
65 

90 
63 

89 
56 

90 
67 

93 

64 

94 
73 

95 

71 

94 
69 

84 

85 
63 

34 
50 

91 

92 
70 

89 
65 

92 
59 

93 

71 

90 
68 

94 
73 

94 
68 

95 

70 

94 

93 
59 

93 

93 

91.  1 
68.1 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

^^ 

BLAKELT  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 
WIND 

.28 

31 

.20 
23 

.26 
28 

.27 
28 

.29 

41 

.09 

16 

.21 
20 

.23 

21 

.19 
25 

.23 
17 

.23 
23 

.27 
26 

.22 
22 

.22 
44 

.18 
34 

.26 
29 

.24 
29 

.21 

19 

15 

.19 
16 

.19 
21 

.17 
24 

.22 
26 

.13 
30 

■It 

.21 
27 

.22 

17 

.25 
30 

.25 
31 

.21 
16 

.25 
36 

B 

6.73 
778 

HOPE  3  NE 

EVAP 
WIND 

.32 

.09 

.44 

.21 

_ 

.22 

.26 

.27 

.23 

.34 

.23 

- 

- 

- 

.24 

.26 

.26 

- 

.13 

.20 

.22 

.19 

.21 

.17 

.17 

.28 

.25 

.25 

.26 

.22 

.27 

B 

7.38 

MOUNTAIN  SOME  C  OF  ENG 

EVAP 
WIND 

.34 
55 

.29 
46 

.23 
40 

.22 
22 

.09 
29 

.22 
24 

.23 
25 

.23 
22 

.22 
19 

.24 

17 

.20 
23 

.24 

17 

.32 
27 

.16 
34 

.30 
35 

.20 
19 

.21 
19 

.20 
25 

.12 
12 

.19 
20 

.20 
22 

.11 
22 

.17 
38 

.16 
42 

.15 
31 

.16 
23 

.24 
24 

.26 
21 

.25 
23 

.24 

15 

.22 
32 

6.61 
823 

NARROWS  DAM 

EVAP 
WIND 

.29 
36 

.19 
27 

.23 
29 

.28 
25 

.28 
34 

.10 
10 

.20 

19 

.23 

17 

.24 
16 

.23 
10 

.22 
17 

.26 
20 

.29 
17 

.25 
31 

.14 
22 

.24 
19 

.24 

14 

.23 

14 

.17 
21 

.23 

18 

.21 

18 

.25 
18 

.22 
22 

.19 
24 

.12 
13 

.18 
28 

.29 
18 

.27 
31 

.27 
23 

.24 

14 

.25 
26 

7.03 
651 

NIMROD  DAM 

EVAP 
WIND 

.28 

11 

.22 
9 

.22 

7 

.26 
7 

.11 
5 

.11 
2 

.16 
5 

.18 
3 

.20 
5 

.21 
5 

.22 
7 

7 

.20 
4 

.15 
6 

.20 
6 

.22 
6 

.20 
4 

.22 

5 

.12 
2 

.17 
4 

.14 
3 

.18 
5 

.16 
4 

.09 
3 

.08 
3 

.22 
9 

.22 

5 

.22 
5 

.25 
4 

.20 

1 

.19 
5 

B 

5.79 
157 

RUSSELLVILLE 

EVAP 
WIND 

.27 
20 

.33 
19 

.25 

14 

.19 

17 

.15 
22 

.18 

14 

.22 
16 

.23 
21 

.31 
18 

.25 
12 

.25 

15 

.33 

15 

.22 

11 

.21 
32 

.29 
26 

.25 

19 

.25 

17 

.29 
31 

.24 
19 

.25 
15 

.16 
20 

18 

* 

.08 
23 

.15 
16 

.25 

12 

.26 

11 

.29 
28 

.32 
12 

.20 

15 

.31 
20 

B 

7.46 
548 

STBTTQAKT  9  ESE 

EVAP 
WIND 

.20 

51 

.28 
56 

.24 
72 

.30 
51 

.17 
35 

.14 
13 

.20 

17 

.21 
35 

.24 

18 

.23 

11 

.23 
38 

.23 
31 

.22 

17 

.26 
26 

.21 
54 

.21 
23 

.21 
15 

.24 
13 

.19 
24 

.13 
12 

.17 
22 

.19 
16 

.26 
23 

.06 
28 

.24 
43 

.27 

51 

.16 
29 

.28 
9 

.22 

15 

.21 

11 

.22 

14 

_ 

6.62 
873 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  S3W,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Cliraatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Tempjerature  in  P,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65° F, 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  In  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  Include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  or  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when 
published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some 
observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  Indicate  the  following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 

Precipitation  Data**  Bulletin. 
H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 
+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*    Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

P        Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
AM   Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B   Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 
SS   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V    Includes  total  for  previous  month. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and 
STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.;  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes*  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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80.  2M 

81.3 


81.7 
81.2 
81.3 
81.4 
79.5 
79.3 
79.8 
82.5 
82.3 

81.0 


81.7 
81.7 

82.  4M 
81.4 
83.1 
81.7 

82.0 


80.8 
80.2 
81.7 
79.4 
82.6 
82.4 
80.9 
80.7 

81.1 


152 

lis 

Q  li;  t- 


o.e 

0.2 


1.3 
0.1 
0.9 


0.6 
0.9 
0.8 

0.4 


No  ol  Days 


Precipitation 


tli 

gj  2  © 

Q  U.  H 


3.74 
3.13 
4.51 
1.76 
4.39 
3.70 
1.53 
1.17 
3.22 

3.02 


4.38 
2.56 
1.25 
7.56 
2.19 
1.33 
1.92 
2.44 
7.10 

3.41 


3.67 
4.97 
4.28 
9.30 
3.69 
5.06 
6.24 

5.32 


11.68 
3.30 
3.57 
5.07 
1.88 
1.39 
7.28 
4.57 

4.84 


I. 01 
1.58 
l.*4 
1.58 


4.35 
1.39 


.41 
4.22 


.86 
2.38 
1.26 

1.30 
2.26 


8.53 
.50 
.62 

4.69 

1.98 


1.09 
1.12 
2.59 

1.06 
2.13 
1.41 
1.05 
.60 
2.30 


1.92 
.58 
.44 

2.50 
.54 
.80 

1.32 
.81 

1.78 


1.80 
2.12 
.80 
8.19 
1.72 
2.00 
1.83 


1.62 
2.34 
1.06 
1.13 
.92 
2.10 
2.60 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


£ 
o 


MONTHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature:   104°  on  the  5th  at  Warren 
Lowest  Temperature:   51°  on  the  12tb  at  Bentonville 
Greatest  Total  Precipitation:   11.68  Inches  at  Crossett  7  S 
Least  Total  Precipitation:   0.40  inch  at  Hector 
Greatest  one-day  Precipitation:   8.19  Inches  on  the  21st  at  Fordyce  6  W 
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DAILY  PRECIPITATION 


-J 

Day  of  Month 

Station 

^ 

1    1 

H 

1  1  2   3 

4  {  5 

6 

7  1  8 

9 

10 

U    12 

13  I  14   15 

16 

17 

18 

19  { 

20  I  21 

22   23   24 

25  1  26 

27 

28  1 

29  1 

30 

31 

ABBOTT 

1.21 

T 

.10 

T 

.50 

.26 

.35 

ALICIA 

5.05 

.05 

.59 

T 

2.30 

1.99 

.12 

ALUM  FORK 

2.01 

.16 

.29 

.48 

.25 

T     .63 

.20 

ALY 

A.09 

.32 

.11 

.08 

T 

T 

1.13 

1.63 

.22 

.04 

.56 

AHITY  3  NE 

I. 86 

T 

T 

T 

T 

.04 

1.52 

.17 

.13 

ANTOINE 

2.»2 

.69 

.03 

.52 

.74 

.57 

.07 

APLIN  1  K 

1.70 

.09 

.29 

.46 

.74 

.12 

ARKAOELPHIA 

3.67 

.30 

.05 

.15 

,50  1.60 

.75 

.12 

ARKANSAS  CITY 

A. 26 

.10   .02 

1.48 

.13 

T     T     T 

T 

.24 

1.30 

.45 

T 

.27 

.09 

,20 

A5HD0WN 

A. 36 

.09 

.26 

T 

•2? 

T 

.74 

.03  1.06 

T          T 

1.92 

.03 

ATHENS 

«.2B 

.43 

.05 

.57 

.26 

2.00 

.30 

T 

.65 

AUGUSTA 

3.83 

T 

T 

.61 

1.05 

.11 

2.05 

.01 

BALD  KNOB 

3.6* 

.75 

.73 

T 

.48 

1.87 

.01 

T 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

1.25 

.19 

.33 

.73 

T 

BATESVILLE  L  AND  0  NO  I 

2.29 

.62 

.22 

T 

.59 

.58 

.08 

BEECH  GROVE 

2.15 

.45 

.05 

1.35 

.30 

BEEOEVILLE 

5.16 

.30 

1.26 

3.60 

BENTON 

1.66 

.04 

.74 

.16 

.03 

.06 

.57 

.28 

T 

BENTONVILLE 

2.70 

.10 

1.37 

.06 

.55 

.48 

.04 

BERRYVILLE  «  N» 

1.A6 

.43 

T 

.15 

.03 

.80 

.07 

BIG  fORK 

2.12 

.31 

.26 

1.13 

.42 

BLACK  ROCK 

1.86 

T 

T 

T 

1.10 

T     .76 

T 

T 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

2.37 

.08 

.34 

.03 

.15 

.65 

.03 

.12 

.37 

.43 

.04 

,13 

BLUFF  CITY  3  Sw 

5.06 

.73 

.47 

.23 

1.40 

.92 

1.17 

.11 

.03 

BLYTHEVILLE 

5.24 

.28 

.75 

1.69 

.02 

1.88 

.58 

.04 

BOONEVILLE 

1.39 

T 

.05 

.02 

.29 

.28 

.47 

.14 

.14 

SOUGHT ON 

2.61 

.51 

.23 

.95 

.92 

BRINKLEY 

3.7A 

.44 

.09 

.94 

.36 

,^10 

.67 

1.09 

.05 

BUFFALO  TOWER 

1.A8 

.12 

.77 

.03 

T 

.53 

.03 

T 

BUROETTE 

A. 19 

.85 

.47 

.25 

.26 

1.30 

.89 

.23 

CABOT  *  SW 

2.53 

.25   .07 

.27 

1.19 

T 

.75 

T 

CALICO  ROCK 

1.51 

T 

.21 

.01 

' 

.07 

T 

.74 

.43 

.02 

T 

T 

,03 

CAMDEN  I 

4.97 

.64 

.03 

.21 

.52 

1.34 

.11 

2.12 

CARLISLE  I  SW 

2.35 

.84 

.20 

1.00   .31 

CLARENDON 

2.06 

.27 

.58 

1.16 

.05 

CLARKSVILLE 

1.66 

.67 

.70 

.20 

.09 

CLINTON 

2.35 

1.03 

.10 

.10 

.30 

.62 

.20 

CONWAY 

l.»2 

.10 

.01 

.04 

.39 

.01 

.05 

.28 

.49 

,05 

CORNING 

2.16 

.46 

T 

.10 

1.22 

.27   .11 

COVE 

5.01 

.15 

.09 

.10 

2.06 

1.51 

.20 

.10 

.80 

CROSSETT  7  S 

11.66 

.20 

3.02 

1.55 

1.33 

.06 

T 

T 

.61 

1.85 

1.25 

1.16 

.03 

.55 

,02 

,05 

CRYSTAL  VALLEY 

l.tl 

T 

.03 

.54 

.09 

.02 

T 

.52 

.21 

CUMMINS  FARM 

3.30 

.21 

T 

T 

.04 

1.35  1.62 

T 

.08 

T 

DAISY 

2.51 

T 

T 

T 

.06 

1.65 

.80 

T 

DAMASCUS 

2.90 

.63 

.20 

.20 

T 

T 

.12 

1.57 

.18 

DANVILLE 

A. 13 

.05 

.98 

.06 

.35 

.40 

1.10 

.38 

.08 

.35 

.38 

DARDANELLE 

1.59 

T     T 

.06 

.32 

.02 

.37 

.52 

.23 

.05 

T 

OE  QUEEN 

2.56 

.47 

.31 

.20 

.58 

.42 

.16   .42 

DERMOTT 

5.6* 

.65 

1.38 

.15 

.06 

.33 

1.53 

1,11 

.43 

DE5  ARC 

3.13 

.06 

.43 

.63 

1.12 

.67 

T 

T 

,2C 

DEVILS  KNOB 

1.06 

.20 

.35 

.17 

.05 

.29 

DIERKS 

1.25 

T 

.12 

.08   T 

T 

.20 

.44 

,34         T 

.01 

.03 

,03 

DUMAS  I  ESE 

3.57 

T 

.31 

.02 

.12 

2.34 

,60 

.11 

,07 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

4.26 

.48 

.62 

.64 

.39   .07 

T 

.12 

,80 

,72 

T 

T 

T 

.25 

,19 

EUREKA  SPRINGS 

1.42 

.91 

.33 

.02 

.16 

EVENING  SHADE  1  NE 

2.40 

.51 

.71 

.28 

.90 

FAYETTEVILLE 

1.96 

T 

.13 

T 

.36 

.65   .09 

,73 

T 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

1.20 

.39 

.01 

.30 

.47   .03 

T 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

1.29 

.13 

T 

.40 

.56 

.20 

T 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

1.60 

.05 

.03 

.59 

T 

.28 

.85 

T 

FOROYCE  b   W 

9.30 

T 

.49 

T 

.04 

.28 

T 

T    8,19 

,06 

.04 

.2C 

FORT  SMITH  W8  AIRPORT   //R 

1.63 

.17 

T 

.51 

.46 

.22   .27 

T 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

1.33 

.06 

T 

.23 

.68 

.06 

.30 

T 

FULTON 

2.96 

.03 

1.05 

.33 

T 

.03 

'   .66 

.10 

,72   T     T 

T 

T 

.04 

T 

GEORGETOWN 

1.76 

T 

.06 

.20 

.50 

.75 

,25 

GILBERT 

.51 

.03 

.01 

.09 

.36 

.02 

GLENWOOD 

1.84 

T 

.09 

.04 

.07 

.22 

,96 

T 

.46 

GRAVELLY 

3.10 

1.46 

.05   T 

.22 

.53 

.28 

,56 

GRAVETTE 

1.40 

.05 

.05 

.04 

.58 

.67   .01 

GREEN  FOREST  *  ESE 

1.94 

.13   T 

.92 

.12 

.23 

.43 

.11 

GREENBRIER 

2.25 

.55 

1.60 

,10 

GREENWOOD 

.94 

.12 

* 

• 

.45 

.37 

GURDON  3  E 

5.71 

.96 

.12 

.42 

2.73 

1,43 

.13 

HAMBURG 

8.00 

T 

.11 

.42 

.09 

1.86 

.89 

3.47 

1,16        T 

HARRISON 

1.11 

.26 

.07 

■  26 

.34 

.18 

HEBER  SPRINGS  3  NE 

4.49 

1.32 

.09 

2.26 

,82 

HECTOR 

.40 

T 

.10 

.30 

T 

HELENA 

4.51 

T 

T 

.36 

T 

2.59 

1.36 

.20 

T 

HOPE  3  NE 

7.56 

T 

T 

.69 

2.50 

T 

.05 

.09 

1.77 

.99 

1,43 

.04 

HOPPER 

2.15 

.15 

.15 

• 

1,80 

T 

•  OS 

HORATIO 

2.98 

.26 

.26 

.44 

.10 

1.10 

.08   .68 

.06 

HOT  SPRINGS  I  NNE 

1.75 

.06 

.05 

.02 

.03 

.11 

.58 

T 

T 

.9C 

HUTTIG  DAM 

9.20 

2.10 

.12 

1.95 

.40 

.72 

3.20   .12 

.09 

.14 

.3( 

INDEX 

4.05 

.10 

.60 

.80 

.05 

.10 

1.60 

.50 

.30 

T 

JASPER 

2.41 

1.00 

.90 

T 

.17 

.34 

JESSIEVILLE 

3.20 

T 

.95 

T 

.08 

.01 

.12 

.07 

1.20 

.32 

.05 

.40 

JONESBOPO 

5.93 

.05 

.66 

.16 

T 

2.17 

2.83 

T          .04 

KEISER 

5.26 

T 

T 

.42 

.87 

.10 

.04 

1.04 

1.10 

.14  1.55 

KEO 

1.76 

.46 

T 

.24  1.06 

T 

LAKE  CITY 

10.07 

.15 

.12 

1.86 

4.90 

2,98 

.03 

.03 

LAKE  MAUMELLE 

1.73 

.05 

.56 

.03 

,52 

.33 

.2« 

LAN6LEY 

2.12 

.05 

.15 

T 

.65 

,81 

.31 

.15 

T 

LEAD  HILL 

1.58 

.40 

.35 

.35 

,48 

LEE  CREEK  GUARD  STATION 

1.49 

.02 

.07 

.30 

.40 

.05 

,65 

LEOLA 

2.62 

.23 

.02 

.16 

.07 

,74 

1.40 

T 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT  //R 

2.17 

T 

.01 

.47 

T 

1.40   .15 

7 

.14 

T 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

.61 

T 

T 

.10 

T 

.55   ,16 

LURTON 

1.42 

.32 

.13 

.46 

,49 

MADISON 

4.76 

.08 

T 

3.01 

1,49 

.18 

MAGNOLIA  3  N 

3.69 

.75 

.30 

.22 

.25 

.35 

1.72 

.10 

MALVfRN 

1.62 

.05 

.04 

T 

T 

T 

1.29 

.24 

MAMMOTH  SPRING 

2.23 

.72 

.18 

T 

1.25 

.08 

T 

MARIANNA  2    S 

4.39 

T 

.70 

T 

.71 

2.13 

T     .85 

MARKED  TREE 

2.23 

.08 

.03 

2.04 

.08 

MARSHALL 

1.06 

.06 

.05 

.18 

.37 

.40 

MELBOURNE 

1.89 

.56 

1.31 

MENA 

3.03 

.37 

.05 

.04 

1.01 

1.24 

.26 

.04 

.02 

MONTICELLO  3  S 

5.07 

.09 

.60 

.12 

.14 

.68 

.04 

1.03 

1.06 

.21 

.38 

.53 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

6.48 

.22 

.07 

1.65 

.49 

.02   .16 

.10 

2.51 

.05 

.20 

.18 

.8 

MORRILTON 

2.26 

T 

1.12 

T 

.18 

•  11 

.33   .54 

MOUNT  IDA 

2.19 

.11 

.03 

.15 

.54 

.04 

.53 

.29 

.48 

.02 

MOUNT  MAGAZINE 

2.05 

.23 

.22 

.40 

.25 

.95 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

2.00 

.16 

.08 

.16 

.02 

.93 

.63 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

2.57 

.22 

T 

.04 

.26 

T 

.02 

1.28 

.75 

T 

MOUNTAIN  VIEW  1  E 

2.41 

.63 

.05 

.14 

.12 

1.47 

T 

T 

DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


MULBERRY  6  HNE 
NARROWS  OAH 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 
NATHAN  4  WNW 
NEWHOPE  3  E 

NEWPORT 
NIHROD  DAM 
OOELL  3  N 
ODEN  2  W 
OKAY 

OSCEOLA 

OWENSVILLE 

OZARK 

OZONE 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

PARIS 

PARKIN  2  « 
PARKS 

PERRYVILLE 
PINE  8LUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 
PINE  RIDGE 
POCAHONTAS  1 
PORTLAND 
PRESCOTT 

RATCLIFF 
ROGERS 

ROHWER  2  NNE 
RU5SELLVILLE 
SAINT  CHARLES 

SAINT  FRANCIS 

SALEM 

SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 

SHIRLEY 

SILOAM  SPRINGS 

SPARKMAN  A  E 

STAMPS 

^TAR  CITY  2  S 

bTEVE 

STORY 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
SUBIACO 
TAYLOR 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

TURNPIKE 

WALDRON 

WALNUT  GROVE  2  NNE 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

WARREN 
WHITE  ROCK 

WHITECLIFFS 
WYNNE  . 
YELLVILLE 


Day  of  Month 


2.00 

3.57 
2.AA 
3.47 
2.46 
2.44 

5.87 
1.B6 

1.40 


3.03 
2.90 
7.20 
5.06 

1.23 
1.36 
4.57 
1.24 
3.70 


6.24 
1.56 
3.40 


1.18 
.03 
.OB 


3.09 
1.78 


13 


14    15 


16   17   18 


.94 
.72 
1.67 


19    20    21 


2.62 

.75 
.04 


,40  1.45 
.23 
.90 


1.10 
.60 
.22 


.58 

1*13 

T 

.92 

1.01 

.43 

2.30 

.20 

.75 

Z.OO 

T 

.27 
.19 

.13 

2.60 

.67 

.72 

1.10 

22   23   24 


1.60 
.15 
.32 


.13 
.21 

.16 


25   26   27 


28   29   30   31 


.09 
1.05 


1.83 

.48 


DAILY  TEMPERATURES 






AUGUST  1960 

station 

Day  Of  Month 

1 

' 

2 

3 

4   5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

r^ 

< 

ALUM  FORK 

MAX 
MIN 

9J 
72 

94   96 

70   70 

96   98 
72   71 

100 
71 

100 
71 

94 

71 

95 
72 

82 

70 

87 
66 

86 
60 

90 
61 

91 
64 

91 
64 

93 
69 

92 

70 

90 
71 

93 

71 

95 
65 

89 
64 

90 
68 

95 
68 

94 

68 

94 

70 

94 
70 

95 
68 

92 
67 

95 
72 

90 
69 

93 
68 

92.8 
68.5 

ARKADELPHIA 

MAX 
MIN 

96 
73 

97   96 
72   74 

97  101 
74   73 

99 

73 

99 

73 

96 

73 

97 
74 

88 
73 

89 
66 

88 
63 

91 
62 

91 
66 

96 
69 

96 
67 

93 

72 

89 

73 

93 
72 

92 

70 

86 
67 

67 
69 

91 
68 

94 
70 

94 
72 

92 

73 

91 
59 

90 
70 

69 
59 

90 
71 

94 

70 

93.0 
70.3 

ASHDOHN 

MAX 

MIN 

96 
69 

97   97 
70   74 

98   97 
75   76 

98 
68 

99 

72 

96 

71 

97 
73 

95 
71 

88 
67 

88 
66 

92 

67 

90 
65 

92 

71 

91 

70 

94 
71 

93 

71 

92 

72 

90 
71 

86 
69 

69 
69 

91 

70 

93 

70 

89 

73 

89 
72 

92 
79 

92 
69 

92 

72 

92 
69 

92 
68 

92.8 

70.6 

BALD  KNOB 

MAX 

MIN 

92 
69 

95   93 
68   70 

95   98 
71   71 

99 
69 

98 

70 

96 

70 

94 
68 

85 
71 

84 
65 

84 
58 

85 
57 

90 
60 

90 
66 

92 
68 

92 
68 

88 
66 

89 
70 

92 
68 

90 
65 

88 
69 

92 

65 

90 
67 

89 
68 

68 
68 

87 
68 

89 
55 

92 
59 

91 

67 

93 

67 

91.0 
67.2 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 
MIN 

93 
61 

95   95 
69   69 

92   96 
70   69 

97 
68 

97 
69 

94 
69 

94 
64 

84 
63 

85 
58 

85 
63 

88 
54 

90 
62 

91 
63 

94 
62 

95 
64 

90 
66 

91 
65 

96 
66 

88 
64 

89 
62 

91 
64 

93 
65 

92 
64 

92 
62 

90 
63 

90 
64 

93 
68 

93 
58 

96 
67 

92.0 
54.4 

BATESVILLE  L  AND  0  NO  1 

MAX 
MIN 

93 
6* 

94   93 
68   70 

91   98 

71   70 

98 
69 

95 
71 

93 
70 

94 
67 

84 
71 

83 
63 

84 
55 

87 
54 

92 
60 

92 
63 

95 
65 

94 
68 

69 

70 

91 
69 

94 
64 

93 
64 

88 
68 

92 

65 

93 
67 

91 
64 

91 
66 

91 
55 

91 
65 

92 
71 

90 
68 

96 
67 

91.7 
66.2 

BENTON 

MAX 
MIN 

9'! 

70 

96   94 
69   72 

95   99 

73   71 

98 
71 

97 
73 

92 

73 

96 

71 

85 

71 

85 

65 

85 
68 

88 
59 

92 
64 

89 
68 

94 
68 

93 

70 

84 
72 

94 
72 

96 

67 

85 
66 

90 
69 

94 
66 

93 
68 

94 

70 

94 
69 

94 
66 

92 
69 

95 

73 

95 
58 

96 
68 

92.5 

69.0 

BENTOMVILLE 

MAX 
MIN 

91 
59 

92   93 
66   66 

S-i       95 
70   69 

94 
69 

93 
64 

88 
68 

87 

65 

82 

61 

82 
53 

83 
51 

87 
55 

90 
60 

90 
60 

89 

65 

90 
65 

81 
65 

87 
60 

.90 
61 

86 
63 

88 
62 

92 

60 

89 
62 

92 
66 

91 
65 

90 
65 

88 

57 

89 

65 

90 
67 

93 
65 

89.2 
63.2 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

9* 
70 

97   97 
67   68 

96   99 

70   68 

102 
68 

99 

70 

99 
71 

92 
69 

93 
69 

86 

61 

86 
57 

88 

57 

91 
61 

94 
67 

94 
67 

94 
67 

90 
69 

81 
69 

94 
62 

95 
65 

88 
69 

91 
65 

94 
66 

95 
67 

94 
69 

90 
65 

92 

67 

90 

73 

92 
66 

93 
65 

92.9 
65.6 

BLVTHEVILLE 

MAX 
MIN 

93 
67 

98   95 
73   75 

95   99 
76   74 

97 
72 

97 
76 

95 

71 

91 
72 

83 
70 

81 
63 

83 
63 

85 
63 

89 
65 

91 

70 

92 
70 

95 

70 

88 
70 

87 
70 

91 
73 

85 
68 

66 
71 

89 
71 

68 
73 

89 
67 

87 

70 

87 
70 

90 
70 

90 
71 

88 
71 

92 

71 

90.2 
70.2 

BOONEVILLE 

MAX 
MIN 

9» 
69 

96   96 

70   70 

98  102 
71   71 

97 
71 

98 
65 

96 
69 

96 
69 

89 
68 

90 
59 

89 
60 

93 
60 

95 
60 

95 
67 

95 

70 

91 
70 

83 

71 

94 
65 

97 
65 

86 
66 

93 
65 

96 
66 

95 
68 

95 

71 

97 
71 

89 
68 

94 
69 

95 

70 

96 

57 

98 
67 

94.2 
57.4 

BRINKLEY 

MAX 
MIN 

95 

71 

97   93 
72   73 

97  102 
75   72 

98 
74 

97 
75 

97 
74 

96 
72 

83 
72 

83 
67 

84 
62 

89 
60 

89 
63 

91 

67 

94 
72 

93 
72 

90 
71 

90 
72 

93 

73 

83 
68 

88 
72 

93 
66 

92 

71 

93 
69 

94 

70 

89 
69 

90 
70 

93 
72 

93 
71 

95 
72 

92.1 
70.4 

CAMDEN  1 

MAX 
MIN 

98 
69 

98   96 
71   74 

98  101 
74   72 

100 
69 

99 

74 

98 

74 

99 

74 

99 
65 

88 
68 

88 
63 

89 
63 

86 
68 

91 

70 

94 

70 

93 
71 

91 
72 

93 

72 

94 
73 

85 
69 

89 

70 

92 

70 

95 

70 

95 
70 

92 

73 

91 
69 

90 
69 

91 
68 

88 

70 

94 

71 

93.1 

70.2 

CLARKSVILLE 

MAX 
MIN 

92 
66 

96   95 
72   74 

96  100 
75   72 

98 

70 

98 
66 

92 

71 

97 
68 

86 
71 

87 
62 

88 
59 

92 
58 

94 
58 

93 

67 

94 
71 

94 
72 

84 
72 

92 
61 

94 
66 

87 
66 

94 
67 

96 
67 

95 
69 

95 

73 

93 
73 

93 

70 

93 

70 

95 

70 

95 
58 

98 
68 

93.5 
58.1 

CONWAY 

MAX 
MIN 

93 
68 

95   93 
72   72 

98  100 
73   71 

97 
70 

98 

74 

95 
72 

90 
70 

85 
71 

86 
62 

85 

55 

89 

57 

92 
66 

90 
65 

95 
68 

91 
73 

62 
72 

91 
68 

96 
65 

89 
65 

92 
66 

93 
66 

94 
68 

92 
72 

92 

71 

91 
67 

91 

70 

94 
71 

94 
69 

95 
68 

92.2 
58.3 

CORNING 

MAX 
MIN 

94 
62 

98   98 
70   73 

92   98 
73   73 

99 
72 

98 
75 

91 

74 

92 

70 

86 
67 

82 
62 

85 
58 

92 
61 

94 
64 

97 
67 

98 
68 

97 
69 

95 
72 

90 

70 

92 

70 

86 
63 

89 
71 

91 
69 

90 
70 

92 
66 

91 
70 

91 
69 

92 

70 

93 

71 

93 

70 

97 
71 

92.6 
68.7 

CROSSETT  T  S 

MAX 
MIN 

95 
66 

96   94 
70   74 

98   98 
74   72 

99 

72 

98 

71 

98 

71 

99 

72 

97 
73 

87 

70 

84 
64 

85 
62 

83 

70 

87 

70 

93 

71 

92 

70 

90 
71 

89 

71 

92 
70 

63 
72 

87 
71 

90 

70 

94 
67 

93 
69 

90 
71 

88 
69 

88 
68 

87 

70 

90 
69 

92 
69 

91.5 
70.0 

CUMMINS  FARM 

MAX 
MIN 

95 
69 

96   95 

70   72 

98  101 
73   70 

99 
71 

95 
72 

98 
70 

99 

71 

86 

70 

88 
68 

86 

59 

90 
61 

86 
64 

92 
65 

96 
66 

96 
69 

93 
68 

94 
69 

95 
66 

79 
65 

89 
69 

92 
66 

93 
67 

92 

70 

91 
69 

89 
68 

90 
67 

92 

67 

91 
67 

91 
68 

92.5 
67.9 

DARDANELLE 

MAX 
MIN 

9* 
68 

97   97 
69   72 

95   98 
73   72 

97 
71 

98 

70 

91 
72 

92 

70 

85 
72 

88 
64 

86 
58 

91 
59 

94 
60 

95 
65 

93 
69 

92 

70 

82 
72 

92 
66 

95 
66 

87 
66 

90 
68 

94 
68 

95 

68 

95 

71 

93 

71 

91 

67 

91 
67 

94 
59 

95 
69 

95 
68 

92.6 
68.1 

DE  QUEEN 

MAX 

MIN 

96 

72 

97   96 
69   71 

97   99 
73   71 

99 
67 

100 
68 

96 

71 

96 

70 

85 
69 

91 
67 

90 
61 

92 
65 

93 
62 

94 
69 

90 
74 

96 

70 

86 
72 

96 
69 

95 
66 

88 
65 

93 
67 

95 
68 

96 
69 

93 
72 

93 
71 

93 
68 

92 
69 

94 

69 

92 
68 

94 
55 

93.8 
68.6 

DES  ARC 

MAX 
MIN 

93 

72 

96   93 
75   73 

96  101 
75   75 

98 

77 

100 
76 

97 
78 

96 

73 

85 

73 

84 

67 

84 
60 

89 
61 

91 
64 

92 
68 

94 
71 

94 

71 

98 

73 

90 
73 

94 

74 

92 
67 

89 
72 

93 

71 

92 

73 

91 
70 

91 
72 

90 
71 

94 
71 

92 

70 

92 

71 

94 
72 

92.7 
71.3 

DEVILS  KNOB 

MAX 
MIN 

83 
70 

88   87 
75   70 

87   90 
72   74 

88 
73 

89 
72 

88 
66 

76 
65 

75 
62 

79 
62 

77 
67 

83 
61 

83 
65 

84 

67 

82 
68 

82 
68 

76 
68 

86 
63 

88 
68 

60 
61 

85 
65 

89 
70 

86 

70 

85 
67 

63 
69 

83 
67 

81 
66 

87 
67 

69 
57 

91 

70 

84.2 
67.6 

DIERKS 

MAX 
MIN 

97 
69 

99   97 
67   68 

97   98 
71   69 

97 
66 

99 

67 

98 
70 

97 
67 

94 

70 

91 
65 

90 
63 

92 
61 

95 
61 

97 
67 

96 
68 

96 
71 

90 

70 

95 

70 

95 

70 

88 
64 

92 

67 

94 
66 

97 
67 

94 

70 

95 
70 

95 
69 

95 

66 

95 
69 

93 
68 

97 
65 

95.0 
67.5 

DUMAS  I  ESE 

MAX 

MIN 

97 

70 

98   96 
72   72 

100  103  102 
73   71   71 

100  100  101 
71   72   72 

91 

72 

90 
68 

89 
61 

91 
62 

87 
67 

93 
66 

97 
68 

97 
69 

94 
69 

93 
70 

96 
69 

84 
66 

91 

70 

94 
69 

96 
68 

94 
68 

94 
69 

93 
67 

91 
57 

92 
69 

91 
66 

95 
69 

94.5 
68.9 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 
MIN 

91 
59 

93   91 
69   68 

90   95 

70   70 

93 

70 

93 
71 

90 
69 

87 
65 

80 
61 

80 
55 

81 
53 

85 
57 

89 
62 

88 
63 

86 

6T 

88 
70 

63 
67 

87 
62 

90 
62 

85 
62 

88 
63 

90 
67 

90 
67 

91 
63 

91 
67 

89 
55 

88 
57 

90 
67 

92 
54 

92 

65 

88.5 
64.7 

FAYETTEVILLE 

MAX 
MIN 

92 
55 

91   91 

71   71 

92   95 
74   72 

93 
72 

93 
72 

91 

73 

89 

70 

82 
65 

83 
58 

82 
57 

87 
62 

91 
65 

90 
65 

88 
71 

90 
71 

79 
68 

87 
65 

91 
64 

87 
64 

89 
66 

92 
65 

89 
65 

92 
72 

90 
68 

88 
67 

86 
69 

66 

70 

90 
70 

92 
68 

89.0 
67.6 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

MAX 

MIN 

91 
62 

91   91 
67   68 

92   95 

72   70 

92 
69 

93 
66 

91 
71 

90 
69 

82 

63 

81 
56 

83 
56 

86 

58 

90 
60 

89 
63 

88 
68 

86 

70 

79 
65 

68 
60 

90 
63 

88 
66 

88 
66 

93 
64 

88 
64 

90 
68 

91 
68 

89 
65 

88 
69 

88 
68 

90 
66 

92 
65 

88.9 
65.3 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

90 
63 

89   90 
69   71 

92   94 

74   71 

94 

72 

92 

70 

90 
71 

89 
69 

82 
65 

81 
55 

82 
56 

86 
61 

89 
64 

89 
63 

88 
68 

88 
70 

87 
66 

86 
63 

90 
67 

85 
64 

86 
65 

91 
64 

91 
66 

91 
72 

91 
67 

67 
66 

87 
70 

87 
69 

90 
68 

91 
67 

86.6 
56.7 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

97 
63 

95   95 

70   70 

95   96 
73   73 

97 
70 

96 
67 

93 

71 

90 
69 

84 
67 

82 
61 

83 
55 

87 
56 

92 
63 

94 
64 

97 
67 

93 

71 

83 
70 

90 
66 

94 

67 

86 
67 

68 
65 

91 
66 

93 
70 

90 
66 

91 
59 

91 
66 

91 
68 

91 
68 

97 
69 

98 
67 

91.7 
67.1 

FOROYCE  6  W 

MAX 
MIN 

99 
69 

98   96 
73   74 

99  102 
75   74 

99 

73 

99 

73 

99 

77 

99 

75 

93 

71 

88 

70 

88 
69 

91 
70 

87 
70 

92 
71 

95 

70 

95 

71 

89 

71 

93 
72 

94 
73 

65 
67 

89 

70 

92 

70 

94 

70 

95 

71 

92 
71 

91 
69 

90 

70 

91 

70 

90 
70 

93.5 

71.3 

FORT  SMITH  KB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

94 

70 

96   95 
74   74 

96   98 

74   75 

98 

74 

98 

71 

98 

73 

97 
72 

86 
72 

88 
64 

88 
64 

92 
64 

92 
66 

91 
71 

92 
73 

94 
73 

62 

70 

94 
66 

97 
68 

86 
66 

90 
69 

95 
70 

97 
71 

97 
72 

93 
75 

93 
72 

92 
71 

91 
72 

92 
71 

96 

71 

93.2 

70.7 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MAX 
MIN 

90 
60 

92   92 

68   67 

92   96 
69   69 

94 
67 

93 
62 

92 
68 

91 
66 

85 
64 

85 
56 

85 
52 

88 
65 

91 
63 

91 
62 

88 
67 

88 

70 

80 
68 

68 
62 

91 
62 

90 
64 

66 
66 

92 
63 

92 
63 

94 
72 

92 
59 

89 
55 

90 
66 

90 
69 

92 
64 

94 
65 

90.2 
54.9 

GILBERT 

MAX 
MIN 

91 
63 

94   94 
67   68 

92   98 
68   69 

96 

67 

97 
66 

91 
67 

93 
67 

85 
68 

84 
57 

86 
54 

91 
52 

95 
55 

94 
59 

95 
63 

92 
68 

85 
66 

92 
67 

96 
60 

86 
67 

95 
63 

96 
60 

97 
65 

93 
65 

91 
66 

93 
64 

91 
63 

94 
54 

96 
64 

97 
64 

92.7 
63.6 

GRAVETTE 

MAX 
MIN 

90 
62 

91   91 
68   69 

92   95 
72   70 

93 

70 

92 
69 

88 
66 

86 
67 

83 
62 

83 
53 

84 
53 

87 
53 

90 
63 

90 
63 

66 
66 

90 
68 

81 
68 

66 
60 

90 
62 

85 
63 

86 
63 

91 
64 

90 
65 

90 
68 

91 
63 

89 
65 

88 
57 

86 
67 

90 
ft7 

91 
65 

88.7 
64.5 

HARRISON 

MAX 
MIN 

91 
62 

93   94 
68   67 

91   97 
69   68 

95 
68 

96 
64 

93 

70 

91 
66 

84 
67 

52 

91 

94 
61 

93 
62 

94 
66 

82 
65 

90 
60 

94 
62 

67 
65 

92 
61 

94 
64 

95 

65 

92 
67 

94 
68 

92 
54 

92 

60 

92 
66 

95 
65 

95 
64 

92.3 
64.5 

HELENA 

MAX 

MIN 

96 

73 

96   93 

77   76 

97  100 
76   77 

98 
76 

96 
75 

95 

77 

97 

77 

85 

73 

87 
70 

86 
65 

87 
67 

88 
71 

94 
69 

95 
73 

93 
73 

90 
74 

88 
70 

97 

74 

90 
68 

69 
72 

92 

72 

93 

73 

93 

70 

90 
71 

90 
70 

90 
70 

92 
72 

90 

70 

93 

75 

92.1 
72.5 

HOPE  3  NE 

MAX 
MIN 

96 
69 

99   99 
71   73 

96   99  100 
75   73   71 

99  100 
74   73 

98 
72 

96 
70 

86 
67 

88 
65 

87 
65 

90 
65 

90 
69 

92 

70 

93 
71 

93 
71 

65 
69 

92 
71 

91 

67 

80 
69 

69 
69 

92 

70 

95 

71 

91 
72 

92 
70 

92 

70 

91 

70 

91 

70 

90 

70 

92.5 
70.1 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 
MIN 

97 
71 

98 
75 

97 
75 

98  101  100 
76   76   76 

00 
77 

95 

76 

98 
75 

85 
72 

91 
66 

91 
62 

92 
64 

95 
69 

89 
64 

96 

71 

91 
72 

87 
75 

97 
72 

95 
73 

89 
66 

90 
68 

97 
70 

96 

71 

91 
73 

87 
74 

93 
69 

92 

70 

94 
72 

94 

71 

97 
72 

94.0 
71.4 

I  following  Station  Index 
102   - 


u 

I\l 

lL.1 

11 

jM 

f 

m 

.I\^ 

L 

JH 

Li?.S 

AREAMSAS 

ConHnued 

AUCDST 

1960 

Day  Of  Month                                                 | 

1 

SlaUon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20   21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30   31 

1 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

93 
69 

97 
73 

94 

73 

93   99   96 

75   72   71 

97 
75 

95 
75 

93 

70 

83 
70 

81 
64 

62 
61 

86   90 
60   66 

93 
67 

95   97   90 
70   70   71 

69   91   85 
68   71   64 

89   92   69 

71   70   71 

91   90   90 
68   70   59 

90   92   91   96 

71   70   71   71 

91.3 
69.6 

KEISER 

MAX 
MIN 

96 
72 

97 

72 

94 
73 

94   98  100 
74   71   70 

98 
72 

96 
72 

92 

69 

63 

70 

81 
62 

63 
63 

85   89 
62   61 

92 
61 

92   96   66 
66   69   69 

87   87   65 
67   70   67 

90   91   91 
68   66   58 

90   86   88 
67   65   67 

91   92   93   94 
66   57   67   69 

91.1 
68.0 

KEO 

MAX 
MIN 

93 
69 

96 

71 

93 
71 

96  100   98 
73   72   72 

97 
74 

94 

73 

96 
72 

85 

71 

64 
66 

84 

60 

87   87 
69   63 

92 
69 

94   95   86 
69   71   71 

89   96   65 
70   70   67 

85   91   93 
69   66   69 

91   91   90 
70   71   68 

89   92   90   93 
68   56   70   70 

91.4 
69.2 

LEJVD  HILL 

MAX 
MIN 

91 
60 

95 
67 

94 
68 

93   98   90 
70   70   68 

89 
64 

86 
62 

88 
60 

64 
54 

65 
62 

87 
54 

89   90 
56   58 

92 

67 

94   90   88 
66   62   60 

90   92   90 
61   64   62 

93   95   96 
63   61   65 

93   94   95 
66   59   70 

94   93   94   96 
58   66   58   58 

91.5 
63.2 

LITTLE  rock;  KB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

93 
71 

95 
72 

94 

73 

95  101  100 
75   73   74 

99 

76 

94 
76 

96 

72 

65 
71 

86 
67 

66 
63 

87   91 
62   64 

91 
69 

96   95   85 
71   73   72 

94   98   83 
74   6?   67 

68   92   92 
71   69   71 

92   92   90 
72   72   69 

90   93   92   93 
70   71   72   72 

92.2 

70.6 

MAGNOLIA  3  N 

MAX 

MIN 

98 
67 

97 
70 

97 
74 

98  102  101  1 
73   74   70 

02 
73 

101 
72 

100 
73 

95 

70 

87 
66 

66 
62 

91   89 
63   68 

88 
68 

93   94   90 
70   70   70 

93   94   90 
71   71   68 

69   91   92 
69   69   70 

93   91   90 
56   71   58 

89   93   91   93 
67   66   67   67 

93.6 
69.3 

MALVERN 

MAX 
MIN 

97 
68 

98 
67 

95 

72 

96  100   99 
72   68   68 

99 

71 

96 

71 

96 

71 

88 
70 

90 
63 

66 
67 

92   93 
56   59 

94 
64 

97   93   84 
66   68   71 

96   95   90 
71   66   65 

90   94   95 
57   54   56 

95   92   88 
68   69   56 

91   93   92   96 
66   66   68   68 

93.6 
66.9 

MAMMOTH  SPRIN6 

MAX 
MIN 

92 

60 

97 
67 

98 
68 

69  99   98 

70  79   70 

98 

71 

93 

72 

92 
68 

84 
68 

83 
59 

84 
54 

88   92 
53   58 

94 
62 

92   92   65 
64   68   71 

69   93   63 
69   64   66 

90   91   91 
68   65   68 

90   91   69 
61   55   64 

91   92   94   96 
54   58   66   66 

91.3 
65.7 

MARIANNA  2     S 

MAX 
MIN 

95 
68 

95 

72 

92 

72 

95   99   97 
72   71   72 

96 
73 

95 

72 

95 

71 

64 
69 

65 
65 

65 
61 

66   88 
61   61 

92 
64 

95   94   69 
66   68   70 

86   90   67 
67   70   65 

86   92   92 
59   67   65 

92   69   69 
68   56   69 

90   91   90   93 
56   56   57   69 

91.2 
66.1 

MARKED  TREE 

MAX 

MIN 

98 

73 

99 

73 

94 

71 

95  100  100 
70   73   71 

97 
70 

98 
73 

96 
70 

84 
71 

84 
62 

66 
66 

89   92 
64   60 

94 
68 

95   95   90 
65   67   62 

89   92   86 
66   69   65 

91   93   91 
67   65   66 

92   93   92 
64   56   67 

90   93   92   97 
65   71   67   69 

92.6 
67.5 

MARSHALL 

MAX 
MIN 

90 
61 

92 

70 

93 
69 

93   96   94 
70   69   69 

96 
69 

91 
68 

90 
65 

63 
66 

83 

57 

66 
52 

67   91 
53   66 

91 
70 

92   90   81 
67   72   71 

89   92   67 
63   66   66 

91   92   92 
53   64   66 

91   69   89 
69   69   66 

88   90   90   93 
69   70   67   66 

90.0 
66.0 

MENA 

MAX 
MIN 

93 

70 

93 

71 

91 
72 

94   95   93 
73   73   69 

96 
69 

90 
72 

92 

72 

88 

70 

87 
62 

88 
62 

87   90 
63   63 

89 
69 

64   89   84 
69   69   69 

91   90   66 
58   69   67 

91   91   92 
56   66   66 

90   91   90 
69   70   56 

68  91   90   94 

69  71   69   70 

90.2 
66.7 

MONTICELLO  3  S 

MAX 
MIN 

96 
6* 

96 
64 

95 
69 

98  101  100 
70   70   73 

98 

70 

99 
69 

98 
70 

86 
72 

66 
62 

65 
57 

89   83 
57   65 

90 
69 

93   95   90 
66   65   68 

91   92   87 
67   69   66 

89   93   94 
65   66   66 

92   90   90 
70   72   67 

90   68   85   91 
67   57   56   65 

91.9 
66.9 

HORRILTON 

MAX 
MIN 

95 

70 

97 
72 

96 
72 

97  101   97 
74   73   71 

96 
73 

97 

73 

90 
71 

89 
72 

67 
65 

67 
60 

89   94 
59   61 

94 
66 

96   69   82 
70   73   72 

90   95   90 
69   66   56 

69   94   96 
57   58   69 

94   93   94 
71   71   67 

94   93   93   96 
67   69   59   70 

92.9 
66.9 

MOUNT  IDA 

MAX 
MIN 

93 
67 

95 
67 

93 

70 

95   98   96 
70   70   69 

97 
67 

94 
71 

93 
69 

69 
68 

66 
61 

67 
60 

92   94 
67   59 

91 
66 

91   89   85 
67   68   74 

92   94   90 
69   68   66 

91   92   93 
65   64   65 

92   91   91 
66   59   66 

90   92   92   96 
57   73   56   66 

92.1 
66.6 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 
MIN 

68 
65 

89 
67 

86 

71 

69   69   69 

75   75   74 

66 
73 

63 
67 

61 
65 

81 
66 

76 
63 

76 
60 

77   76 
61   63 

80 
61 

60   81   60 
64   66   64 

78   80   66 
64   55   54 

79   85   65 
62   65   57 

86   86   86 
55   67   65 

83.1 
66.0 

MOUNTAIN  HOME  1  NNi< 

MAX 
MIN 

91 
64 

94 

70 

94 

70 

92   97   96 
72   73   70 

97 

70 

94 

70 

66 
66 

85 
67 

86 
60 

85 
68 

69   94 
58   63 

96 
66 

95   92   81 
69   72   70 

66   93   61 
66   67   64 

68   92   92 
64   67   70 

90   92   90 
67   69   68 

90   90   93   96 
57   66   57   66 

90.9 
67.0 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MAX 
MIN 

78 
63 

91 
67 

95 
66 

95   93   98 
70   71   69 

96 
68 

96 

70 

92 

67 

92 
67 

84 
62 

82 
55 

84   89 
65   59 

93 
63 

93   93   92 
67   72   70 

60   88   93 
67   65   65 

81   88   91 
65   66   68 

90   69   90 
67   68   56 

88   89   90   93 
66   67   67   65 

69.9 
56.0 

NARROWS  0AM 

MAX 
MIN 

98 
67 

98 
64 

98 
62 

96   98   99 
66   66   65 

98 
65 

101 
67 

96 
67 

97 
68 

88 
73 

67 
59 

90   91 
65   57 

91 
6* 

94   92   92 
65   66   67 

90   96   93 
59   62   63 

62   92   93 
64   62   65 

95   95   91 
64   66   67 

91   91   93   92 
63   66   65   63 

93.5 
66.0 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

MAX 
MIN 

95 
70 

96 
67 

96 
66 

94   96   98 
70   70   68 

96 
68 

96 
66 

96 

70 

96 
69 

87 
66 

69 
66 

89   90 
63   63 

92 
66 

93   94   96 
69   70   69 

66   92   92 
71   67   56 

78   89   92 
55   55   67 

94   90   90 
69   70   69 

91   89   91   90 
67   65   67   67 

92.1 
57.5 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

95 
66 

97 

71 

94 

73 

95  100   97 
74   72   71 

98 
74 

94 
73 

92 
69 

86 

70 

84 
64 

85 

60 

87   92 
58   63 

93 
66 

97   95   69 
66   69   71 

90   93   89 
69   69   55 

69   93   93 
59   57   69 

93   92   90 
55   66   68 

90   92   90   96 
56   69   69   69 

92.2 
68.3 

NIMROO  DAM 

MAX 
MIN 

9* 
66 

95 
68 

96 

70 

96   99  100 
71   71   69 

100 
69 

101 
69 

92 
71 

96 
71 

83 
61 

89 

57 

88   91 
67   56 

95 
64 

95   90   91 
66   66   71 

61   93   97 
70   65   55 

87   90   95 
65   57   56 

96   95   94 
69   59   55 

94   93   94   95 
65   70   56   67 

93.5 
66.6 

OKAY 

MAX 
MIN 

98 

70 

99 

71 

96 
72 

96  100   99 
73   72   70 

100 
77 

96 
72 

98 
73 

98 
70 

92 
67 

91 
66 

92   93 
66   65 

94 

70 

98   96   93 
70   72   71 

96   94   63 
73   70   67 

91   93   95 
66   69   70 

92   91   93 
71   78   59 

92   95   92   95 

70   70   70   66 

94.7 
70.3 

OZARK 

MAX 
MIN 

9« 

71 

95 
73 

95 
72 

97   99   97 
72   73   72 

96 
68 

95 

73 

96 
70 

91 

73 

90 
63 

90 
62 

92   95 
63   63 

94 
68 

94   93   80 

74   73   74 

93   94   86 
65   68   57 

92   95   92 
66   56   70 

95   94   92 
74   75   72 

91   93   95   96 

71   70   59   59 

93.4 
69.8 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

MAX 
MIN 

93 
65 

95 
69 

92 
71 

93   96   97 

72   70   71 

97 
72 

93 
73 

94 
68 

65 
68 

62 
62 

84 
59 

86   89 
54   60 

91 
67 

94   94   89 
66   66   69 

87   90   67 
69   70   64 

88   91   90 
70   67   71 

69   88   88 
56   68   65 

65  69   87   93 

66  70   70   58 

90.2 
67.3 

PARIS 

MAX 
MIN 

96 

67 

98 

70 

95 
71 

98  100   98 
72   72   67 

99 
67 

95 
71 

97 
68 

87 

71 

90 
60 

90 
59 

94   96 
59   60 

96 
66 

96   93   84 
68   69   73 

94   97   95 
64   65   56 

94   97 
56   57 

92   97   96 
72   67   58 

94.7 
57.2 

PERRYVILLE 

MAX 
MIN 

9» 
68 

97 
68 

98 
69 

99   99  100 
71   71   65 

101 
69 

92 
71 

91 

71 

64 

70 

87 
61 

86 
64 

90   91 
56   59 

93 
64 

95   89   81 
65   70   70 

92   97   65 
59   59   65 

90   96   96 
66   56   57 

96   94   94 

70   70   70 

93   95   95   95 
66   68   55   66 

93.0 
66.7 

PINE  BLUFF 

MAX 
MIN 

97 
74 

98 
75 

99 
74 

97  100  102 
76   75   75 

100 
75 

96 
75 

96 
73 

86 
73 

86 
69 

85 
64 

89   86 
68   69 

93 

70 

95   94   90 
72   73   72 

95   96   75 
73   73   73 

68   92   93 
74   70   72 

92   92   91 
73   73   72 

91   93   92   91 

71   71   71   73 

92.6 
72.3 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

97 
72 

100 
73 

96 
74 

99  103  102 
75   73   72 

102 

74 

99 

74 

98 

73 

86 
73 

89 
68 

87 
63 

94   91 
62   68 

92 
69 

97   96   90 
71   72   72 

95   95   75 
73   69   57 

68   94   95 

71   70   71 

93   92   92 
72   72   70 

93   93   94   91 
71   70   70   71 

93.9 
70.8 

POCAHONTAS  1 

MAX 
MIN 

94 
72 

95 

70 

94 
72 

92   99   97 
72   72   72 

98 
73 

97 
73 

96 
68 

92 
69 

69   92   87 
66   66   55 

89   93   92 
69   57   70 

90   91   89 
67   62   65 

90   91   92   97 
56   70   70   67 

92.9 
69.0 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

96 

70 

95 

70 

98 
73 

94   96   96 
73   73   74 

98 
73 

97 
74 

98 

73 

97 
74 

66 
71 

82 
66 

84   82 
66   66 

90 
70 

95   88   91 
70   72   72 

68   68   90 
72   71   74 

82   94   69 
70   71   71 

91   91   89 
71   72   71 

89   67   64   66 

70   70   70   71 

90.6 
71.0 

PRESCOTT 

MAX 
MIN 

97 
72 

102 
74 

96 
75 

101  102  101 
76   77   77 

100 
74 

96 

76 

99 
76 

94 
74 

90 

6e 

88 
64 

92   94   90 
63   66   68 

96   97   95 

70   71   73 

97   95   91 
75   71   74 

68   92   95 
66   69   71 

92   91   91 

71   72   72 

92   92   93   95 

70   58   70   73 

94.7 

71.5 

ROGERS 

MAX 
MIN 

88 
63 

90 
69 

90 
71 

90   94   92 
73   72   72 

92 
69 

90 

70 

86 
67 

80 
63 

80 

5e 

60 
65 

66   90   90 
69   63   64 

90   90   63 
69   70   68 

66   90   88 
54   66   55 

88   92   90 
56   65   57 

91   91   88 
69   56   56 

87   68   91   93 
59   66   57   67 

68.6 
66.4 

ROHWER  2  NNE 

MAX 

MIN 

95 

71 

95 
72 

93 
74 

97  101   99 
74   73   72 

95 
72 

99 

71 

98 

71 

87   85   84 
72   70   61 

86   87   90 
61   64   64 

94   94   94 
69   70   70 

69  92   91 

70  59   56 

89   90   91 
67   71   58 

90   69   68 

70   71   77 

92   91   88   90 
68   59   69   69 

91.7 
69.6 

RUSSELLVILLE 

MAX 

MIN 

94 

6e 

97 
71 

97 
71 

96  100   98 

73   73   72 

98 

70 

96 

72 

93 

70 

86   87   86 
72   63   59 

92   93   94 
60   61   66 

93   92   83 
69   71   73 

92   94   90 
67   56   66 

91   95   94 
58   68   69 

92   92   90 
71   72   67 

92   94   93   97 
68   71   69   69 

93.0 
58.5 

SAINT  CHARLES 

MAX 
MIN 

94 

70 

96   97 
74   74 

93   98  102 
74   72   71 

IOC 
73 

98   98 
74   71 

96   68   86 
72   63   62 

67   68   88 
63   64   72 

92   93   95 

70   71   72 

92   90   93 
71   71   57 

84   '87   93 
71   69   70 

93   92   92 
69   68   59 

90   90   92   93 
65   70   71   68 

92.5 
69.7 

SEARCY 

MAX 
MIN 

95 

7C 

96   95 
71   72 

98  101  100 
73   73   72 

99   95   96 

73   73   71 

85   65   87 
72   66   61 

89   94   93 
56   61   67 

95   93   69 
70   72   71 

94   96   86 
71   56   55 

91   95   95 
72   58   70 

92   93   91 
69   70   69 

91   94   96   95 
56   70   69   70 

93.4 
69.2 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 
MIN 

92 

7C 

94   95 
71   74 

97   98  101 
76   77   76 

96   96   97 

77   76   73 

66   66   65 
72   64   62 

87   89   92 
63   65   66 

95   97   66 
70   73   72 

98   99   93 
74   72   59 

69   94   93 
73   69   72 

91   92   91 

73   71   72 

90   92   93   94 
70   73   75   74 

1  92.9 
71.6 

SILOAM  SPRINGS 

MAX 
MIN 

9 
6! 

9i   92 
69   71 

92   96   94 
73   72   70 

94   90   90 
70   68   66 

61   82   82 
65   56   57 

88   90   89 
67   69   62 

86   90   61 
69   71   66 

88   92   86 
63   63   63 

88   92   90 
65   55   57 

91   92   90 
69   55   67 

68   89   91   92 
59   68   68   57 

!  89.3 
1  56.7 
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Continued 

ADGDST 

1960 

Day  Oi  Month 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

«i 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

STUTTGART 

MAX 
MIN 

98 
73 

98 
76 

94 
75 

98 
76 

101 
76 

100 

75 

98 
76 

99 

75 

97 

75 

86 
75 

87 
70 

91 
65 

92 
70 

92 

75 

94 

70 

97 
73 

97 

73 

92 

75 

93 

73 

96 
74 

90 
68 

89 
72 

91 
72 

93 

73 

92 

73 

92 

72 

91 
72 

92 
72 

92 

72 

94 

72 

94 
74 

93.9 
73.0 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 
HIN 

94 
74 

96 
74 

96 

73 

91 
74 

95 

74 

99 
74 

97 
74 

97 
74 

95 
74 

95 
73 

66 
67 

87 
61 

65 
63 

90 
67 

90 
67 

91 

70 

96 

73 

95 
73 

90 
72 

90 
72 

94 
67 

82 

70 

89 
70 

92 

70 

93 

70 

92 

71 

93 
70 

92 

70 

90 
71 

92 

71 

91 
71 

92.1 

70.8 

SUBIACO 

MAX 
MIN 

93 
6B 

95 
69 

95 
72 

97 
72 

99 

73 

97 
72 

97 
70 

94 
72 

94 
68 

65 
71 

68 
63 

68 
61 

92 
.62 

95 
63 

95 

67 

93 

71 

93 
71 

82 
72 

92 
65 

96 
67 

84 
66 

93 
66 

96 
68 

95 
69 

96 

71 

95 
72 

92 
69 

92 

70 

92 

71 

96 
69 

97 
69 

93.2 
68.7 

TEXARKANA  KB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

98 
71 

97 
74 

96 

74 

98 

75 

99 

75 

98 
74 

99 
75 

94 

75 

97 
71 

85 
72 

88 

70 

66 
69 

91 

71 

87 
69 

91 
71 

94 
73 

94 
75 

86 
73 

92 

75 

91 
66 

79 
70 

89 
71 

92 
72 

93 
74 

90 
75 

90 
74 

91 
72 

91 

73 

90 
73 

90 
72 

93 

71 

92.0 
72.5 

TURNPIKE 

MAX 
MIN 

NALDRON 

MAX 
MIN 

94 
65 

96 

67 

95 
67 

99 
69 

100 
69 

97 
65 

97 
63 

95 
68 

94 
67 

86 
69 

90 
56 

87 
57 

91 
57 

94 
57 

93 

62 

92 
66 

92 
65 

86 
66 

93 
64 

95 
62 

86 
63 

92 
63 

95 
62 

95 
65 

93 

64 

94 
67 

91 
63 

92 
64 

93 
69 

94 
64 

98 
64 

93.2 
64.2 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

94 
65 

95 
72 

93 
74 

90 
74 

98 
74 

96 

74 

96 
76 

95 

75 

93 
71 

84 
70 

83 
63 

86 
59 

86 
59 

91 
65 

94 
69 

94 
69 

94 
70 

68 

71 

88 

71 

92 
67 

62 
67 

89 
72 

91 

70 

90 
71 

69 
67 

90 
71 

86 
70 

90 
71 

90 
72 

91 

72 

96 

70 

90.8 
69.7 

WARREN 

MAX 
MIN 

98 
69 

98 
72 

95 
74 

100 
73 

104 
77 

100 
72 

97 
72 

97 

73 

100 

75 

69 
72 

86 
69 

86 
63 

86 
64 

81 
69 

89 

71 

93 
70 

93 
70 

87 
71 

91 
71 

92 
73 

82 
69 

91 
72 

93 

70 

94 

70 

95 
71 

91 
70 

90 
69 

90 
69 

92 

70 

92 

71 

94 
72 

92.6 

70.7 

WHITE  ROCK 

MAX 

Mill 

86 
66 

88 
71 

87 
71 

87 
72 

91 
72 

88 
73 

89 

72 

86 
66 

86 
67 

60 
64 

80 
62 

78 
60 

62 
60 

85 
63 

85 
64 

65 
65 

83 
63 

80 
65 

83 
63 

85 
66 

80 
61 

67 
66 

66 
66 

65 
69 

68 
69 

87 
70 

85 
67 

82 
66 

85 
67 

87 
67 

90 
66 

85.1 
66.5 

WYNNE 

MAX 
MIN 

96 

73 

96 

72 

94 
73 

95 

73 

98 
73 

98 
71 

96 

70 

95 
71 

93 
69 

83 
67 

80 
65 

63 
61 

87 
58 

90 
60 

92 
62 

95 
68 

95 
74 

94 
72 

90 
70 

63 

91 

91 
72 

91 
71 

86 
72 

90 
70 

90 
68 

91 
66 

93 
69 

92 
69 

91.7 
68.7 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  of  month 

M 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BLAEELY  HOUNTAIM  DAH 

EVAP 
WIND 

.26 
28 

.17 
18 

.23 
20 

.16 
21 

.27 
28 

.26 
29 

.30 
17 

.25 
29 

.25 
31 

.12 
20 

.20 
23 

.05 
18 

.22 

16 

.24 
18 

.30 
29 

.17 
20 

.01 
21 

.13 
14 

.06 
8 

.25 
23 

.20 
38 

.06 
13 

.23 

17 

.23 
16 

.20 

14 

.21 
18 

.15 
19 

.25 
23 

.21 
33 

.25 
26 

.13 
17 

6.02 
665 

HOPE  3  NE 

EVAP 
WIND 

.24 

.35 

.25 

.20 

.27 

.28 

.24 

.26 

.27 

- 

.13 
18 

.20 
11 

.20 
10 

.21 
10 

.16 
9 

.16 
10 

.13 
7 

.15 
15 

.14 
17 

.20 
10 

.19 
31 

.09 
6 

6 

.14 

7 

.21 
8 

.13 
10 

.17 
12 

.16 
9 

.19 
23 

.13 

11 

.19 
11 

B  6.03 

MOONTAIN  BOHE  C  OF  ENG 

EVAP 
WIND 

.24 
22 

.22 
18 

.30 
28 

.32 
35 

.14 
17 

.27 
20 

.30 
30 

.34 
35 

.18 
16 

.10 
19 

.23 
33 

.23 
26 

.20 

18 

.26 
26 

.28 
24 

.29 
27 

.25 
25 

.17 
39 

.09 
3 

.22 
23 

53 

.08 
10 

.16 
17 

.20 

11 

.20 

17 

.22 
23 

.21 
25 

.22 
26 

.22 
26 

.19 
23 

.23 
21 

B  6.78 
736 

MARROWS  OAU 

EVAP 
WIND 

.26 
21 

.26 
16 

.26 
22 

.22 
19 

.28 
28 

.29 
24 

.24 
23 

.29 
26 

.20 
19 

.25 
28 

.14 
23 

.25 

19 

.19 
12 

.22 
27 

.26 
34 

.24 
24 

.16 
16 

.11 
25 

.07 
10 

.19 
16 

.21 
43 

.08 

14 

.25 

15 

.15 
18 

.16 
13 

.18 
19 

.17 
19 

.20 
30 

.19 
47 

.20 
28 

.17 
18 

6.34 
696 

NIHROD  DAU 

EVAP 
WIND 

.22 

7 

.16 
2 

.15 

.20 

11 

.18 

5 

.18 
5 

.24 

7 

.22 
8 

.08 
2 

.16 

7 

.11 

4 

.20 
4 

.18 
5 

.13 
5 

.13 
4 

.12 
4 

.06 
2 

.08 
4 

.02 
0 

.20 
4 

.24 
13 

.04 

1 

.14 

2 

.20 
3 

.17 
4 

.17 
5 

.11 
3 

.06 

1 

.11 
8 

.18 
10 

.15 
7 

4.59 
147 

RDSSSLLVILLE 

EVAP 
WIND 

.26 
21 

.22 

14 

.25 
16 

.23 
9 

.14 
11 

.38 
13 

.27 

16 

.19 
12 

.13 
13 

.13 
19 

.23 
19 

.19 
16 

.24 

14 

.25 
10 

.25 
27 

.22 
16 

.16 
18 

.02 
20 

.16 
5 

.21 
14 

.12 
21 

.13 
15 

.23 
13 

.25 
18 

.30 
31 

.12 
32 

.18 
10 

.21 
18 

.21 
19 

.21 
22 

.23 

13 

6.32 
515 

EVAP 
WIND 

.26 
33 

.10 
20 

.28 
53 

.19 
42 

.21 
34 

.27 
24 

.28 
35 

.30 
40 

.27 
33 

.23 
41 

.12 
12 

.24 
28 

.15 
14 

.21 
13 

.21 
32 

.16 
18 

.24 
16 

.29 
36 

.14 
50 

.16 
26 

.24 
81 

.03 

44 

.11 
12 

.20 
5 

.23 
10 

.20 
21 

.22 
23 

.21 
26 

.24 
80 

.22 
67 

.18 
30 

6.39 
999 

Much  of  the  data  presented  in  this  publication  comes  from  observations 
taken  by  volunteer  cooperative  observers.  These  observations  are  mailed 
after  the  close  of  the  month  to  a  Weather  Records  Processing  Center, 
where  they  are  placed  on  punch  cards  and  checked  for  accuracy  and  com- 
pleteness. These  cards  are  used  to  prepare  copy  for  the  various  tables. 
Printing  and  mailing  is  done  at  the  National  Weather  Records  Center  at 
Ashevllle,  North  Carolina. 

The  various  steps  all  take  time.  Records  for  any  state  cannot  be  checked 
by  machine  until  nearly  all  of  them  for  that  state  have  L -en  received. 
Printing  cannot  be  done  until  all  the  tables  for  an  issue  are  completed 
and  assembled. 

Constant  effort  is  made  to  speed  up  publication  and  still  maintain  high 
quality  of  the  data.  A  realistic  deadline  for  mailing  the  printed 
Climatological  Data  has  been  set  as  the  15th  of  the  second  following 
month  (45  days  after  the  end  of  the  month  for  which  data  are  published). 
If  any  recipient's  copy  is  unduly  delayed,  the  Director,  National  Weather 
Records  Center,  Ashevllle,  North  Carolina  should  be  advised. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


AUGUST   1960 
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STATION  INDEX 


STATION 

AeSOTT 
ALICI* 
ALUM  FOR< 

AMlTV  3  NE 

ANTOINE 
APPLE TON 

ARKANSAS  CITY 
ASMOOWN 

BALD  KNOB 

BATESVILLE    L IVESl 

batesville  l  and 

BEESe 

BEECH    GROVE 
eEEOEVILLE 

OENTON 

9ENT0NVILLE 

eERBVVILLE    *    H¥ 
BIG    rOfiK 
BLACK    ROCK 
I  BLAItELT    MOUNTAIN 

isLUE    MOUNTAIN    OA' 

i  bluff  city  3  5w 
Iblythevelle 

BOONEVTLLE 
B0TKIN8URG    2    S 

I 

I  BOUGHT ON 

I SRINKLEY 

I  BUFFALO    TOWER 

I  BULL    SHOALS    0*N 

! SUROETTE 

CABOT    4   SW 
I  CALICO    ROCK 

; CAMDEN    I 


COMPTON 

I  CONWAY 
I  CORNING 

;  COVE 

CROSSETT 


VILLE 

OAHVILLE    SCS 

OAROANELLE 
QUEEN 

oermott 

OES  arc 

OEVILS    KNOB 
OIERKS 
DUMAS    1    ESE 
DUMAS 

dorado  faa  a 

eureka  springs 
i  evening  shade  1 
! fayetteville 
Ifayetteville  fa, 
I fayetteville  ex 

FLIPPIN    FAA    AIR 
FOROYCE    6    ¥ 
FOREMAN 
FORREST    CITY 
FORT    SMITH    WB    A 


FORT    SMITH 
j  GEORGETOWN 


GHAWETTE 

GREEN  FOREST  *  ESE 

GREENBRIER 

GREENWOOD 

GUROOH    )    E 
; HAMBURG 
I MAflOY 
I  HARRISON 

HE8EH    SPRINGS    3    NE 

HE8ER    SPRINGS    3    5W 

HECTOR 

HELENA 

HOPE    3    NE 

HOPPER 

HORATIO 

HOT    SPRINGS    1    NNE 
MUNTSVILLE 
IG    DAM 


SCOTT 

LANRENCE 

SALINE 

YELL 

CLARK 

•IKE 
PERRY 
POPE 
CLARK 
DESHA 


independence 
Independence 


SALINE 

BENTON 

CARROLL 

POLK 

LAWRENCE 

GARLAND 

VELL 
NEVADA 
MISSISSIPP 
LOGAN 

VAN  euREN 


UARD 
OUACHITA 
OUACHITA 
LONOKE 

GARLAND 

MONROE 
JOHNSON 
VAN   BUREN 

MAO I  SON 


94    12 

91  05 

92  52 


93  25 
93  00 
92    53 


94  OB 
93  58 
91  22 
91    34 


91    38 

91    53 
90    36 


2042 


JASPER 

JESSIEVILLE 

J0NES80R0 

EISER 
KEO 

KINGSLANO    3    SSE  . 
LAKE   CITY 
LAKE    MAUHELLE 

iH    2    5W 
LANGLEY 

LEAD  HILL 

LEE   CREEK   GUARD   STATION 

LEOLA 

LITTLE    ROCK    WB    AIRPORT 

LITTLE    ROCK    FILT    PLANT 

LURTON 

OISON 
MAGNOLIA  3  N 
MAGNOLIA  5  N 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MAR I ANNA  2    S 
MARKED  TREE 
MARSHALL 

MAUME^ 

MELBOURNE 

MENA 

MONTICELLO  3  S 

MONTROSE 

H0R03AV  LOCK  AND  DAM  8 


35  56 

S9 

ii 

35  39 

92 

?e 

33  52 

93 

?o 

34  53 

91 

12 

35  52 

35  49 

b9 

57 

34  57 

97 

04 

36  07 

06 

92 

49 

33  35 

92 

51 

34  47 

91 

45 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


YELL 

YELL 

SEVIER 

CHICOT 

PRAIRIE 

JOHNSON 
HOWARD 
DESHA 


CARROLL 
SHARP 

WASHINGTON 
WASHINGTON 
WASHINGTON 

MARION 
DALLAS 

LITTLE    RIVER 
ST    FRANCIS 

SEBASTIAN 


93  18 
92    28 

90  35 

94  25 

91  56 


94  21 
91  26 
91    30 


33    53         91    30 


7    36    18 

3  33    49 

4  33    43 


293 

6P 

1050 

175 

5P 

350 
176 

6P 

629 

705 

370 

370 

330 

420 

5P 

140 

204 

5P 

2350 

5P 

422 

5P 

162 

6P 

165 

Z52 

MID 

1465 

AP 

490 

1270      5P,    5P 


>IKE 


2922    YELL 
2930    BENTON 

CARROLL  ' 

2962    FAULKNER  j 

2976iSEBASTlAN  i 

CLARK  ! 

ASHLEY        I 
31321  SHARP 
3164  1  BOONE 
3228|CLESURNE      \ 

3230  CLEBURNE  | 

2 55 1  POPE 

3242  PHILLIPS  I 

3428  HEMPSTEAD  I 

3436  MONTGOMERY  ! 

3442  SEVIER 

34661  GARLAND 

3540  MADISON       ! 

3556  UNION         | 

3584    LITTLE    RIVER 


33  37 

93  48 

7  35  07 

91  26 

35  59 

92  43 

3 

34  19 

93  33 

34  53 

„„ 

36  24 

36  18 

93  22 

35  14 

92  23 

35  13 

94  15 

3l33    54         93    06 


7  36  14 

93  07 

7l35  32 

92  01 

7I35  28 

92 ->5 

1135  26 

92  56 

2I34  32 

90  35 

4;  33  43 

93  33 

3  34  22 

93  41 

lEWTON 

GARLAND 
RAIGHEAO 
ISSISSIPP 

LOHOKE 

CLEVELAND 
GHEAD 
PULASK I 
JOHNSON 


BCXtNE 
CRAWFORD 
GRANT 
PULASKI 


ST    FRANCIS 
COLUMBIA 
COLUMBIA 
HOT    SPRING 


POINSETT 

SEARCY 

SEARCY 

IZARD 
POLK 
DREW 
ASHLEY 

CALHOUN 


33  02 

92  06 

33  35 

94  03 

36  01 

93  11 

93  04 

35  50 

90  42 

90  05 

34  36 

92  00 

33  50 

92  16 

35  49 

90  26 

92  28 

35  26 

34  19 

93  51 

260 

7A 

595 

fiP 

7A 

547 
496 

8A 

1250 

SS 

SS 

1300 

7A 

518 

7A 

290 

7A 

177 

6P 

1150 

6P 

7A 

525 

M 

555 

7A 

200 

6P 

375 

BA 

7A 

700 

7  A 

337 

6A 

710 

5P 

5P 

60 

SA 

300 

BA 

857 

7A 

730 

7A 

345 

5P 

232 

5P 

230 

7P 

7P 

214 

2  30 

305 

8A 

550 

796 

'* 

710 

RS 

7A 

looe 

257 
512 

MID 

m!o 

2007 

8A 

215 

315 

6P 

36( 

311 

5P 

5P 

690 

^t, 

7A 

234 

6P 

6P 

92    39 

91  54 
94  15 
91   46 

91  29 

92  27 


OBSERVER 


ruby  b.  owens 

ittle  rock  waterworks 
reba  y.  swaih 

F.  GARNER 

owen  b.  hendrix 
hobart  watts 
john  a.  jones 
tillman  e.  lawrence 
john  w.  trammell 

sw  gas  and  electric  co 

arra  d>  parker 

cecil  willis 

ersity  of  arkansas 
ersity  of  arkansas 

helen  garrison 

lARVIN  MORRISON 
I.  B.  HAMMOND 
>.  M.  BRECKENRIDGE 
:TTA  C.  BURKS 

EARLE  L.  BROWNE 

ANNA  M.  LILES 
E  W.  MCKENNEY 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
CATHERINE  WHITE 
W.  CRAWFORD 
CLEO  E.  yANDELL 


B.  M.  WALTHER 
AUSTIN  D.  HARRIS 
MIXON  M.  BAILEY 
EDITH  Z.  LEHMAN 
JOHN  L.  TAIT 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 
6.  F.  NORTHERN 
OR.  IRVING  T.  BEACH 
EARL  B.  9IDD1CK 
MAUDE  C.  BRASHEABS 

JONAH  LEE  SIMS 

CLARENCE  S.  WILLIAMS 

LAURA  POLK 

JOE  C.  ALLEN 

U  S  FOREST  SERVICE 

TER  C.  TIMMING 
CUMMINS  PRISON  FARM 
FERNA  JONES  TEDDER 
WILLIAM  A.  BROWN 


S  SOIL  CONS  SERVICE 
ACK  E.  BURKS 
.  TUCKER  VASSER 


C. 


:1STER 


CHRISTIANA  B.  DICKEY    | 
THOMAS  F.  HINSLEY 
TRAVIS  C.  KEAHEY 
ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 
|U  S  FED  AVIATION  AGENCY 


MABEL  F. 
OPHA  WOL 

CHARLES 


SPRA' 


'LESLIE  P.  CALLENS 
ITHOMAS  a.  MOORE 
I'U  S  WEATHER  BUREAU 


BESSIE  E.  AKERS 
IC.  ELl  JORDAN 
'WILLIAM  F.  SEVIER 


ROY  S.  ROBBS 

I,  JAMES  LINDER 

THERESA  DONALDSON 

JEA  GRAY  BEENE 

LESTER  B.  LOGAN 

WAYNE  STARK 

■<R5.  BOBBY  A,  BRYAN 

IHARLEY  M,  FRIDDELL 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

AVADELLE  WHISENHUNT 

MORRILTON 
MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

ITAIN  VIEW  1  E 
MULBERRY  6  NNE 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SU6STA 
IASHVILLE  SCS 


WNH 


NATHAN 
NEWHOPE  3  E 
NEWPORT 


OWENSVILLE 


PERRYVlLLE 
PINE  BLUFF 
PINE  BLUFF  FAA  « 

PINE  RIDGE 
POCAHONTAS  1 
PORTLAND 
PRESCOTT 
PRESCOTT  SCS 

PYATT  1  NNW 
RATCLIFF 
HAVANA  1  NE 

R EMM EL  DAM 
ROGERS 

ROHWER  2  NNE 
RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM 

SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY 

SILOAM  SPRINGS 
SPARKMAN  4  E 


STUTTGART  9  ESE 

SUBIACO 

TAYLOR 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 


IZA8ETH  W.  FRIDAY 
S  NATL  PARK  SERVICE 
lY  PEARL  MAHKLEY 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
.  MCDOWELL 


LURA  B.  SYKES 

NEDICTINE  SISTERS 
IVERSITY  OF  ARKANSAS 


ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

RE5SA  ST.  CLAIR 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
IVERSITY  OF  ARKANSAS 
MABEL  L.  FORRESTER 

CLAY  A.  CLARY 
HARY  A.  COCHRAN 
PIERCE  A.  REEOER 
U  S  WEATHER  BUREAU 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LOLA  I.  DOLLAR 

JAMES  C.  HODGES 

EARL  E.  GRAHAM 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

RADIO  STATION  KBOK 

JOHN  H.  MCKEE 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
HORACE  J.  LOVELL 
MINNIE  HORTON 
HELEN  E.  ADAMS 

IVAN  L.  SHRADER 
RICHARD  W.  ST.  JOHN 
RADIO  STATION  KHBM 
ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 


WHEELING 
WHITE  ROCK 
WHITECLIFFS 


CLOSED  STATIONS 

6EATY  LAKE 

IG  LAKE  OUTLET 
BRADFORD 

lENDERSON   2    W 


COUNTY 


4986 

MONTGOMERY 

5010 

BAXTER 

503  B 

BAXTER 

5046 

STONE 

5072 

FRANKLIN 

5110 

PIKE 

HOWARD 

5114 

HOWARD 

5158 

HOWARD 

51B6 

JACKSON 

5200 

PERRY 

5228 

BAXTER 

5354 

WASHINGTON 

5358 

MONTGOMERY 

HOWARD 

5480 

MISSISSIPP 

5498 

SALINE 

550B 

FRANKLIN 

5514 

JOHNSON 

5562 

GREENE 

5586 

CROSS 

MONTGOMERY 

RANDOLPH 

ASHLEY 

NEVADA 

NEVADA 

MARION 

MILLER 

HOT  SPRING 

BENTON 

DESHA 
POPE 
ARKANSAS 


35  10 

36  20 
36  20 

35  52 

35  34 

34  09 


36  16 

33  14 

33  46 

36  16 

33  05 

34  26 

93  50 
93  27 
90  26 


91  30 
93  23 
93  23 


9? 

51 

91 

53 

9? 

54 

94 

07 

91 

16 

91 

08 

OS 

91 

50 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


DANIEL  PERRY  MALLETT 
ILLIAM  E.  BLACK 
RKAHSAS  FORESTRY  COMM 
i  STATION  KTLO 


S  CORPS  I 


GINEERS 


NELL  A.  TAPLEY 

HENRY  G.  ARVIN 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
IVERSITY  OF  ARKANSAS 
S  SOIL  CONS  SERVICE 

NA  J.  WESTFALL 


MRS.  RENZO  HURST 
BILLY  E.  PAGE 
J.  T.  HARGIS 

MRS.  GUY  E.  COOK 

BURNS  WAKEFIELD 
VIRGIL  D.  MELSON 
RADIO  STATION  KDR 
FRANK  TAYLOR 
CORINE  D.  GARDNER 


,.  HANSARD 
a.  CARLTON 
GREEN 


l|  DALLAS 

LAFAYETTE 

LINCOLN 

YELL 

MONTGOMERY 

ARKANSAS 


COLUMBIA 

MILLER 

POPE 


INDEPENDENCE 
LAWRENCE 
BRADLEY 
WASHINGTON 


7772lFHANKLn 
7812JSEVIER 
795r>!  YELL 
8052  CROSS 


4 1  33  22  I  93  30 
3:33  54  91  51 
11 34  S3    93  19 


1,35  IS 
433  06 
4,33  27 
1135  40 


91  21 
90  56 

92  04 


5P 

5P 

8A 

5P 

6P 

TP 

6P 

J- 

ID 

5P 

ID 

HID 

6P 

:'N->:i 


U  S  SOIL 

CONS  SERVI 

CE 

EAN 

.ULA  M.  WEEKS 

iONNY  L. 

ALLEN 

ARK  POWER  AND  LIGH1 

CO 

HOWARD  F 

WLER 

UNIVERSI 

V  OF  ARKAN 

SAS 

AULDIN6 

AND  WILDL 

WILLIAM 

.  BUCKLEY 

ALGER  fi. 

POME ROY 

'ADAM  C.  MELTON 
ARKANSAS  FORESTRY  COI 
REEDIS  ALLEN 
JOHN  3R0WN  UNIVERSIT 
MARGARET  F.  GORDON 


RT  BAK 

ER 

DRESTRY  COMM 

STA 

ION  IN 

ACTIVE 

YBERRY 

GEORGE  L. 

CLARK 

INI 

ERSITY 

OF  ARKANSAS 

JFW 

SUBIACO  ABBEY 

IDF 

LA  0. 

lORWOOD 

WEATHER  BUREAU 

u  s 

FOREST 

SERVICE 

2285   5P   7A 


U  S  FED  AVIATION  AGENC 

WARREN  COTTON  OIL  CO 
iEFFlE  D.  LITTLE 

THOMAS  W.  CONE 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS.  L.  M.  SNEAO 
MILES  6.  TURNER 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  S3W,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  *F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65'F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau**)  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "CI imatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when 
published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some 
observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 


Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations. 


those  stations  snow  on  ground 


indicate  the  following: 


Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Sno 
values  are  at  0600  C.S.T. 

tn  the  Station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Table 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 

Precipitation  Data**  Bulletin. 
H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation**  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 
+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AH    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B    Adjusted  to  a  full  month.  ,  ,„  .   ^     *  *  ■, -i 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.   fThese  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 
SS   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month. 

General  «eather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and 
STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  -Substation 
History"  for  this  state  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  lor  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issues  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 

Subscription  Price-  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  Vryab^e  to  the  Super  Tntendeni  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Docui.ents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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0 

3.93 

.65 

1.74 

9 

.0 

0 

6 

2 

2 

SHERIDAN  TOWER 

89.2 

64.2 

76.7 

101 

5 

52 

30 

0 

13 

0 

0 

0 

5.14 

1.59 

10 

.0 

0 

DIVISION 

75.0 

1.5 

4.93 

1.81 

.0 

See   refereni 


s  folio 
110  ■ 


ing  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 


Temperature 


EAST  CENTRAL  DIVISION 

8RINRLEY 

OES  ARC 

HELENA 

KEO 

MARIANNA  2  S 

SAINT  CHARLES 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 

WYNNE 

DIVISION 

SOUTHWEST  DIVISION 

ASHOOWN 

DE  OUEEN 

OIERKS 

HOPE  3  NE 

MOUNT  IDA 

NARROWS  0AM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

OKAY 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

DIVISION 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

ARKADELPHIA 

CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE  6  W 

MAGNOLIA  3  N 

PRESCOTT 

WARREN 

DIVISION 

SOUTHEAST  DIVISION 

CROSSETT  7  S 

CUMMINS  FARM 

DUMAS  1  ESE 

MONTICELLO  3  S 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

PORTLAND 

ROHWER  2  NNE 

DIVISION 


88.1 
87.9 
87.9 

87.1 
88.0 


86. 

37. 6M 


90.1 
88.6 


87,4 

87.3 

89.7 

85.9 

87.  7M 

88.0 


66.4 
64.0 
61. 6M 


53.6 
61.8 
60.7 
53.4 
50.4 
58.6 
62.4 


64.0 

64.5 
51.6 
65.8 
63.5 


65. 7^ 
54.7 
54.0 


75.5 
76.2 


74.1 
75.7 


75. 
74. 5M 


76.5 
75.1 
76.0 
75.0 
75.1 
74.6 
75.0 


B   3S 
8  E  S 


75.9 
74.5 

75.8 
74. IM 
76  .  7M 
76.4 
74.8 
74.6 

75.2 


1.0 
0.2 


0.6 


48 

13 

50 

13 

55 

13 

51 

13 

49 

14 

53 

30 

54 

13 

51 

13 

49 

13 

0  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE  INCLUDED  IN  DIVISION  MEANS. 


ARKANSAS 
SEPTEMBER  1960 


Precipitation 


5.48 
2 


4.53 
4.28 
4.84 
3.59 
3.87 
4.49 
3.32 
3.13 
4.24 

4.09 


6.91 
4.17 
1.24 


1.17 
4.11 
2.63 
2.75 
4.  78 
5.49 


.17 
1.45 


4.08 

1.54 
1.17 


-  l.ll 

-  .13 
1  .94 

-  .42 

.851 


.80 

.98 

3.15 

1 

2.65 
2.55 
3.52 
1.35 


1.55 
1.34 
1.02 
1.52 
1.11 
1.15 
1.32 
1.48 
1.54 


1.60 
1.21 


a  o 
X  <3 


MONTHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature:   102°  on  the  6+  at  Four  Stations 
Lowest  Temperature:   37°  on  the  13th  at  Gravette 
Greatest  Total  Precipitation:   8.33  inches  at  Mount  Magazine 
Least  Total  Precipitation:   0.05  inch  at  Gravette 
Greatest  one-day  Precipitation:   5.36  inches  on  the  25th  at  Hot  Springs  1  NNE 


See    refereni 


DOtee  follovlng   Station    Index. 
-     Ill    - 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13 


14   15  I  16   17   18  i  19   20   21   22   23  i  24   25   26   27   28  |  29   30 


ABROTT 
ALICIA 
ALUM  FORK 

ALY 

AMITY  3  NE 


ARKAOELPMIA 

6.91 

ARKANSAS  CITY 

2.68 

ASHDOWN 

4.53 

ATHENS 

3.06 

AUGUSTA 

1.41 

BALD  KNOR 

.76 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

2.05 

BATESVILLE  L  AND 

D  NO  1 

4.03 

BEECH  GROVE 

5.93 

BEEOEVILLE 

3,51 

BENTON 

4.27 

BENTONVILLE 

.68 

BERRYVILLE  u.    NW 

•  87 

BIG  FORK 

3.49 

BLACK  ROCK 

1.92 

BLAKELY  MOUNTAIN 

DAM 

5.70 

BLUFF  CITY  3  SW 

3.67 

BLYTHEVILLE 

2.28 

BOONEVILLE 

2.09 

ROUGH TON 

2.71 

BHINKLEY 

2.09 

BUFFALO  TOWER 

1.54 

BUROETTE 

3.26 

CABOT  4  5W 

2.70 

CALICO  ROCK 

4.32 

CAMDEN  1 

4.17 

CARLISLE  I  SW 

1.73 

CLARENDON 

3.52 

CLARKSVILLE 

5.01 

CLINTON 

4.20 

CONWAY 

4.12 

CORNING 

2.28 

COVE 

1.66 

CROSSETT  7  S 

1.17 

CRYSTAL  VALLEY 

5.44 

CUMMINS  FARM 

4.11 

DAISY 

2.83 

DAMASCUS 

4.62 

DANVILLE 

4.35 

DAROANELLE 

3.18 

DE  QUE EN 

4.2B 

DERMOTT 

2.93 

0E5  ARC 

2.39 

DEVILS  KNOR 

2.64 

OIERKS 

4.84 

DUMAS  1  ESE 

2.63 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

1.24 

EUREKA  SPRINGS 

1,44 

EVENING  SHADE  1  NE 

2.59 

FAYETTEVILLE 

1,77 

FAYETTEVILLE  FAA 

AP 

1,43 

FAYETTEVILLE  EXP 

STA 

1.95 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

2.41 

FOROYCE  6  W 

3.91 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT   //R 

1.67 

FORT  SMITH  WATER 

PLANT 

2.97 

FULTON 

3.74 

GEORGETOWN 

2.49 

GILBERT 

2.92 

GLENWOOO 

1  6.56 

GRAVELLY 

2.51 

GRAVETTE 

.05 

GREEN  FOREST  4 

ESE 

l.OOi 

GREENBRIER 

4.031 

GREENWOOD 

.86. 

GURDON  3  E 

■  7,511 

HAMBURG 

.39' 

HARRISON 

1.73 

HERER  SPRINGS  3 

NE 

2.43 

HECTOR 

3.88 

HELENA 

2,06 

HOPE  3  NE 

3,59 

HOPPER 

3.93 

HORATIO 

3,60 

HOT  SPRINGS  I  ^ 

^E 

6.55 

HUTTIG  DAM 

.72 

INDEX 

3.59 

JASPER 

2.28 

JESSIEVILLE 

7,91 

JONESRORO 

1.98 

KEISER 

2.55 

KEO 

4,28 

LAKE  CITY 

2.94 

LAKE  MAUMELLE 

2.37 

LANGLEY 

3.20 

LEAD  HILL 

1.20 

LEE  CREEK  GUARD 

STATION 

1.74 

LEOLA 

3.00 

LITTLE  HOCK  WB 

AIRPORT  // 

R   6,23 

LITTLE  ROCK  FIL 

T  PLANT 

3,28 

LURTON 

2,93 

MADISON 

1.91 

MAGNOLIA  3  N 

4,49 

MALVERN 

5.4^ 

MAMMOTH  SPRING 

2.87 

M&RIANNA  2  5 

2.34 

MARKED  TREE 

.52 

MARSHALL 

MELBOURNE 
MENA 

4,69 

1,39 

MONTICELLO  3  S 

2.76 

MORORAY  LOCK  A^ 

D  DAM  8 

2.12 

MORRILTON 

3.03 

MOUNT  [DA 

3.87 

MOUNT  MAGAZINE 

8.33 

MOUNTAIN  HOME  ; 

NNW 

3.10 

MOUNTAIN  HOME  C 

OF  ENG 

2.98 

MOUNTAIN  VIEW  1 

E 

3.64 

1.01 
.35  1.67 


.06 

1.21 
•  96 

.04 

T 

1.99 

•  02 

1.61 

.18 

.09 

1,57 

,09 

.18 

1,25 

.05 

.09 

1.26  1.49 


:  1.16 

.05; 1.07 

.24 

■2.20 

.31 

■  ,70 

,08: 1.10 

,02 

i  1.89 

,  .33 

,09 

2.22 

.60 

T 

•  20 

L.30 

22 

.16 
.63 

•  61 

1.76 
!.5l 

81 

.93 

07 

.91 

.08 

.40 

,10 

L.45 

.43 

12 

,04 

04 

.50 

,94 

27 

.03 
.08 

.80 
T 

.75 

ob| 

.06 

.22 

.79 

•  14 

.14 

1.51 

.60   .02 
.40   T 
1.46   «07 


1.50   .20  1.20 


.40  1.02   .37. 


03 

2.60 

.98 

.32 

12 

.39 

.13 

.41 
,22 

03 

.23 

.17 

.02 

U13 

.13 

•  69 

•  12 

.04 

10 

.20 

.17 

.34 

20 

1.45 

.10 

.20 

1.72 

.16 

32 

1.16 

.02 

.28 

2.16 

1.79 


1.27 

.07 

1.62 

.07 

.«0 

.67 

.75 

.05 

.<»0 

.65 

.50 

5.36 

.15 

.52 

.72 

.78 

.22 

.35 

,60 

T 

T 

.08 

.02 

.36 

.36 

.03 

,88 

3.65 

.26 

.80 

1.92 

.29 

.42 

.68 

.76 

.12 
.36 

.98 

.07 

.11 

.31 

1.73 

.16 

.09 

.50 

.57 

.19 

.26 

1.05   .76 
1,95   ,16 

.01  1.97 
1.15 
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DAILY  PRECIPITATION 


MUL8ERRY  6  HHE 

NARROMS  DAM 

NASMVlLLe  PEACH  SUBSTA 

NATHAN  4  WNW 
NEWHOPE  3  E 

NEWPORT 

NIMftOO   DAM 
OOELL    3    N 
OOEN    2    V 
OK.AY 

OSCEOLA 

CWENSVILLE 

OZARK 

OZONE 

PARAGOULO  RADIO  KDRS 

PARIS 

PARKIN  2    H 
PARKS 

PERRYVILLE 
PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 
PINE  RIDGE 
POCAHONTAS  I 
PORTLAND 
PRtSCOTT 

RATCLIFF 
ROGERS 

ROMWER  2  HNE 
RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 

SAINT  FRANCIS 

SALEM 

SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 

SHIRLEY 

SI  LOAM  SPRINGS 

SPARK MAN  *  E 

STAMPS 

STAR  CITY  2  S 

STEVE 

STORY 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
SUBIACO 
TAYLOR 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

TURNPIKE 

WALOROH 

WALNUT  GROVE  2  NNE 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

WARREN 
WHITE  ROCK 
WHITECLIFF5 
WYNNE 


3 

82 

? 

46 

2 

00 

3 

14 

b 

*1 

1 

53 

2 

sa 

3 

13 

2 

20 

A 

03 

2 

29 

1 

83 

* 

?* 

? 

>18 

2 

.98 

1 

57 

3 

.93 

* 

/8 

5 

.*9 

3 

.0? 

I 

.65 

1 

.90 

3.29 
3.89 

5. 48 
1.89 


1.90 
2.66 
1.22 


Day  of  Month 


2  .40 
1.05 


13   14   15   IB   17   18 


.57 
.35 
1.15 


.24  2.30   T 


.06  1.46  1.54 


T 

.!<> 

.17 

.05 

.27 

.15 

'' 

T 
.62 

.02 
.07 

.".9 
.63 

.04 

.13 

.51 

.09 

.05 

.60 

.05 

.22 

.10 

1 

T 

.47 

.25 

.30 

.32 
.35 

.55 
.43 

r>.-y/ 
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DAILY  TEMPERATURES 


ASEAMSAS 
SEPTEMBEB  1960 


Day  Of  Month 


ALUM  FORK 


ARKADELPHIA 


BALD  KNOB 


BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  0  NO  1 

BENTON 

BENTONVRLE 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

BLYTHEVILLE 

BOONEVILLE 

BRINKLEY 

CAMDEN  1 

CLARKSVILLE 

CONWAY 

CORNING 

CROSSETT  7  S 

CUMMINS  FARM 

OAROANELLE 

DE  QUEEN 

DES  ARC 

DEVILS  KNOB 

DIERKS 

DUMAS  1  ESE 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE 

F4YETTEVILLE  FAA  AP 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

FORDYCE  6  W 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

GILBERT 


HELENA 

HOPE  3  NE 

HOT  SPRINGS  1  NNE 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


93   93 
69   70 


95   94   95 

70   71 


92   9A 
69   66 


98   98 
67   65 


96   97 
65   64 


94   97 
69   70 


93   92 

60   61 


96   97   95 
69   68   68 


96   96 
68   70 


99  101 
67   67 


98  100 
65   64 


94   92 
71   69 


100  100  100 
69   67   63 


MAX 
MIN 


96   96 

70   69 


94   94   94 
71   70   70 


99   99 
67   64 


99  101  100 
65   67   67 


94   94 
63   60 


97   99  101 
64   62   65 


95   97 
71   73 


101  100  102 
65   66   64 


97   97 
68   68   69 


95   96   96 
68   70 


101  101  101 
66   65   65 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


95   97   97 
69   65   65 


98   96   96 
70   69   70 


92   93   93 
67   70   69 


93   93   94 
68   67   67 


96   97 

68   68   65 


96   97 
68   68 


94   94 

71   70   68 


87   86   87 
72   72 


99  100   98 
65   65 


99   99  100 
71   70 


95   95 

69   70   70 


96   95 
65   65   68 


97   98 

70   71 


1 T 

10   11   12   13   14   IS  16   17   18   19   20   21   22   23   24   2S   26   27   28  29   30  i  31 


98  100 
66   64 


100  102  101 
63   64 


96   96 
69   68 


MIN 
MAX 


95   94 
65   62 


95   95   93 
66   64   63 


97   97 
68   68 


97   98 
65   63 


93   93 
64   61 


93   95 

70   71 


95   95   96 
65   65   54 


96   96 
63   63   63 


95   95 
64   63 


100   99   98 
64   64   65 


97   94 
70   70   71 


96   95   90 
71   70   70 


96   94 
68   68 


99   98 
66   66 


98   99 
69   67 


93   92 
64   65 


98  94  85 
72  74  72 

99  99  94 

67  65  66 

97  95  90 

70  70  68 

95  94  90 

71  64  68 

99  100  96 

69  68  67 

98  97  92 

68  67  68 

99  98  88 

70  70  72 

94  91  87 
70  70  71 

95  94  88 

67  68  69 

98  98  94 

68  66  68 

96  97  93 
68  67  67 

98  96  90 

72  71  70 

88  92  87 

72  72  65 


68   69   69 


96   88 
55   62 


94   93 
68   67 


98   96   97 
71   72   67 


95   96 

64   63   60 


97   98 
59   59 


97   97 
63   60 


93   95   94 


71   59 
94   94 


62   62   61 


101  102  101 
60   59   60 


95   95 
65   61 


98   99 
62   52 


96   95   96 


94   95 
68   58 


95   92   90 
72   71   69 


85   84   90 
68   60   55 


87   88 
59   60 


71   80   83 
53   50   53 


69   82   83 
61   51   52 


72   60   82 
62   50   50 


74   82   88 
56   56   50 


79   83   82 
59   45   52 


93   79   85 
60   5  7   52 


62   57   56 


81   89   83 
67   54   52 


54   58   52 


67   50   52 


66   55   53 


83   84 
52   53 


80   81 
52   53 


79   86 
65   52 


78   86 
57   52 


85   85 
55   53 


89   87 
55   51 


80   85 
50   55 


78   78 
55   58 


80   89 
59   54 


79   84 
59   49 


82   85   78 
51   49   55 


54   47   47 


95 

95 

94 

72 

70 

70 

95 

95 

92 

64 

63 

64 

99 

100 

93 

63 

61 

55 

92 

93 

87 

65 

65 

65 

98 

98 

91 

64 

64 

69 

95 

95 

90 

75 

74 

72 

95 

95 

92 

59 

59 

68 

98 

97 

94 

72 

72 

71 

82 
61 

87 
47 

77 
58 

83 
49 

85 
67 

81 
65 

81 
55 

87 
57 

54   55   58 


51   54   56 


46   54   56 


84   86   84 
45   50   49 


84   88   86 
46   54   54 


64 

54 

65 

57 

68 

90 

91 

90 

96 

92 

54 

64 

67 

66 

68 

92 

95 

93 

98 

92 

55   59   51 


89   93   89 


83 
44 

85 
51 

85 
52 

88 
55 

84 

47 

88 

50 

85 
52 

84 
68 

85 
42 

89 

50 

92!  88 
591  58 

87 
46 

88 
49 

89 
53 

89 
59 

80 
5* 

86 
57 

81 
55 

84 
,  56 

90   90   911  92   95   94 
*2   51   62J  60   61   65 


85   85 
52   55 


77 
63 

85 
55 

80 
65 

84 
43 

83 
55 

87 
48 

85 
70 

78 
51 

92 
59 

78 
60 

79 
58 

90 
57 

es!  91 

521  60 

86  87 

66  53 


86   90   87 
45   53   61 


85   88   86 


82   85 
47   64 


84  86   86 

58  52 

81  84 

60  53 

86  89 


46 


90   93   95 
61   62   53 


90   92   90 
59   51   62 


85   39   88 
61   53   65 


84   86   89 
65   64   63 


63   59   52 


90   92   89 
51   55l  51   51   62 


95   88   91 


62   50   52 


94   91   82 
73   52   51 


91   90   84 
67   50   59 


92   95   91 
67   62   68 


90   93 
53   55 


91   99   84 


89   84   86 
67   55   58 


100 
57 

95 
69 

95 

66 

92 

57 

92 
66 

91 
68 

43   51   57 


80   83   76i 
53   53   58' 


84   85 
52   52 


93  97  90 

51  52  70 

87  91  90 

64  62  56 

78  85  85 

52  66  70 

95  95  39 

58  52  65 

86  90  91 

52  59  51 


90   9O1  88 
52   62i  57 


90   92   90 
61   661  51 


83   89   89 
51   541  59 


88   90 
51   55 


83   87   85 
54   57   55 


91   91 
55   52 


86   88   87 


88 

85 

47 

53 

90 

93 

51 

62 

89 

87 

50 

55 

85 

87 

57 

67 

84 

88 

52 

55 

89 

90 

52 

60 

89   90 
54   62 


50   5  8 
89   91 


87   89   90 


93   91 
65   56 


90   90 
66   55 


57   58   50 


57   53   51 


9  7   91   90 


55   65   68 

90   85   85 


63   68   66 


97   89   91 
66   64   66 


99   87 
66   69 


94   89 
56   68 


85   82   77 
57   70   68 


97   97   93 


94   93 
63   69 


91   9  3   82 
53   67   60 


91   90 

66   50   64 


90   85   82 
59   54   67 


92   87   90 
59   59 


94   93   93 
69   56   58 


89   93 
54   65 


92   90 
56   70 


91   91   83 
63   52   64 


93   95   85 
64   60   52 


39   92   35 
56   52   55 


89   95   35 
66   68   59 


98   37   92 
72   69   68 


84  89  86 

65  65  68 

90  90  86 

65  63  69 


55   60   66 


89   88   84 
65   60   68 


87   88   S3 
55   60   70 


69   90   86 
52   53   57 


90   90   76 


92   86   89 
63   61   56 


63   59   66 


91   91   81 
65   55   69 


89   90   87 
67   64   68 


90   89   87 
67   54   58 


53   65   58 


91   89   66 


90   90   87 
67   54   69 


88   90   86 
63   64   66 


90   91   84 


92   91   85 
64   62   67 


89   90   85 
68   57   71 


91   94   85 
54   61   69 


53   52   56 


91   89   83 
63   62   65 


88   87   77 
54   65   65 


89   87   77 
64   53   65 


87   86   30 
64   53   66 


65   51   65 


91   89   87 
65   65   69 


90   91   82 
68   55   70 


60   60 
64   66 


79   75 
55   65 


77   75 
56   65 


85   81 
63   65 


85   81 
63   54 


86   80 
65   63 


83   77 
57   55 


72   79 
61   53 


86   81 
66   66 


86   77 
64   62 


75   78 
55   66 


88   80 
66   55 


83   80 
57   67 


83 

63 

54 

55 

83 

86 

66 

56 

85 

97 

52 

55 

84 

61 

54 

51 

79   83   79 


66   68   53 


92   90   61 
55   58   64 


93   90   82 
62   59   65 


86   88   85 
63   64   68 


85 

81 

67 

66 

84 

80 

63 

65 

64 

61 

68 

58 

85 

62 

64 

51 

8? 

78 

66 

67 

77 

75 

64 

65 

66   65   53 


75   70 
51   52 


77   76 
55   65 


89   78 
64   63 


72   60 
50   52 


73   79 
63   55 


74   78 
65   54 


72   76 
53   64 


77   79 
68   66 


79   79 
64   63 


75   30 
59   63 


55   66   62 


68   67   64 


82   76 
65   64 


BO 

83 

82 

53 

48 

50 

79 

64 

84 

58 

52 

51 

SO 

85 

76 

47 

42 

55 

67 

81 

84 

58 

62 

53 

77 

82 

82 

60 

55 

59 

84 

86 

89 

50 

48 

54 

78 

84 

80 

60 

64 

53 

80 

83 

81 

68 

54 

54 

83 

85 

83 

51 

48 

54 

60 

64 

82 

55 

53 

55 

79 

85 

77 

61 

60 

55 

78 

82 

86 

60 

55 

61 

79 

82 

85 

58 

54 

51 

83 

65 

64 

56 

61 

53 

86 

88 

89 

51 

50 

53 

80 

84 

84 

65 

55 

55 

72 

77 

76 

56 

60 

58 

83 

85 

88 

52 

50 

52 

61 

85 

88 

59 

56 

50 

85   76 
45   55 


63   76 
46   57 


83   76 
46   56 


83   78 
46   53 


82   85 
56   56 


86   84 
49   58 


83   81 
41   48 


86   79 
49   50 


87   77 
43   50 


84   78 
46   55 


88.2 
63.8 


89.4 
63.6 


87.2 
61.6 


86.6 
60.7 


86.7 
58.1 


69.6 
60.9 


85.7 
63.9 


91.4 

61.9 


88.1 
63.0 


67.8 
64.0 


90.5 
62.0 


88.9 
61.7 


87.2 
62.7 


87.4 
64.4 


75   80 

50   57 


83   85 
57   52 


DAILY  TEMPERATURES 
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ARKANSAS 
SEPTEHBER   1960 


LEAD  HILL 


LITTLE  ROCK  W8  AIRPORT 


MAGNOLIA  3  N 


MAMMOTH  SPRING 

HARIANNA  2    S 

MARKED  TREE 

MARSHALL 

MENA 

MONTICELLO  3  S 

MORRILTON 

MOUNT  IDA 

MOUNT  MAGAZINE 

MOUNTAIN  HOME  1  NN<( 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NEWPORT 

NIMROO  DAM 

OKAY 


PARAGOULO  RADIO  KDRS 

PARIS 

PERRYVILLE 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 

PRESCOTT 

ROGERS 

ROHWER  2  NNE 

RUSSELLVILLE 

SAINT  CHARLES 

SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 

51L0AM  SPRINGS 


Day  Of  Month 


95   93   95 
72   72   72 


94   9*   95 
69   68   66 


69   70   68 


96   99   98 


93   93 
68   67 


97   96   97 


97   95   98 
65   66   65 


94   94   95 
71   67   66 


93   94 
70   68 


94   94   95 
64   61   61 


94   94 
68   65 


92   93   92 
66   64   66 


97   98   97 
75   73   73 


96   97   98 
73   73   73 


69   66   69 


98   98 
70   68 


96   97 
67   63 


99   99 
65   65 


97   99   96 
62   64   67 


96   95 
66   67 


99  100  100 
70   68   68 


9   10   11   12   13   U   15  16   17   18   19  20   21   22   23  24  25   26  27  28  29   30  31 


98   95   92 
72   74   72 


98   94   89 


96   96   90 
70   70   69 


98   98   94 


95   95   90 
67   66   66 


64   65   65 

96   95   96 
70   69   67 


96   94 
69   71 


95   96 
67   66 


96   98 
68   63 


95  94  96 
68  67  63 

99  99  99 

67  67  64 

96  98  98 
67  66  64 


73   74   7; 


71  73  70 

97  95  97 

68  69  71 

90  90  91 

71  71  72 

96  95  95 

73  74  74 

96  95  96 

67  64  65 


92   95   95 
72   70   65 


95   96   97 

71   70   71 


95   96   97 
70   73   70 


99   97 
63   64 


89   90   85 
68   70   70 


97  101 
66   67 


66   68   68 


99  100  101 
66   66   66 


95   97   97 
68   67   68 


100  100   99 
66   68   68 


99   97   94 
68   69   68 


93   94 
69   68 


100  100   93 
69   68 


78 
56 

82 
57 

82 
52 

85 
56 

84 
56 

87 
66 

90 
64 

77 
56 

80 
52 

79 
49 

84 
54 

85 
53 

86 
59 

87 
62 

78 
57 

83 
55 

79 
51 

82 
54 

82 
54 

84 
63 

86 
62 

96   96   96 
69   69   68 


100  100  101 
65   66   64 


99   98   96 

70   69   71 


68   67   68 


69   71   71 


100  101   99 
65   66   67 


89   88 
70   64 


98   97   93 

71   70   70 


97   96 
66   66 


95   96 
63   64 


97   98   92 
69   70   68 


101  100  100 
67   66   65 


99   97   95 
71   69   69 


97   93   93 
68   69   70 


101   99 
68   66 


97   93 
66   66 


98   98 
68   68 


93   90   85 


95   94   90 
68   53   66 


95   92 
68   69 


99   99   95 
69   68   68 


97   98 
69   71 


99  100   99 
69   68   69 


98  101  100 


65   64   64 


73   82   86 
64   58   54 


84   80   90 
67   58   51 


88   86   90 
69   56   51 


75   87   80 
60   50   50 


82   78   84 
63   55   51 


81   80   82 
60   56   51 


78   83   80 
67   56   58 


80   79   87 
64   51 


72   84   83 
67   57   58 


80   85   88 
56   52   52 


79   75   74 
60   55   54 


80   85   84 
53   54   53 


91   76   83 
63   52   51 


95   81   87 
67   58   53 


71   79   82 
60   53   53 


65   55   54 


82   87   92 
69   59   53 


73   78   78 
61   54   53 


82   90   89 
68   54   56 


73   84   86 
66   54   53 


85   80   88 

65   60   57 


71   80   90 
54   59   55 


73   81   82 
59   54   51 


84   85   92 
64   58   54 


80   85   81 
60   52   56 


78   87   85 
67   56   55 


72   83   86 
65   55   54 


80   83   75 
60   46   53 


53   51   55 

84   86   86 
46   49   50 


82   82 
49   49 


80   83 
62   56 


85   83   85 


88   89 
48   53 


81   80 
50   52 


83   90 
53   54 


86   90 
43   45 


75   80 
54   58 


79   84 
43   50 


90   89 
45   53 


92   86 
49   50 


89   90 
64   55 


85   90   91 
51   62   54 


89   91   90 
52   51   52 


84   89 
63   67 


62  65 

91  91 

61  63   66 

81  85   88 


92   88   89 
69   60   51 


61   60   62 


90   66   87 
56   67   67 


94   90 
65   68 


9  5   94 
65   56 


93   87 
50   56 


90   90 
67   51 


90   90 
63   66 


90   91 
62   68 


94   89 
70   69 


90   94 
60   62 


90   93 
46   54 


78   82 
50   51 


90   9  5 
45   50 


86   90 
46   50 


80   85 
55   55 


90   91 
56   61 


91 

91 

95 

91 

63 

64 

67 

65 

95 

95 

99 

91 

64 

65 

62 

68 

82 

81 

79 

79 

65 

66 

62 

53 

93 

91 

92 

89 

64 

67 

54 

55 

85 

90 

90 

91 

61 

60 

55 

51 

93 

94 

90 

98 

59 

61 

50 

64 

91 

94 

88 

98 

53 

56 

64 

59 

91 

90 

93 

91 

61 

65 

57 

55 

94   98 
65   65 


98   95 
65   58 


56   55   55 


33   80 
56   55 


55   60   52 


88   92 
45   53 


86   90 
46   52 


87   89 
50   51 


91 

95 

99 

94 

65 

64 

57 

69 

89 

87 

89 

87 

61 

53 

65 

55 

95 

95 

98 

97 

61 

61 

55 

66 

94 

39 

97 

90 

51 

63 

64 

63 

85 

■31 

93 

89 

66 

67 

66 

65 

90 

91 

95 

92 

63 

65 

66 

70 

91 

90 

92 

88 

51 

62 

66 

53 

80 

85 

87 

90 

55 

53 

65 

65 

91 

92 

98 

92 

67 

70 

70 

67 

91 

93 

93 

38 

65 

61 

67 

52 

84 

87 

90 

92 

61 

59 

51 

55 

92 

91 

97 

90 

63 

64 

67 

65 

88 

34 

88 

92 

54 

64 

65 

64 

93 

98 

92 

93 

53 

63 

64 

66 

89 

91 

96 

90 

64 

64 

65 

67 

87   90   86 
58   66   66 


65   86   85 
62   65   65 


85   88   81 
66   65   69 


89   84 
65   68 


90   88 
60   65 


53  61  65 

85  87  81 

54  58  69 

86  87  85 
62  62  65 

85  69  90 

60  68  67 

85  78 

61  65  63 

88  90  62 
65  68  67 

86  67  87 
65  64  57 

89  91  85 
65  64  70 

87  69  86 


75   70 
60   60 


88   80 
62   65 


84   91   68 
64   60   65 


93   87   90 
60   59   67 


53   64   67 


65   61   65 


90   92 
61   66 


92   85 
64   69 


64   66   59 


88   85 
62   65 


89   93   86 
64   62   70 


89   89   34 


90  91  85 

56  68  69 

88  92  36 

65  60  64 


86   79   70 
66   67   64 


65   61   58 


66   63   61 


85   74 
67   64 


85   78 
64   65 


83   80 
65   54 


66   62   57 


69   80 
63   65 


73   73 
65   65 


82   78 
67   56 


63   80 
54   54 


80   74 
64   55 


76   83   76 
59   56   60 


75   63   79 
57   52   54 


78   79   60 
58   55   55 


81   82 
54   56 


83   87 
50   51 


84   85 

53   51 


83   76 
45   50 


80   83 
52   50 


58  73 

59  60 


81   80 
64   63 


78   79 
55   54 


53   59   59 


84   76 
63   65 


87   79 
62   53 


64   63   61 


66   64   51 


91   90 
64   68 


90   62 
63   55 


65   55   57 


89   85 
64   67 


78   62 
67   69 


66   81 
63   55 


73   81 
55   55 


80   80 
65   63 


85   72 
58   62 


87   63 
53   65 


85   83 
67   67 


80   75 
64   65 


82   85 
53   52 


34   32 
55   55 


84   89 
49   51 


73   74 
59   50 


81   78 
49   59 


88   89 
64   65 


53   69   65 


92   94 
61   64 


84   87 
65   67 


90   81 
54   50 


72   73   76 
62   64   51 


84   64 
55   55 


32   80 
66   67 


90   87   74 


65   55   631  59 


86   82 
59   65 


72   79 
52   55 


77   81 
46   51 


83   87 
48   49 


82   85 
53   54 


34   81 
52   54 


81   85 
51   53 


87   69 
54   54 


86   84 
51   57 


82   79 
53   53 


89   85 
49   54 


82   81 
49   48 


84 

86 

57 

54 

65 

86 

51 

51 

75 

80 

56 

53 

85 

38 

58 

52 

33 

79 

47 

59 

81 

85 

55 

55 

35 

85 

51 

54 

78 

82 

57 

53 

65 

32 

54 

54 

32 

85 

57 

52 

87 

73 

46 

56 

86.8 
62.1 


85.7 
63.4 


89.3 
61.4 


87.1 
61.1 


62 

81 

87.8 

50 

59 

62.6 

80 

87.7 

50 

61.0 

87.4 
63.2 


85.9 
62.3 


89.7 
60.4 


79.1 
62.2 


87. 

0 

59. 

6 

90. 

5 

58. 

6 

89. 

5 

52. 

4 

37. 

9 

51. 

4 

91 

9 

61 

1 

91 

0 

63 

3 

90 

9 

53 

9 

36 

3 

51 

3 

92 

•  2 

61 

.8 

88 

.9 

50 

.8 

67 

.7 

65 

.7 

85 

5 

64 

0 

90 

1 

55 

8 

88 

4 

61 

4 

65 

6 

62 

6 

90 

0 

62 

5 

87.8 
50.4 
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DAILY  TEMPERATURES 

ARKANSAS 
SEPTEMBER  1960 

Day  01  Month 

s. 

SUtion 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16   17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  i 

30 

31 

1 

STUTT64RT 

MAX 
MIN 

94 

74 

95 
73 

97 
73 

96 
73 

98 
74 

99 
75 

100 
75 

92 

75 

90 
72 

60 
65 

80 
59 

85 
57 

82 
54 

85  85 
58   58 

87   89 
66   65 

90 
68 

92 
69 

90 
72 

91 
67 

87 
66 

90 
69 

67 
70 

86 
66 

82 
65 

67 
60 

79 
60 

33 
57 

64 
56 

86.1 
66.4 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 
MIN 

91 
72 

92 

70 

95 

71 

95 
70 

95 
69 

97 
71 

97 
71 

96 

73 

94 

70 

92 
67 

69 
58 

78 
55 

65 
51 

60  83 
55   55 

85   86 
58   61 

67 
63 

89 
66 

91 
69 

89 
65 

90 
65 

87 
67 

89 
68 

85 
66 

86 
65 

76 
60 

66 
59 

79 
55 

62 
54 

86.9 

64.0 

SUBIACO 

MAX 
MIN 

97 
69 

100 
69 

99 
66 

99 
68 

101 
70 

102 
68 

100 
70 

99 

70 

93 
69 

78 
65 

88 
55 

84 
55 

90 
50 

93  90 
53   60 

91   94 
61   63 

92 
64 

97 
67 

95 
67 

90 
68 

90 
64 

92 
65 

79 
69 

75 
65 

79 
67 

69 

60 

62 
55 

65 
51 

63 
50 

90.2 
63.1 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

92 

73 

93 
72 

94 
71 

95 
72 

96 
72 

95 
72 

95 
72 

95 
72 

93 
71 

80 
67 

85 
61 

69 
59 

87 
53 

69  88 
57   60 

90   93 
64   66 

90 
69 

95 
68 

92 
72 

93 

70 

92 
67 

90 
66 

85 
68 

76 
67 

75 
63 

69 
61 

81 
58 

84 

57 

87 
61 

68.6 
66.1 

TURNPIKE 

MAX 
MIN 

WALDRON 

MAX 
MIN 

96 
64 

96 
64 

97 
59 

96 
61 

99 
61 

99 
61 

96 
63 

96 
62 

92 
62 

78 
63 

85 
54 

80 
48 

89 
39 

91  90 
47   51 

91   95 
62   58 

91 

60 

97 
62 

94 
65 

93 
64 

91 
62 

92 
67 

86 
65 

75 
62 

76 
63 

73 
59 

62 
47 

87 
45 

66 
49 

89.8 
58.3 

WALNUT  RI06E  FAA  AP 

MAX 
MIN 

97 
70 

95 

70 

98 
70 

98 
72 

98 
72 

97 
71 

97 
71 

98 
72 

89 
68 

66 
60 

81 
53 

81 
54 

80 
49 

85  84 
57   57 

65   90 
61   63 

69 
65 

91 
61 

69 
55 

83 
58 

86 
66 

89 
63 

66 
68 

86 
63 

80 
66 

72 
62 

60 
58 

84 
53 

77 
53 

67.1 
62.7 

MARREN 

MAX 
MIN 

95 
69 

95 
70 

95 

70 

98 
68 

99 
68 

96 

70 

96 
69 

95 
69 

90 
69 

63 
65 

80 
54 

86 
54 

85 
54 

65  85 
53   54 

87   89 
54   64 

90 
63 

92 
67 

93 
69 

93 
69 

90 
66 

90 
65 

88 
70 

66 

67 

78 
65 

65 

63 

79 
59 

86 
56 

68 
52 

88.6 
63.5 

WHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

92 

70 

91 
71 

92 
71 

93 
69 

94 
72 

94 
72 

95 
72 

93 
70 

91 
66 

84 
59 

81 
56 

84 
59 

64 
55 

66  65 
63   64 

65   86 
62   68 

87 
67 

92 
69 

67 
62 

86 
63 

80 
64 

86 
64 

85 
64 

78 
61 

80 
64 

72 
58 

80 
56 

84 
58 

64 
58 

86.4 
64.2 

WYNNE 

MAX 
MIN 

93 
69 

92 
68 

93 
69 

92 
69 

92 
68 

95 
65 

96 

65 

95 
70 

91 
68 

66 
59 

76 
54 

80 
53 

79 
49 

64  63 
54   55 

89 

55 

89 
60 

90 
62 

90 
61 

61 

86 

61 

66 
60 

87.6 
61.6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

E- 

°l 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 
WIND 

.10 
21 

.17 
19 

.20 
22 

.30 
24 

.25 
21 

.08 
21 

.27 
20 

.23 
21 

.18 
22 

.15 
50 

.13 
43 

.13 
35 

.11 
46 

.17 
21 

.19 
27 

.26 
28 

.12 
20 

.16 
19 

.14 
7 

.17 
38 

.07 
12 

.17 
20 

.08 

11 

.15 
17 

34 

.17 
18 

.01 
41 

.02 
53 

.14 
27 

.14 
20 

B 

4.61 
778 

HOPE  3  NK 

EVAP 
WIND 

.19 

11 

.20 
6 

.21 
8 

.20 

9 

.22 
6 

.19 
8 

.17 
5 

.16 

S 

.11 
7 

.19 
25 

.09 
26 

.19 
19 

.23 
27 

.14 

7 

.17 
10 

.16 
8 

.14 
8 

.16 
9 

.10 
5 

.21 
17 

.05 
6 

.16 
11 

.14 
11 

.16 

11 

.16 
27 

.07 

11 

.06 
35 

.02 
36 

.15 
25 

.13 
7 

4.53 
406 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

EVAP 
WIND 

.23 

17 

.25 
21 

.26 
24 

.22 
18 

.24 

16 

.22 

15 

.27 
20 

.24 

18 

.26 

18 

.24 
40 

.15 
25 

.21 

21 

.24 
29 

.21 
20 

.27 
36 

.25 
35 

.17 
21 

.18 
20 

.22 
34 

.26 
25 

.20 
21 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  3SW,  Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  *F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65* F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  **}!.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent,  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  In  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when 
published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some 
observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  PAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  in  the  "Special 

C 


Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  val 

Precipitation  Data*  Bulletin. 

"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/i 

"Supplemental  Data"  Table. 


lumn  under  the  beading  "Observation  Tine  and  Tables",  indicate  the  following: 
es  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 

now  on  ground  in  that  month. 


OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 
+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AH    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall.  ' 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In 
Hourly  Precipitation  Data.) 
SS   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and 
STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Climatologlcal  Data,  obtained  as  Indicated  above,  price 
15  cents. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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0 

3.87 

1.08 

5 

.0 

0 

8 

3 

1 

STUTTGART 

76.* 

56.5 

65.5 

1.5 

89 

3 

37 

21 

55 

0 

0 

0 

0 

3.75 

.81 

.77 

31 

.0 

0 

7 

3 

0 

STUTTGART  9  ESE 

75.7 

54.7 

55.2 

88 

4 

35 

21 

80 

0 

0 

0 

0 

4.73 

1.47 

15 

.0 

0 

8 

4 

1 

WYNNE 

76. IM 

M 

M 

89 

3 

29 

21 

0 

0 

2 

0 

4.18 

1.30 

14 

.0 

0 

5 

3 

3 

DIVISION 

65.1 

1.2 

4.80 

1.87 

.0 

SOUTHWEST  DIVISION 

ASHDOWN 

77.8 

54.9 

55.4 

88 

2  + 

34 

21 

53 

0 

0 

0 

0 

2.47 

.72 

7 

.0 

0 

5 

2 

0 

DE  QUEEN 

78.2 

52.7 

55.5 

89 

2+ 

31 

20 

57 

0 

0 

2 

0 

4.45 

1.57 

25 

.0 

0 

6 

3 

OIERKS 

77.9 

52.4 

55.2 

89 

11 

31 

21 

73 

0 

0 

1 

0 

5.27 

1.95 

5 

.0 

0 

5 

4 

HOPE  3  NE 

78. 5M 

54. 2M 

56. 4M 

1.3 

87 

14  + 

33 

21 

68 

0 

0 

0 

0 

4.70 

1.57 

3,14 

6 

.0 

0 

2 

MOUNT  IDA 

77.2 

52.2 

54.7 

2.6 

87 

2 

30 

21 

68 

0 

0 

2 

0 

2.93 

-   .55 

1.03 

5 

.0 

0 

7 

2 

NARROWS  DAM 

78.8 

50.4 

54.6 

89 

1 

30 

21 

74 

0 

0 

1 

0 

4.33 

2.52 

5 

.0 

0 

5 

2 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

77.3 

53.2 

65.3 

86 

4  + 

32 

21 

75 

0 

0 

1 

0 

4.36 

1.77 

5 

.0 

0 

7 

3 

OKAY 

79.4 

55.5 

57.5 

1.4 

88 

3  + 

35 

21 

47 

0 

0 

0 

0 

4.13 

.81 

2.22 

5 

.0 

0 

6 

3 

TEXARKANA  W8  AIRPORT        //R 

77.3 

57.3 

57.3 

0.3 

87 

2  + 

38 

21 

53 

0 

0 

0 

0 

3.05 

-   .33 

.94 

5 

.0 

0 

5 

3 

0 

DIVISION 

55.9 

1.4 

3.97 

.50 

.0 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

ARKADELPHIA 

76.8 

55.9 

56.4 

87 

2  + 

35 

21 

54 

0 

0 

0 

0 

3.79 

.35 

2.28 

5 

.0 

0 

1 

1 

CAMDEN  1 

77.6 

55.6 

65.6 

1.6 

88 

3  + 

35 

21 

55 

0 

0 

0 

0 

5.03 

2.07 

1.38 

5 

.0 

0 

7 

3 

2 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

78.1 

54.4 

56.3 

-  0.3 

90 

2 

35 

21 

58 

1 

0 

0 

0 

2.49 

-   .38 

1.25 

7 

.0 

0 

4 

1 

1 

FORDYCE  6  W 

76. 3M 

55. 5M 

65. OM 

87 

2  + 

35 

21 

51 

0 

0 

0 

0 

5.35 

2.40 

7 

.0 

0 

6 

4 

1 

MAGNOLIA  3  N 

78.1 

52.7 

55.4 

-  1.8 

88 

3  + 

30 

21 

64 

0 

0 

1 

0 

3.22 

.60 

.73 

8 

•  0 

0 

7 

4 

0 

PRE SCOTT 

78.0 

55.9 

57.0 

0.6 

90 

2 

35 

21 

55 

1 

0 

0 

0 

3.79 

.51 

1.35 

5 

.0 

0 

5 

3 

1 

WARREN 

77.9 

55.2 

66.6 

0.3 

90 

3 

33 

21 

58 

1 

0 

0 

0 

4.83 

2.15 

7 

.0 

0 

8 

3 

1 

DIVISION 

56.3 

0.4 

4.07 

1.11 

.0 

SOUTHEAST  DIVISION 

CROSSETT  7  S 

78.3 

55.7 

67.0 

1.3 

89 

3  + 

32 

21 

51 

0 

0 

1 

0 

3.01 

.35 

1.29 

5 

.0 

0 

6 

2 

1 

CUMMINS  FARM 

77.3 

53.3 

55.3 

90 

3 

31 

21 

68 

1 

0 

1 

0 

4.34 

1.51 

7 

.0 

0 

5 

3 

2 

OUMAS  1  ESE 

78.6 

53.7 

56.2 

0.8 

92 

3 

31 

21 

73 

3 

0 

1 

0 

4.15 

1.57 

1.74 

7 

.0 

0 

7 

3 

1 

MONTICELLO  3  S 

77. 7M 

56. OM 

66. 9M 

90 

2 

31 

21 

59 

1 

0 

2 

0 

4.17 

1.95 

7 

.0 

0 

6 

2 

2 

PINE  BLUFF 

77.1 

56.0 

66.6 

0.0 

89 

3 

34 

21 

57 

0 

0 

0 

0 

4.44 

1.29 

1.58 

15 

.0 

0 

8 

3 

1 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

76.8 

54.2 

65.5 

90 

3  + 

32 

21 

76 

2 

0 

1 

0 

2.92 

1.07 

7 

.0 

0 

6 

1 

1 

PORTLAND 

76.9 

55.4 

66.2 

0.9 

88 

4  + 

34 

21 

54 

.  0 

0 

0 

0 

4.90 

2.20 

2.25 

7 

.0 

0 

7 

3 

2 

ROHWER  2  NNE 

77. IM 

53. OM 

65. IM 

88 

3  + 

31 

21 

69 

0 

0 

1 

0 

4.84 

2.00 

7 

.0 

0 

7 

2 

2 

DIVISION 

66.1 

0.7 

4.10 

1.39 

.0 

MONTHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature:   92"  on  the  3+  at  Three  Stations 
Lowest  Temperature:   23°  on  the  20th  at  Four  Stations 
Greatest  Total  Precipitation:   7.09  inches  at  Calico  Rock 
Least  Total  Precipitation:   1.27  inches  at  Abbott 
Greatest  one-day  Precipitation:   4.00  inches  on  the  15th  at  Calico  Rock 


notes  following  Station  Index. 
-  123  - 
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DAILY  PRECIPITATION 


« 

Day  of  Month 

Station 

O 

12   3 

4  1  5| 

6 

7  1^8  1  9 

10  1^11  1  12 

13  I  14   15 

16   17  1  18 

19 

20  1  21 

22  1  23   24 

25 

26  1 

27 

28   29 

30 

31 

ABBOTT 

U27 

.29 

.60 

.48 

ALICIA 

2.69 

.14 

.13 

.35 

1.07 

.24 

.37 

.04 

.24 

.11  . 

ALUM  FORK 

3.09 

.76   .53 

.40   .10 

.08 

.10 

.37 

.65 

.10 

ALY 

3.91 

1.38 

.93 

.39   .31 

.28 

T     .17 

T 

.13 

7     .17 

.15 

AM!TY  3  HE 

3.98 

1.84 

T 

.01   .14 

•  06 

.11 

.02 

1.12 

7 

.30 

.38 

' 

ANTOINE 

4.77 

3.25 

.03 

.25 

.11 

.05 

.16 

.48 

.44 

APLIN  1  W 

2.20 

.32 

.43 

.23 

.25 

.19 

.16 

.62 

ARKAOEUPHIA 

3.79 

2.28 

.20 

.10   .17 

T 

.10 

.38 

.06 

• 

.50 

ARKANSAS  CITY 

t.eo 

.27 

.72 

1.84   .08   .44 

7 

.12 

.16 

.05 

.15 

.68  . 

ASHOOWN 

2.47 

.65 

T 

.72   .03 

T 

.26 

^ 

T 

.38 

.43 

ATHENS 

3.02 

.55 

.47   .10 

T 

.28 

.93 

.60 

.19 

AUGUSTA 

3.38 

.16 

•  09 

.04  1.61 

1.04 

.03 

.41 

BALD  KNOB 

3.41 

.40 

1.11 

.96 

.07 

.17 

.68 

T    . 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

3.39 

•  41 

.56   .08 

1.36   .07 

.06 

.19 

.41 

.23 

7 

8ATESVRLE  '.  AND  D  NO  1 

3.56 

•  49 

•  17 

.22   .71 

.98 

.36 

.24 

.23 

.16  . 

BEECH  GROVE 

2.29 

.22 

.65 

.27 

.15 

.80  . 

8EE0EVILLE 

4.37 

.14 

-39   ,91 

l.«5 

.30 

.18 

.06 

.54  . 

BENTON 

2.45 

.73 

.04 

.01   .56 

7 

.39 

.13 

.59 

BENTONVILLE 

2.72 

.41 

.22 

.08 

1.00 

.21 

.16 

.46 

.16  ! 

BERRYVILLE  4  NW 

2.H 

.09 

.06   .04 

.22   .02 

.04 

.93 

.06 

.11 

•  46 

.07  . 

BIG  FORK 

2.29 

.77 

.21   .23 

•  20 

T 

.26 

.36 

.24 

BLACK  ROCK 

2.03 

.17 

T 

T     .10   T 

1^03 

T 

.42 

.16 

•  16 

T 

3LAKELY  MOUNTAIN  DAM 

2.97 

.93 

.46 

T     .01 

.16 

7 

.67 

7 

.04 

.70 

BLUFF  CITY  3  SW 

3.59 

1.13 

.13 

.24   .62 

.12 

.02 

.71 

.04 

.02 

.56 

BLYTHEVILLE 

2.13 

.22 

.05 

T     .29   T 

.60 

.05 

7 

.04 

.19 

.30 

.39 

800NEVILLE 

4.32 

1.75 

1.21   .10 

.07   T 

T 

.33 

.47 

7 

7 

.36 

.03  . 

BO UGH TON 

2.25 

.49 

.06 

.03   .59 

7 

7 

.62 

T 

.13 

.33 

BRINKLEY 

5.10 

.03 

.02 

2.35   .06 

.65   .06 

.36 

.66 

.02 

.01 

.87 

BUFFALO  TOWER 

3. XI 

.15   T 

.41 

T 

.30 

.60 

.62 

1.03 

6UR0ETTE 

3.44 

.40 

.25   .07 

1.29   .06 

.09 

.51 

.37 

.38 : 

CABOT  4  SW 

2.97 

.11   .16 

1.30   .06 

.12 

.08 

.25 

.41 

.34 

CALICO  ROCK 

7.09 

•  08 

.91   T 

4.00 

T 

.80 

7 

.04 

.23 

*42  . 

CAMDEN  1 

5.03 

1.38 

.42 

.23   .97   .03 

.07 

.31 

1.03 

.03 

.09 

.47 

T 

CARLISLE  1  SW 

4.36 

.35 

1.60   .41 

.19 

.60 

.96  . 

CLARENDON 

5.43 

.96  1.27 

.43  1.08 

.08 

.50 

.13 

.23 

.05 

.53  . 

CLARKSVILLE 

2.12 

.77 

.02 

.12 

.30 

7 

.27 

.30 

.24 

.10 

CLINTON 

2.02 

T 

.35 

.76 

.46 

.43 

CONWAY 

2.23 

.07   .25 

.42   .21 

.31 

T 

.17 

.24 

.28 

.28 

CORNING 

2.75 

.30 

.65 

.36 

.56 

.18 

.70  . 

COVE 

4.47 

.76 

2.00 

.48 

.35 

.50 

.33 

.05 

CROSSETT  7  5 

3.01 

.08  1.29 

.10 

.69   .05 

T 

.23 

.05 

.26 

.18 

.08 

CRYSTAL  VALLEY 

2.94 

1.10 

.03   .82 

.07 

.08 

.30 

.02 

.52 

T 

CUMMINS  FARM 

4.34 

.48  1.11 

1.51 

.07 

•  09 

.69 

T 

.04 

.36 

DAISY 

2.61 

.71 

T 

.06   .05 

T 

.22 

7 

1.11 

.46 

.19  • 

DAMASCUS 

2.46 

.25 

.05   .60 

.47 

.26 

7 

.05 

.32 

.48  . 

DANVILLE 

3.14 

2.11 

.05 

.15 

.01   .07 

.10 

.05 

.30 

7 

.15 

.15  . 

DAROANELLE 

2.40 

.30 

.04 

.80   .16 

T 

T     .18 

7 

.21 

7 

.21 

.01 

.44 

.03  . 

OE  QUEEN 

4.45 

1.50 

.33 

.23 

.10 

1.67 

.57 

.05 

DERMOTT 

4.60 

1.18 

1.70 

1.84   .06 

OES  ARC 

6.71 

.26 

.03 

.36  2.12   T 

.15  2.26 

T 

^ 

.30 

.16 

.66 

.18 

.?*  . 

DEVILS  KNOB 

2.44 

.07 

.21   .06 

.39 

.48 

.20 

1.03 

DIERKS 

6.27 

1.95 

.02 

1.22   .09   T 

T 

.18 

1.14 

.02 

.56 

.09 

DUMAS  1  ESE 

4.15 

.46 

.58 

1.74   .06 

T 

' 

.54 

.22 

.12 

.08 

.33  . 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

2.49 

.07   .48 

.05 

1.25   T 

.05 

.06 

T 

7 

.24 

.29 

EUREKA  SPRINGS 

1.96 

.10 

.06 

7     .06   •OS 

T 

.95 

.08 

.23 

•  40 

.05  . 

EVENING  SHADE  1  NE 

2.53 

.21 

.26 

.34 

1.25 

T 

.38 

.09 

FAYETTEVILLE 

2.43 

.09   T 

T 

T 

.09 

1.00 

.19 

.26 

.16 

7 

.60 

.05  , 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

3.21 

.71 

.09 

.15 

.95 

.05 

.40 

.13 

7 

.73 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

2.03 

.05   .05 

T 

T 

T     .06   I 

.97 

.22 

.19 

.05 

T 

.45 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

2.67 

.23   T 

.16 

.50   .06 

.64   7 

.13 

.38 

.04 

.16 

.29 

.19 

FOROYCE  6  H 

5.35 

.64   .89 

2.40   T 

T     T 

.49 

.57 

.33 

•  03 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT   //R 

1.76 

.20   .05 

.05 

T 

.02 

.37 

T 

.46 

.02 

7 

.60 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

1.79 

.20 

•  11   T 

.02 

.44 

.37 

.62 

.03  . 

FULTON 

5.09 

2.88 

.05 

.25   .43   T 

.11 

T 

.92 

7 

.45 

7 

GEORGETOWN 

4.47 

.10 

T 

•30  1.17   T 

T 

T        1.35 

T 

.04 

.26 

.25 

.26 

.46 

.30  . 

GILBERT 

2.64 

.05 

.33 

.31   .48   .02 

T 

.60 

.02 

.33 

.02 

.16 

.52 

GLENWOOO 

2.42 

.93 

T 

.03   .09 

.61 

.11 

•  03 

.09 

.61 

.02  I 

GRAVELLY 

2.30 

1.11 

.25 

.26   .17 

7     .07 

.10 

•  06 

T 

.15 

.13 

GRAVETTE 

3.00 

.71   .02 

.06   7     T 

.76 

.30 

.09 

•  04 

.21 

.60 

.17  . 

GREEN  FOREST  6  ESE 

2.48 

T 

.48   .22 

• 

.90 

.46 

.42 

GREENBRIER 

2.15 

.20 

.10   .70 

.26 

.30 

.40 

.20 

GREENWOOD 

3.50 

.52 

.59 

.40 

.59 

1.40 

GREERS  FERRY  DAM 

5.22 

1.10 

.02 

.73 

1.35 

.31 

1.01 

.31 

.39  . 

GORDON  3  E 

3.66 

.73 

.26 

.09  1.04   T 

.03 

.26 

.54 

.07 

.07 

.57 

HAMBURG 

- 

- 

- 

- 

- 

-    -     - 

-    -    - 

... 

- 

- 

_   _   - 

' 

" 

■ 

~ 

" 

' 

HARRISON 

2.42 

.12 

.32 

.58 

.68 

.27 

.37 

.08  . 

HECTOR 

2.26 

•  48 

.18 

.26 

.60 

.31 

.43  . 

HELENA 

5.94 

T 

.85 

1.15  1.84   .39 

T     .09 

.90 

.10 

.05 

.28 

.29  . 

HOPE  3  NE 

4.70 

.07 

3.14 

.14   .44 

.06 

.53 

» 

.32 

HOPPER 

3.00 

•  78 

T 

.12   .33 

.15 

.39 

.76 

.46 

HORATIO 

2.97 

1.14 

.16   .16 

.21 

.79 

.43 

.06 

HOT  SPRINGS  I  NNE 

2.81 

.22   .64 

.40   .02 

.01 

.33 

.50 

.49 

HUTTIG  DAM 

2.27 

.04   .22 

.56 

.69   .20 

.05 

.16 

.03 

.30 

INDEX 

2.97 

.93 

.56   .36   T 

•  06 

.86 

.15 

.05 

JASPER 

2.18 

T 

T     .30 

T 

T     .53 

.68 

.33 

.44 

JESSIEVILLE 

3.35 

1.65 

.20 

7 

.16 

.45 

.85 

.05 

JONESBORO 

3.77 

.50 

.06 

.20 

1.61 

.02 

.24 

.13 

.24 

.44 

.33 

KEISER 

3.10 

.10   .57 

.40   .10   .06 

.55   .07 

.15 

.89 

.21 

KEO 

2.94 

.42   .31 

.78   .21 

.13   .13 

.17 

.35 

.16 

.29 

LAKE  CITY 

3.07 

.49   .11 

.10   .25 

.87 

7 

.30 

.16 

.38 

.41  . 

LAKE  MAUMELLE 

2.28 

.38 

.72 

.17 

.07 

.31 

.53 

.10 

langlEy 

2.63 

.43 

T 

.08   .07 

T 

.15 

1.07 

.63 

.30 

LEAD  HILL 

1.78 

T 

T 

■  20 

.20 

.40 

.28 

.48 

.10 

.12  . 

LEE  CREEK  GUARD  STATION 

2.57 

.12 

.06   T 

.12 

.58 

.01 

.61 

1.12 

.05  . 

LEOLA 

2.48 

.71 

.07 

.10   .43 

.10   T 

.05 

.46 

.04 

.52 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT  //R 

2.96 

.26   .43 

1.05   .03 

.12 

T 

T 

.02 

.26 

.44 

.33 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

3.26 

.83 

1.00 

.18 

.06 

.01 

.20 

.27 

.46 

.26 

LURTON 

2.55 

.09 

.18 

.09        .12 

.63 

.03 

.42 

.36 

.57 

.06  • 

MADISON 

5.45 

.08 

.14 

.54   .59   .07 

T    2.25 

.09 

.13 

.54 

.15 

.13 

.09 

.65  . 

MAGNOLIA  3  N 

3.22 

.58 

.53 

.73 

.15 

.06 

.36 

.06 

•  61 

.15 

MALVERN 

2.82 

.58   .43 

.14   .04 

.02 

T 

.04 

.72 

.73 

.12 

MAMMOTH  SPRING 

2.33 

•  08 

.03 

.06 

.36 

.30 

.86 

.06 

7 

.30 

.28  . 

MARIANNA  2    S 

5.95 

.39 

2.81   T 

.61 

.80 

.47 

T 

.26 

.39  . 

MARKED  TREE 

3.31 

1.02 

.01 

•09   .05 

.90 

T 

.20 

.04 

1.00  . 

MARSHALL 

2.22 

.39 

1.37 

.34 

.12 

MELBOURNE 

3.16 

.53 

.96 

.99 

.62 

.04 

MENA 

3.44 

1.97 

.16   .12 

.02 

.35 

T 

.43 

.36 

.03 

MONTICELLO  3  S 

4.17 

.30  1.23 

1.96   T 

T 

.18 

.09 

.11 

.30 

MOROflAY  LOCK  AND  DAM  8 

3.34 

.31 

1.06 

1.26 

T 

.06 

.36 

.27 

morrilton 

2.56 

.45   .02 

•  34 

.33 

.24 

.12 

7 

.26 

.60 

7 

MOUNT  IDA 

2.93 

1.03 

.05   .30 

.01        .53 

.21 

.02 

.38 

.24 

.18 

MOUNT  MAGAZINE 

_ 

_    _     _ 

_    _ 

_ 

_     -    _ 

_    —    — 

-    -    - 

... 

- 

- 

_   _   - 

- 

- 

- 

- 

- 

• 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

3.51 

.42 

T     .94 

.47 

.06 

.49 

.33 

.80 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

2.55 

.06 

.04 

.10   .58   .30 

.61 

.04 

.60 

.16 

.26 

MOUNTAIN  VIEW  1  E 

2.71 

.28   .63 

1.33 

.25 

T 

.22 

DAILY  PRECIPITATION 


AKKAHSAS 

f^^^ntiniiaH 

OCTOBER  1960 

v,.^ntuiutsu 

[2 

Day  of  Month 

Station 

1  1  2  1  3 

4   5 

6 

7  1 

8    9 

10   11   12 

13  1  14  1  15 

16  1  17  1 

18 

19  I  20  I  21 

22  1  23   24 

25  1  26  1  27 

28  I  29  I  30 

31 

MULBERRY  6  NNE 

2.2B 

.06 

.06 

•25   -40 

T 

.45   T 
.26   T 
.15 
.22 
.25 

•  35 
.74   T 

.60 
.31   .32 

.11  . 

NARROWS  0AM 

A. 33 

2*62 

•  08 

.78   .02 

•83   .33 

NASHVILLE  PEACH  SU6STA 

(•.36 

1.77 

•  29 

.19 

.88 

.45   .40 

.05  . 

NATHAN  4  WNW 

3.91 

1.49 

•  35 

.07 

T 

1.01 

.29   ,50 

NEWHOPE  3  E 

2.95 

.&0 

.40 

NEWPORT 

».39 

T     .13 

.10 

.74   .06 

2^59 

.02 

.17 

.22   .05 

.95   .01 

.14 
•  15   T 

•  13 
.25   .25 

.31  . 

NIMfiOO  OAM 

3.27 

1.03 

.02 

•  83 

.42 

T     .05 

.12 

.33 

1.22 

.10  • 

OOELL  3  N 

3. OS 

.10 

.22 

.  18 

T     .30 

.58 

OOEN  2  W 

2.63 

.58 

•  19 

•  34 

.46 

.19 

.54   .02 

•  42   T 

OKAY 

*.13 

,0b    2.22 

•  18 

.51 

T 

OSCEOLA 

2.62 

.92 

.10 

.08 

.32 

.92 

.04   .14 

.03 

.72 

•  57 

.44   .01 

T     .73 

.01  . 

OWENSVILLE 
OZARK 

3.00 
2.06 

1.08 
.03 

.10 

•  06 

•  IB 

•  50   T 
.04 

.04   T 
•30   •OS 
•  22 
•69   •OS 

T 

.32 

.51 

.42 
1.09 

.02  . 

OZONE 

3.A9 

T 

1^10 

\^ 

.25 

.10 

.07        .20 

•  53  . 

PARAGOULO  RADIO  KDRS 

2.51 

.41   .01 

•01 

•  16 

PARIS 
PARKIN  2  W 

3.04 
5.»« 

1.20   .12 
•  96 

.16 
•  14 

•  36 
.46 

.99   .01 

•  37 

1^07 

.01 

.20 

.57 

.25 

.12   .39 
•  48 

.33   .05 

.20 

.72  • 

PARKS 

2.21 

.90 

•  25 

•  30 

•  12 

•  16 

T 

.12 

T     .16 

•  15 

.68   I 

PERRVVILLE 

2.17 

•16   .29 

•  24 

•  24 

•^' 

.66   .02 

.18 

•  17  . 

PINE  BLUFF 

4.44 

.88 

•  39 

.39   .01 

1.30 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

2.92 

.45   .07 

T 

l^07 

T 

•03   .23 

.14 
.20 
.54 

.49 
.43 

.08   .36 
.26   .18 

PINE  RIOGE 

2.a2 

•  67 

.32 

•  21 

■  55 
1^51 
T 

.14   T 

.15 

•  25  • 

POCAHONTAS  1 

3.6B 

.84 

.25 

T     T 

.05 

T 

.10   .30 

.12 

.30  . 

PORTLAND 

4.90 

T 

1.16 

2.25 

•  65 

.55   .03 

T     .38 

PRESCOTT 

3.79 

1.35 

.45 

.05 

•85   •OS 

•  03 

RATCLIFF 
ROGERS 

1.60 
2.S6 

•  36 

.10 

■  14 

T 

•  11 

•  31 

T 

.54   .04   .03 

T 

.87 

.22   .17 
.12 

•  30 

.27   ,16 

T     .20 

.39 

.22   T 
T     .55 

.10   .45 

.05  . 

ROHWER  Z  NNE 

4.84 

•10  1.30 

2*00 

T 

.23 

.04 

.30 

.30   .28 

T     .14 

.31   .11 

RUSSELLVILLE 

2.12 

.10   .12 

•  01 

.60 

.16 

.27   .04 

.52  • 

SAINT  CHARLES 

3.87 

1.08 

.10 

.88 

.40 

SAINT  FRANCIS 
SALEM 

2.60 
2.64 

.10 
•  15 

•  04 

.13 

.60 

■  64 

1^03 

.12 

.03 
.27 

.30   .08 

.48 

.10 

.57   .05 

.12 

.14   .04 

.66 
.30 

.14  . 
T 
.22  • 

SEARCY 

3.25 

•  11 

•  42 

.03 

1.04 

.58 

.12 

T 

.60 

«     .40 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY 

2.87 
3.61 

•     .43 
•  26 

« 

.71 
1.02 

.61   T 

1.49 

.OS 

.33 

.02 

.28 

.13  . 

SILOAM  SPRINGS 

3.00 

.44 

.04 

.01   .15 

T 

1.28   T 
■10   .20 
.05 

T     .30 

.12 

.75 
.15   .20 

.21  . 

SPARKMAN  4  E 

4.22 

•  80 

.75 

1.60 

•  42 

•  31 

.30   .08   .50 

.50 

T     .71 

iTAMPS 

STAR  CITY  2  S 

3.74 
5.27 

T 

1.96 
T    1.14 

•  09 

•  17 

1.50 

.12   T 
.30 

T 

•61   ^02 

T     .05 

.30  . 

STEVE 

- 

_     -     - 

~ 

" 

" 

" 

STORY 

1.70 

1.28 

* 

• 

•42   .67 
•10  1.47 
.02   .05 

.38 
•01   .70 
.18   .23 
.30 

•  42 

.21   .05 

.osl  .77 ; 

STUTTGART 

3.76 

.03   .04 

.02 

.33 

•  76   T 

.14   .04 

.07i   .82  . 

STUTTGART  9  ESE 

4.73 

.44 

.02 

.40 

.52 

.19 

T     .2' 

.05  . 

SUSIACO 

2.59 

.98 

.52 

•  14 

.30 

.90   .06i 

TAYLOR 

4.94 

1.70 

.30 

•  90 

•  46 

TEXARKANA  WB  AIRPORT    //R 

3.05 

T     .94 

.25 

.23 

.04 

.05 

.0( 

.08   .72 

.05   .63 

.    : 

TURNPIKE 

- 

_     _     - 

- 

- 

- 

*■ 

_   -   - 

_     -     _ 

.1' 
.0 

.13 
.25 
•  40 

•06   .26 

.13   .06 

WALDRON 

WALNUT  GROVE  2  MNE 

2.85 
2.54 

.21  1.52 

.05 

.05 

.07 

.27 

.12 
.32   .84 

1^36   •34 

.15 

.41 
.24 

.30 
,22       .11 

WALNUT  RIOGC  FAA  AP 

3.74 

.93   .04 

•  07 

WARREN 

4,83 

•52   .43 

•  02 

2.16 

.22 

T 

T 

.26   .07 
.62 

.10 
•  13 

.61   T 
.54 

•14   .40 

.85   .50  . 

WHITE  ROCK 

Z.95 

.40 

T 

.04 

.45 

.62   .10 

WHITECLIFFS 

3.51 

T    2.10 

.10 

.10 

1.20 

WYNNE 

4.ie 

.40 

T   1 1,15 

1 

1.30 

DAILY  TEMPERATURES 


ABZAKSAS 
OCTOBEB  1960 


Da?  Of  Montli 

c 
2 

Station 

1 

2 

' 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

" 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

IS 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28  1 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

ALUM  FORK 

MAX 
MIN 

85 
56 

87 
66 

86 
62 

84 
62 

-62 
62 

82 

59 

60 
58 

67 
55 

76 
57 

78 
55 

80 
55 

78 
58 

83 
60 

77 
62 

73 
60 

72 
62 

76 
54 

75 
54 

67 
54 

55 
35 

66 

34 

72 
39 

80 
49 

81 
53 

79 
53 

75 
61 

74 
48 

73 
50 

72 

51 

72 

50 

60 
46 

75.7 
54.2 

ARKAOELPHIA 

MAX 
MIN 

87 
60 

87 
60 

85 

61 

83 
64 

78 
65 

84 

59 

76 
63 

65 
56 

77 
60 

79 
56 

81 
55 

79 
55 

82 
61 

80 
65 

77 
62 

77 
60 

76 
55 

74 
54 

76 
61 

65 
40 

67 
35 

75 
39 

76 
48 

60 
51 

82 
53 

76 
63 

74 
59 

72 
54 

70 
56 

70 
58 

69 
42 

76.8 
55.9 

ASHDOWN 

MAX 
MIN 

88 
58 

88 
59 

86 
60 

83 
63 

77 
64 

85 

57 

71 
61 

66 
56 

80 
56 

62 
58 

61 
56 

82 
57 

85 
55 

82 
62 

60 
59 

80 
57 

60 
55 

75 
56 

75 
57 

60 
39 

67 
34 

75 
36 

60 
46 

82 

51 

79 
55 

78 
64 

76 
53 

77 
60 

71 
56 

75 
64 

66 
42 

77.8 
54.9 

BALD  KNOB 

MAX 
MIN 

86 
52 

85 
64 

90 
55 

65 
60 

79 
64 

60 
59 

73 
57 

70 
57 

73 
58 

76 
57 

61 
51 

80 
52 

82 
52 

76 
56 

75 
58 

75 
63 

77 
47 

74 
46 

65 
56 

57 
34 

64 
30 

64 
34 

61 
45 

80 
42 

79 
49 

70 
60 

74 
50 

73 
40 

66 

47 

66 

54 

61 
43 

74.8 
51.4 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 
MIN 

86 
48 

91 
60 

87 
60 

85 
58 

78 
63 

64 
58 

76 
56 

65 

54 

75 
56 

80 
57 

82 
55 

62 
53 

60 
53 

72 
57 

71 
62 

73 
59 

78 
48 

71 
50 

60 
46 

57 
28 

65 
28 

72 
39 

61 

45 

81 
42 

74 
44 

76 
49 

76 
40 

73 
40 

67 
42 

66 

51 

61 
41 

76.0 
49.7 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

MAX 
MIN 

85 

47 

86 
67 

84 
57 

85 

57 

80' 
63 

80 
61 

74 
57 

67 
56 

76 
58 

79 
63 

82 
49 

82 
51 

61 
51 

72 
56 

74 
63 

73 
62 

77 
45 

73 
48 

64 
53 

56 
32 

65 
29 

72 
36 

60 
48 

79 
39 

74 
41 

77 
57 

76 
40 

72 
37 

67 
39 

67 
54 

62 
45 

74.9 
50.4 

BENTON 

MAX 
MIN 

86 
51 

87 
62 

88 
59 

87 
61 

67 
65 

82 

57 

77 
60 

68 

57 

78 
59 

77 
54 

62 
52 

60 
54 

64 
57 

77 
61 

77 
61 

74 
60 

77 
50 

73 
50 

70 
54 

57 
36 

67 
31 

72 
35 

81 
49 

81 
47 

81 

56 

73 
63 

76 
56 

76 
47 

69 
54 

74 
54 

64 

41 

76.8 
53.4 

BENTONVILLE 

MAX 

MIN 

88 

50 

87 
63 

86 

57 

91 
58 

81 
53 

80 
54 

75 
46 

69 
52 

77 
56 

82 
50 

83 
55 

82 
57 

77 
54 

72 
60 

75 
50 

70 
59 

75 
42 

62 
53 

55 
41 

54 
23 

66 

30 

75 
45 

80 
45 

82 
42 

70 
51 

72 
52 

74 
38 

77 
44 

63 
64 

62 

40 

58 
38 

74.2 
48.8 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

86 
55 

87 
59 

88 
62 

68 
60 

63 
61 

62 
60 

84 
64 

69 
58 

67 
56 

80 
54 

88 
55 

66 
55 

60 
57 

84 
62 

76 
56 

77 
58 

76 
50 

79 
51 

72 
55 

63 

38 

60 
33 

68 
36 

73 
41 

82 
51 

81 

50 

76 
50 

76 
48 

76 
48 

75 
55 

61 
54 

76 
41 

77.5 
52.7 

BLYTHEVILLE 

MAX 
MIN 

81 
49 

89 
66 

83 
64 

82 

60 

73 
64 

73 
62 

67 
60 

78 
60 

73 
63 

76 
55 

79 
56 

80 
54 

82 
56 

77 
60 

80 
60 

74 
61 

75 
50 

74 
48 

66 

53 

53 
34 

61 
32 

70 
39 

77 
52 

75 
44 

79 
45 

67 
59 

69 

53 

67 
42 

67 
42 

68 
63 

60 

44 

73.4 
52.9 

BOONEVILLE 

MAX 
MIN 

91 
54 

92 
62 

91 
60 

86 
60 

65 
63 

88 
58 

70 
62 

68 

57 

82 
54 

65 
57 

87 
58 

84 
61 

65 
62 

79 
65 

79 
56 

79 
55 

79 
51 

68 

55 

62 

50 

62 
30 

71 
30 

79 
36 

65 
47 

65 
46 

74 
55 

78 
61 

79 

44 

79 
53 

70 
54 

72 
49 

63 
43 

78.6 
53.2 

BRINKLEY 

MAX 
MIN 

88 

57 

89 
55 

89 

59 

87 
62 

77 
65 

80 
65 

72 
59 

66 
54 

71 
58 

75 
55 

82 
52 

61 
53 

84 

57 

74 
62 

77 
64 

74 
62 

76 
51 

76 
49 

69 
55 

56 
36 

63 

31 

71 
36 

76 
54 

81 
48 

81 
49 

71 
60 

71 
59 

73 
42 

64 
49 

73 
52 

62 
42 

75.2 
53.3 

CAMDEN  1 

MAX 
MIN 

88 
58 

88 
59 

88 
61 

63 
64 

78 
64 

63 

57 

76 
64 

64 
59 

80 
58 

80 

57 

82 
55 

61 
54 

65 
60 

82 
65 

78 
61 

76 
60 

78 
54 

l\ 

79 
61 

61 

44 

62 

35 

75 
39 

81 

49 

82 

52 

85 
51 

72 
64 

74 
60 

72 
55 

69 
54 

79 
59 

64 
41 

77.6 
55.6 

CLARK5VILLE 

MAX 
MIN 

90 
56 

91 
57 

91 
56 

85 
61 

86 
56 

80 
59 

74 
62 

66 
55 

79 
55 

83 
55 

83 
56 

82 
62 

82 
60 

77 
64 

75 
54 

77 
57 

77 
49 

68 
54 

61 

51 

59 
30 

67 
31 

76 

37 

62 
46 

61 
46 

73 
52 

79 
61 

77 
40 

76 
48 

68 

53 

63 
48 

63 

44 

76.5 
52.1 

CONWAY 

MAX 
MIN 

86 
56 

88 
63 

88 

59 

84 
61 

76 
65 

84 

57 

76 
56 

65 
55 

75 
55 

80 
54 

81 
51 

80 

57 

81 

76 
61 

74 
61 

74 
61 

77 
47 

71 
51 

66 

55 

58 
31 

65 

30 

72 
36 

81 
46 

80 
♦6 

77 
50 

77 
61 

75 
53 

74 
43 

70 
51 

75 
51 

62 
43 

75.9 
52.5 

CORNING 

MAX 
MIN 

83 
45 

90 
67 

81 
62 

83 
59 

75 
63 

73 
61 

68 
57 

75 
51 

74 
60 

76 
59 

80 
52 

82 
52 

80 
50 

73 
57 

75 
60 

72 
62 

75 
45 

73 
48 

65 
50 

56 

31 

62 

30 

71 
36 

78 

49 

70 
40 

73 
40 

74 
58 

V 

42 

68 

40 

64 
41 

66 
53 

64 
41 

73.3 

50.4 

CR05SETT  7  <; 

MAX 

MIN 

88 

55 

89 
58 

89 
60 

85 
62 

76 
65 

60 
66 

73 
65 

72 
62 

82 
53 

60 
58 

60 
56 

81 
53 

84 

59 

79 
64 

79 
61 

76 
64 

78 
56 

60 
55 

80 
66 

67 

43 

65 
32 

73 
36 

81 
45 

82 

52 

82 
51 

78 
61 

74 
60 

75 
63 

70 
52 

76 

60 

72 
41 

78.3 
55.7 

CUMMINS  FARM 

MAX 
MIN 

87 
56 

86 
58 

90 
59 

85 
60 

77 
61 

80 
62 

76 

60 

71 
55 

77 
61 

76 
53 

82 
55 

82 

51 

85 

57 

80 
60 

79 
64 

78 
62 

79 
53 

78 
50 

72 
58 

61 

40 

62 
31 

73 
38 

79 
46 

78 
48 

84 
51 

77 
52 

75 
59 

76 
46 

67 
50 

76 
55 

69 

40 

77.3 
53.3 

DARDANELLE 

MAX 
MIN 

88 

55 

88 
61 

88 
60 

63 
59 

80 
63 

67 
59 

66 

59 

66 

56 

60 
56 

64 
55 

83 
54 

81 
58 

65 

60 

78 
62 

78 
54 

78 
60 

79 
-48 

70 
52 

62 
52 

60 
32 

63 
32 

74 
36 

83 

46 

63 
44 

75 
49 

79 
60 

77 
42 

78 
44 

61 
52 

71 
50 

63 
45 

76.6 
52.1 

DE  QUEEN 

MAX 
MIN 

89 
60 

89 
56 

87 
56 

84 
62 

82 
62 

83 
56 

71 
59 

68 

57 

80 
54 

85 
57 

63 
56 

81 
54 

86 

57 

85 
61 

82 
56 

80 
55 

80 
51 

70 
56 

68 
53 

64 
31 

70 
32 

78 
35 

80 
46 

83 
46 

75 
55 

78 
54 

79 

45 

77 
59 

67 
54 

72 
58 

68 
37 

78.2 

52.7 

DES  ARC 

MAX 

MIN 

84 
55 

84 
64 

89 
67 

66 
63 

87 
66 

81 
64 

72 

58 

69 
58 

72 
62 

77 
57 

82 
54 

60 
37 

82 
57 

75 
66 

77 
66 

74 
64 

77 
52 

74 
52 

68 

57 

57 
36 

64 
34 

71 
43 

79 
52 

30 
50 

81 
49 

72 
62 

75 
68 

74 
45 

68 
50 

72 

50 

72 
45 

76.0 
55.3 

DEVILS  KNOB 

MAX 
MIN 

81 
54 

81 
63 

75 
63 

72 
56 

76 
62 

70 
54 

64 

49 

66 

55 

75 
57 

74 
58 

72 
58 

74 
57 

69 
56 

55 

70 
54 

64 

50 

54 
47 

45 

68 

76 
54 

72 
59 

67 
55 

71 
56 

83 
63 

72 
52 

61 
48 

54 
36 

70.4 
54.2 

DIERKS 

MAX 
MIN 

88 
56 

87 
55 

88 
58 

85 
60 

79 
62 

85 
55 

69 

60 

66 

58 

81 
55 

82 
56 

89 
55 

83 
54 

86 
56 

63 
63 

79 
56 

79 
52 

80 
50 

72 
53 

73 
54 

63 
36 

67 
31 

76 
35 

80 
45 

83 
45 

77 
61 

76 
62 

79 
44 

76 
66 

66 
54 

74 
50 

65 
38 

77.9 
52.4 

DUMAS  1  ESE 

MAX 
MIN 

90 
55 

91 

57 

92 
61 

85 
59 

76 
62 

64 
64 

80 
61 

78 
59 

79 
58 

76 
54 

83 
55 

83 
51 

86 
56 

87 

61 

64 
61 

61 
60 

81 
59 

81 
60 

71 
57 

59 
38 

66 
31 

72 
37 

80 
47 

83 

47 

83 

50 

70 
59 

78 
59 

71 

46 

62 

49 

76 
66 

64 
39 

78.6 

53.7 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

88 
58 

90 
59 

87 
61 

86 

64 

77 
64 

82 
60 

67 
59 

64 
56 

80 
52 

77 
58 

81 
55 

84 
52 

66 
62 

83 
61 

78 
60 

78 
61 

60 
56 

79 
55 

81 
55 

61 
38 

70 
35 

75 
39 

83 
49 

85 

50 

84 
51 

72 
57 

74 
55 

78 
57 

64 
58 

82 

50 

66 
40 

78.1 
64.4 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 
MIN 

87 
53 

86 
67 

87 
58 

78 
60 

83 
54 

76 
57 

74 
48 

66 
49 

75 
52 

83 

51 

84 
56 

82 
58 

61 
55 

71 
59 

73 
53 

70 
58 

78 
44 

70 
50 

53 
42 

56 
23 

67 
29 

75 
47 

79 
50 

83 
45 

75 
55 

72 
57 

76 
36 

78 
42 

71 
53 

65 

40 

57 
36 

74.6 
49.6 

FAYETTEVILLE 

MAX 
MIN 

86 
56 

84 
66 

63 
64 

77 
6? 

81 

60 

77 
57 

73 
55 

70 
52 

77 
57 

61 
52 

63 
60 

80 
62 

77 
60 

72 
61 

75 
53 

70 
60 

75 
46 

65 
54 

58 
43 

53 
28 

64 

31 

73 
47 

78 
54 

79 
44 

68 
59 

72 
57 

75 
40 

76 
46 

64 

57 

63 

40 

57 
38 

73.1 
52.3 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

87 
52 

85 
61 

85 
58 

78 
59 

82 
58 

78 
55 

73 
54 

71 
51 

79 
53 

83 
50 

84 
57 

79 
61 

79 
54 

72 
55 

74 
53 

69 

50 

77 
44 

60 
54 

58 
35 

55 
27 

65 

30 

73 
43 

80 
48 

80 
42 

66 
52 

72 
43 

76 
39 

75 
46 

62 

57 

64 
39 

57 
40 

73.5 
49.0 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

86 
55 

85 
67 

84 
61 

79 
61 

82 
56 

78 
55 

74 
52 

69 

51 

79 
56 

82 
53 

85 
58 

79 
63 

79 
57 

76 
62 

75 
52 

70 
59 

71 
44 

70 
55 

56 
44 

53 
28 

63 
31 

73 
47 

79 
50 

79 
44 

74 
59 

72 

60 

75 
39 

75 
45 

69 
58 

63 

41 

59 
39 

74. C 
51.7 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

87 
49 

88 
64 

83 
58 

60 
59 

78 
61 

83 
59 

68 
54 

63 
54 

74 

59 

79 
56 

83 
53 

81 
59 

61 
53 

67 
61 

71 
61 

71 
54 

76 
46 

62 
53 

57 
39 

54 
31 

70 
30 

76 
42 

80 
47 

85 

40 

72 

47 

73 
45 

73 
37 

75 
40 

56 

47 

68 
45 

60 
42 

73.4 
49.8 

FORDYCE  6  W 

MAX 
MIN 

87 
59 

87 
63 

86 
63 

60 
65 

75 
63 

81 
59 

70 
62 

65 

57 

78 
58 

79 
56 

81 
56 

79 
57 

83 
61 

80 
56 

76 
63 

77 
60 

77 
54 

75 
53 

77 
59 

60 
37 

66 

35 

72 
43 

77 
53 

81 
54 

62 
57 

75 
62 

75 
54 

69 
52 

76 
67 

64 
39 

76.3 
66.6 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

91 
61 

90 
62 

88 
62 

82 
64 

83 
64 

83 
59 

71 
61 

74 
58 

81 
55 

86 
59 

66 
59 

82 
62 

85 
56 

80 
61 

60 
57 

78 
56 

78 
50 

64 
58 

60 
42 

59 
32 

69 
33 

79 
39 

84 
46 

84 
48 

63 
56 

77 
49 

77 
42 

75 
62 

62 
66 

61 
43 

63 

43 

76.6 
53.2 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MAX 
MIN 

88 
49 

87 
57 

85 
54 

61 
54 

83 

56 

81 
60 

74 
56 

75 
57 

80 
50 

83 
52 

84 
54 

80 
58 

62 
52 

79 
63 

79 
53 

75 
56 

76 
47 

69 
54 

60 
48 

61 
28 

65 

30 

76 

37 

83 
45 

81 

44 

78 
51 

77 
69 

76 
39 

74 
48 

70 
66 

62 

45 

61 
41 

76.4 
60.2 

GILBERT 

MAX 
MIN 

85 
46 

88 
65 

88 
55 

85 
55 

80 
62 

65 
56 

69 
56 

66 
55 

75 
56 

82 
55 

83 
50 

62 
52 

63 
50 

76 
54 

71 
60 

71 
59 

77 
49 

67 
50 

60 
50 

58 
28 

68 
29 

75 
34 

81 

43 

83 
37 

72 
42 

76 
59 

78 
35 

77 
34 

70 
43 

69 
55 

62 
45 

76.5 
49.0 

GRAVETTE 

MAX 
MIN 

90 
52 

88 
54 

86 
60 

77 
60 

83 
54 

82 
52 

77 
49 

68 
52 

60 
53 

85 
52 

86 
55 

62 
58 

77 
55 

76 
60 

71 
52 

71 
57 

77 
42 

67 
52 

55 
42 

55 
23 

67 
29 

76 
46 

81 
44 

82 
45 

71 
55 

74 
51 

78 
36 

78 
47 

64 
52 

69 

37 

59 
37 

76.0 
48.8 

HARRISON 

MAX 
MIN 

87 
49 

80 
68 

88 
59 

83 
56 

61 
62 

64 
54 

75 
58 

67 
52 

74 
59 

82 
50 

80 
54 

82 
58 

60 
52 

79 
52 

75 
56 

69 

60 

77 
44 

70 
53 

56 
45 

56 
28 

68 
29 

78 

40 

62 
50 

82 
40 

72 
47 

76 
60 

76 
36 

70 
41 

66 
52 

69 
46 

59 
41 

74.9 
50.1 

HELENA 

MAX 
MIN 

87 
59 

88 
64 

89 
66 

87 
66 

80 
67 

76 
65 

72 
61 

76 
62 

73 
60 

77 
59 

80 
56 

60 
56 

62 
56 

79 
61 

82 
63 

76 
65 

77 
54 

78 
51 

73 
59 

66 

40 

61 
37 

66 
42 

79 
46 

61 
53 

80 
51 

70 
59 

7* 
60 

72 
46 

67 
48 

73 
58 

68 

41 

76.5 
56.0 

HOPE  3  NE 

MAX 
MIN 

86 
56 

87 
60 

87 
60 

87 
62 

83 
63 

78 
58 

66 
60 

67 
58 

65 
54 

81 

57 

61 
54 

82 
54 

82 
56 

87 
59 

83 
61 

60 
55 

78 
55 

77 
57 

76 
40 

59 
33 

66 
36 

74 
50 

61 
51 

83 
53 

82 
59 

75 
55 

76 
67 

78 
54 

69 
57 

75 
40 

78.5 
54.2 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 
MIN 

85 
61 

86 
69 

86 

67 

81 
66 

80 
64 

84 
60 

73 
58 

65 
56 

79 
59 

79 
58 

79 
56 

79 
60 

62 
63 

77 
65 

78 
60 

75 
61 

77 
54 

72 
55 

73 
54 

70 
36 

66 
38 

73 
45 

79 
55 

81 
56 

77 
59 

73 
63 

74 
51 

75 
65 

65 

53 

73 
51 

63 
42 

76.1 

66.5 

I   notes  following  Station   Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


ABKANSAS 
OCTOBER  1960 


JONESBORO 
REISER 

KEO 

LEAD  HIUL 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAGNOLIA  3  N 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 

MARIANNA  2  S 

MARKED  TREE 

MARSHALL 

MENA 

MONTICELLO  3  S 

MORRILTON 

MOUNT  IDA 

MOUNT  MAGAZINE 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NEWPORT 

NIMROD  DAM 

OKAY 

OZARK 

PARAGOULD  RADIO  KORS 

PARIS 

PERRYVILLE 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

POCAHONTAS  1 


ROGERS 

ROHWER  2  NNE 
RU5SELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SI  LOAM  SPRINGS 


Day  Of  Month 


85   91   83 
52   66   62 


82   84   87 


84   85   85 
55   60   61 


86   87   87 
59   57   58 


61   88   82 
45   64   59 


53   59   59 


83   85   85 
52   69   57 


87   88   87 
61   65   62 


51   60   66 


87   88   89 
54   62   61 


84   87   86 
55   57   57 


85   88   84 
53   67   61 


77   85   87 
49   57   58 


54   53   55 


60   58   60 


85   91   84 
49   63   59 


85   89   90 
54   60   59 


60  59  60 

90  91  90 

61  52  65 

82  86  87 

47  66  57 

90  91  91 

57  63  61 

82  87  88 

55  60  57 


87   68   89 


89  90  90 

60  63  62 

83  91  66 

47  63  60 

83  88  85 

53  62  63 


MAX 

89 

MIN 

58 

MAX 

88 

MIN 

54 

MAX 

87 

MIN 

51 

MAX 

90 

MIN 

57 

MAX 

82 

MIN 

53 

MAX 

86 

MIN 

53 

MAX 

85 

MIN 

56 

MAX 

91 

MIN 

56 

9   10   11   12   13   14   15  16   17   18 


85   76  78 

61   65   65 


83   78   78 
58   63   62 


85   76   79 
61   64   61 


76   78 
54   56 


84   75   82 


86   82   82 


60   64   60 


84   75   84 
57   62   58 


87   77   76 
61   63   60 


60   74   76 
56   65   57 


82   77   82 
57   63   62 


80   60   84 
62   61   59 


67   65   64 


84   79   64 
61   64   60 


85   81   84 
59   61   56 


83   76   84 
59   62   58 


82   81 

60   61 


88   83 
57   63 


86   82   77 
61   61   58 


86   77   77 


57  61  59 

85  78  86 

64  62  56 

60  82  88 

62  65  60 

83  77  79 

59  64  62 

84  84  89 

60  64  60 

85  88  83 
59  62  56 


63   79 
56   65 


85   81   80 
64   64   62 


85   80   82 
58   59   60 


63   64   65 


80   83   79 
56   62   54 


85   78 
58   62 


61   64   60 


88   85 
62   64 


67   74   60 
63   65   61 


84   84   82 
61   62   60 


77   85   62 


71   74   76 
63   59   59 


73   74   74 
58   58   59 


73   66   71 
58   57   60 


67   67   73 
58   57   57 


76   65   82 
61   55   50 


78   67   79 
50   57   60 


73   67   71 
54   56   60 


75   75   72 
59   58   57 


75   76   79 
58   54   56 


72   62   72 
60   52   56 


72   74 
63   60 


79   65   75 
58   56   55 


70   67   79 
59   56   54 


71   62   73 


54 

53 

54 

83 

66 

62 

55 

53 

54 

87  67  66 

60  56  53 

84  69  64 

50  56  52 

71  68  78 

55  54  56 

86  57  58 

60  55  55 

70  67  62 

51  58  55 

71  68  81 
64  57  55 

74  77  75 

50  58  55 


72   75 
52   56 


52   65   76 
57   55   55 


75   67   76 
59   58   51 


74   58   75 
57   55   56 


76   73   72 
65   62   56 


78   56   80 


79   68   76 
54   53   58 


63   61   59 

70   59   78 
63   57   57 


68  67  73 

64  56  59 

76  71  75 
57  57  58 

75  65  72 

50  55  55 

77  71  62 
50  52  50 


76   83   82 
61   55   55 


53   54   52 


53   53   55 


79   79 
55   54 


65   85 
55   50 


81   62 
54   52 


80   85 
62   49 


77   80 
53   53 


77   81 
53   52 


79   60 
52   55 


81   62 
57   55 


79   78   60 
60   55   53 


61   82 
57   54 


SO   81 
55   53 


80   81   81 
56   55   59 


72   76   81 
54   52   55 


80   62   8! 
54   50   51 


60   80   60 
56   55   54 


80   84   83 


79   81   83 


84   84   83 
59   57   55 


85   84   83 
57   58   53 


53  51  49 

85  86  84 

55  55  61 

60  81  78 

53  52  55 


56   56   56 


80   62   82 
62   52   52 


58   60   56 


58  56  58 

85  87  84 

54  59  60 

73  79  80 

56  54  52 

83  83  82 

54  55  59 

72  73  80 

55  55  52 

79  82  82 

60  53  54 

78  78  80 

54  53  55 

85  86  85 

55  55  58 


63   73   78 
54   60   63 


62   74   79 
53   58   57 


55   62   54 


82   73   75 
57   61   53 


85   83   77 
58   58   57 


80   75 
50   50 


60   72   67 


77   79 
50   60 


58   61   57 


82   78   79 
62   66   54 


83   77   75 
59   52   58 


64   62   76 
57   53   57 


74   76   75 
54   52   51 


75   75   74 
57   47   46 


75   73   75 
60   52   51 


81   71 
56   50 


79   79   65 
53   55   59 


81   85   82 


56 

57 

56 

30 

84 

81 

55 

50 

60 

84 

75 

78 

53 

57 

56 

33 

84 

75 

52 

59 

55 

86 

83 

82 

50 

53 

50 

58   56 
53   34 


68   55 

53   32 


69   58 
55   34 


75 

73 

67 

56 

52 

50 

45 

35 

76 

77 

75 

60 

54 

54 

57 

42 

78 

75 

77 

61 

50 

49 

58 

35 

77 

69 

51 

55 

43 

48 

49 

28 

76 

75 

70 

59 

48 

48 

55 

33 

77 

77 

68 

54 

46 

54 

46 

29 

79 

69 

56 

55 

45 

50 

46 

28 

76 

67 

65 

50 

51 

55 

50 

34 

80 

78 

75 

61 

55 

56 

61 

41 

77 

73 

64 

58 

51 

53 

53 

34 

77 

73 

71 

65 

50 

52 

55 

32 

23   24   25   26   27   28 


60  65   57 

80  76   60 

49  54 

84  79 
58  64 

62  71   73 

58  50   55 

85  78   77 


50  52  65 

82  75  78 

50  55  61 

78  82  77 

56  61  50 

85  80  77 

50  63  60 


57   61   61 


63  78  77 

60  52  54 

80  84  82 

57  60  59 

82  76  73 
54  59  62 

83  75  76 
59  63  65 

80  76  79 


74   76   55 
60   47   53 


71   73   75 
60   44   47 


60   81   79 
54   48   49 


78   79   76 
57   55   57 


75   78   77 
60   49   49 


76   73   77 
51   50   51 


80   79   76 
50   55   57 


80   78   68 
51   51   57 


75   75   76 
52   47   45 


79   80   71 
53   52   54 


71   75   77 
51   47   51 


77   77   77 
64   55   53 


77   78   78 
60   55   52 


73   75   72 
62   47   46 


79   72   74 
63   57   54 


78   75   73 
61   55   58 


72   77   70 
51   46   54 


79   60   78 
56   53   51 


76   78   70 
60   48   54 


80   78 

52   53   50 


74   77   76 
64   52   50 


73   75   74 
61   57   52 


73   80   68 
57   44   55 


57   54   65 
46   26   30 


64   5  5   54 
53   27   29 


77   62 
36   30 


74   75   61 
59   35   32 


65   60 
50   32 


70   53 
55   31 


62   69 

40   35 


62   57   69 
51   33 


68   54   62 
53   32 


60   70 
30   31 


64   57   67 


72   80   79 


55   78   74 
36   42   42 


39   48   50 


71   76 
36   50 


74   81 
35   49 


35   45   49 


73   79 
34   43 


37   46   50 


63   80   79 
35   45   40 


72   79   80 
45   50   40 


81  69  74 

46  59  56 

77  68  72 

44  56  54 

79  70  72 

50  63  56 


75 

83 

43 

54 

73 

80 

32 

43 

74 

61 

38   48   45 


74   61   82 
35   40   50 


67   57 
53   43 


57   68   68   60 
40   53   52   40 


73   62   73   63 
46   52   54   42 


76   70   70   59 


74 


57   73   62 


67  75  79 

34  47  42 

67  74  78 

37  45  50 

72  83  82 

39  47  44 

59  75  82 

35  47  50 

75  82  85 

38  48  49 

76  82  84 

40  49  49 


54 

33 

29 

73 

60 

66 

59 

38 

34 

72 

57 

65 

50 

37 

32 

56 

55 

61 

51 

31 

29 

77 

64 

61 

54 

44 

34 

77 

60 

68 

59 

38 

35 

55 

56 

56 

43 

25 

33 

72 

59 

63 

59 

40 

31 

53 

60 

68 

54 

31 

31 

60 

70 

57 

54 

38 

32 

56 

57 

52 

55 

34 

32 

73 

57 

63 

50 

40 

32 

57 

58 

59 

43 

25 

31 

74 

81 

40 

41 

85 

47 

47 

81 

81 

45 

47 

80 

82 

52 

53 

62 

82 

49 

50 

79 

74 

44 

40 

81 

78 

48 

51 

60 

82 

41 

50 

81 

85 

51 

47 

81 

40 

83 

83 

42 

45 

55 

78 

43 

an 

52 

61  1 

53   50   53 


82   74   75 


50  56  57 

80  76  75 

46  46  45 

70  75  75 

47  57  36 

71  73  79 
55  61  46 

81  80  80 
57  63  51 


77   76   75 
46   55   52 


70   76   74 


42   51   3  7 


54   59   47 


75   70   76 
42   58   46 


47   55   48 


80   80   78 
54   64   54 


69   79   77 
56   60   43 


70   71   69 
48   50   39 


73   60   79 


60 

61 

45 

47 

77 

79 

51 

50 

83 

84 

46 

46 

45  50  44  41 

75  74  78  63 

54  52  57 

75  68  77 

48  52  54 

72  62  54 

46  40  53  45 

73  65  73  68 
42  46  53  38 

79  66  66  60 

40  46  49  45 

74  65  57  60 
38  50  50  41 

74  55  71  61 
58  53  47  41 

75  70  80  65 
52  53  58  48 


45   51   51   47 


75   71   75   72 
55   56   57   40 


61 

41 

76 

75 

59 

47 

60 

76 

56 

62 

68 

76 

61 

•>2 

75   72   72 


78   82   73 
52   54   59 


54   52   56 


75  73  79 

54  58  40 

82  74  76 

50  59  60 

77  79  78 
50  61  41 

82  82  65 
53  50  54 

78  72  75 
46  50  51 

83  74  76 
46  63  55 

70  74  60 

56  58  39 


75.3 
53.6 


73.7 
51.1 


74.0 
53.7 


74.3 
52.5 


76.1 
52.7 


77.3 
53.0 


73.6 
49.1 


75.9 
51.9 


75.4 
49.8 


73.3 
51.1 


75.7 
54.2 


77.7 
56.0 


76.4 
52.9 


77.2 
52.2 


74 

62 

55 

59 

73.5 

45 

46 

52 

42 

51.5 

74 

73 

56 

57 

72.9 

40 

45 

50 

43 

48.6 

79 

76 

75 

75 

76.6 

48 

52 

52 

37 

50.4 

76 

75 

67 

74 

77.3 

49 

52 

53 

38 

53.2 

74 

65 

68 

62 

75.7 

40 

42 

51 

40 

50.6 

78 

75 

64 

75 

77.2 

46 

51 

52 

45 

51.7 

80 

75 

80 

67 

79.4 

61 

55 

58 

42 

55.5 

77 

58 

64 

54 

77.2 

52 

55 

46 

44 

54.5 

63 

53 

67 

55 

74.2 

39 

39 

54 

43 

49.7 

79 

68 

70 

63 

78.5 

48 

54 

47 

43 

52.7 

74 

65 

73 

67 

75.2 

45 

52 

50 

43 

51.5 

77 

59 

70 

65 

77.1 

49 

55 

57 

41 

55.0 

75 

60 

77 

66 

76.8 

49 

53 

45 

39 

54.2 

69 

7? 

67 

57 

74.9 

43 

40 

52 

43 

50.4 

59 

78 

73 

75 

76.9 

52 

52 

52 

41 

55.4 

75 

72 

76 

70 

78.0 

58 

56 

50 

40 

55.9 

80 

70 

50 

56 

75.4 

48 

56 

35 

38 

51.5 

75 

78 

77 

62 

77.1 

45 

49 

44 

41 

53.0 

75 

71 

59 

63 

77.3 

46 

53 

49 

44 

52.7 

75 

75 

54 

72 

76.5 

43 

45 

50 

45 

53.0 

73 

56 

68 

51 

75.7 

43 

46 

52 

43 

53.1 

77 

72 

75 

62 

75.8 

47 

50 

44 

41 

53.7 

80 

69 

59 

58 

76.6 

50 

51 

39 

39 

50.4 

Bee  refereoce  i 
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Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

ARKANSAS 
OCTOBER  1960 

Day  OI  Month 

o 

Station 

1 

' 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

STUTTGART 

MAX 

MIN 

67 
60 

36 
63 

89 
65 

35 
65 

60 
66 

80 
65 

73 
60 

66 

59 

71 
60 

75 

57 

30 
58 

79 

57 

84 
61 

30  77 
64   65 

75   76 
63   56 

77 
54 

72 
59 

60 
38 

64 

37 

72 
43 

79 
52 

60 
53 

62 

55 

75 

55 

73 
61 

74 
49 

66 
52 

75 
56 

73 
♦  2 

76.4 
56.5 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 

MIN 

83 
56 

85 
61 

86 
63 

68 
64 

65 
65 

76 
63 

30 
64 

66 

59 

68 
56 

71 
54 

75 
54 

64 
52 

60 
56 

64  75 
63   64 

79   77 
63   53 

77 
51 

78 
58 

66 
37 

56 
35 

63 

41 

71 
47 

78 
50 

61 
52 

32 

56 

54 
59 

74 
45 

75 

50 

62 

53 

75 
45 

75.7 
54.7 

SUBIACO 

MAX 
MIN 

90 
57 

90 
64 

88 
63 

81 
62 

32 
63 

88 
60 

69 
61 

66 
52 

79 
58 

82 
56 

83 
56 

82 
62 

63 
60 

77  75 
64   55 

76   78 
60   49 

71 
55 

61 
52 

59 
32 

68 
32 

77 
39 

82 
49 

83 

50 

77 
53 

75 
53 

76 
40 

77 
43 

71 
53 

67 
44 

62 
36 

76.7 
52.7 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

87 
6li 

87 
64 

66 

67 

85 
66 

77 
65 

84 
61 

68 

59 

67 
56 

80 
55 

83 
61 

81 
59 

80 
58 

85 
64 

82  79 
62   62 

79   77 
61   58 

75 
50 

75 
53 

59 
42 

67 
38 

75 
46 

80 
55 

83 
53 

79 
62 

76 
60 

78 
54 

77 
62 

67 
56 

73 
46 

64 

44 

77.3 
57. S 

TURNPIKE 

MAX 
MIN 

WALORON 

MAX 
MIN 

89 

55 

90 
56 

39 
54 

87 
55 

83 
59 

86 
55 

68 
57 

71 
53 

81 
48 

83 
51 

86 

51 

82 

55 

86 
53 

30  78 
59   52 

78   73 
51   43 

71 
51 

62 

47 

60 
26 

69 

27 

77 
31 

83 
42 

83 
40 

77 
45 

76 

58 

79 
40 

76 
48 

72 
50 

72 
45 

63 

39 

77.9 
48.5 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

83 
47 

89 
65 

83 
61 

84 
59 

75 
65 

82 
63 

66 
59 

70 
57 

76 

57 

76 
56 

62 
53 

82 
57 

62 
55 

71  77 
58   64 

72   76 
55   49 

72 
51 

59 
43 

55 
23 

62 

32 

70 
40 

81 

49 

78 
45 

77 
43 

72 
57 

74 
45 

72 
42 

62 
42 

57 
48 

61 

43 

73.8 
51.1 

WARREN 

MAX 
MIN 

38 
58 

39 
61 

90 
63 

84 
63 

76 
64 

82 
61 

75 
62 

69 
59 

81 
57 

79 
56 

81 
55 

81 
52 

84 
61 

80  78 
65   63 

78   79 
55   55 

77 
52 

79 
59 

59 
40 

67 
33 

73 
39 

62 
50 

82 
52 

82 
52 

74 
62 

76 
61 

75 
50 

58 
53 

75 
59 

66 

40 

77.9 
55.2 

WHITE  ROCK 

MAX 

MIN 

82 

57 

84 
64 

81 
63 

65 
65 

79 
58 

78 
61 

78 
57 

75 
50 

36 
56 

85 
59 

77 
60 

64 
59 

84  78 
56   55 

80   80 
57   59 

79 
57 

71 
49 

62 
36 

65 
45 

72 
55 

81 
52 

64 
56 

71 
58 

71 
58 

78 
51 

60 
54 

78 
49 

73 
36 

58 

35 

77.5 
54.4 

WYNNE 

MAX 
MIN 

37 
61 

84 
60 

89 
57 

73 

75 
64 

78 
53 

72 
51 

73 
51 

76 
50 

79 
49 

62 
55 

33 
58 

80  76 
56 

78   76 
46 

75 
49 

68 

56 
34 

63 
29 

70 
32 

81 

45 

75 
50 

72 
42 

76.1 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18- 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

BLAKELY  HOIWTAIN  DAM 

EVAP 

WIND 

.13 
20 

.13 
20 

.14 
18 

.12 
14 

.09 
18 

.10 
16 

.11 
47 

.10 

53 

.03 
12 

.09 

IS 

.10 
10 

.07 

11 

.09 

13 

.06 
17 

.05 
17 

.09 
33 

.07 
20 

.07 
13 

.06 
20 

.13 
83 

.10 
28 

.04 

18 

.08 
23 

.08 
14 

.09 

14 

.05 
13 

.05 
8 

.08 
10 

.01 
19 

.04 
22 

.08 
52 

2.5 
69 

HOPE  3  HE 

EVAP 
WIND 

.17 
14 

.16 

14 

.14 
14 

.14 
14 

13 

9 

.10 

31 

.04 
43 

.01 
7 

.08 
5 

.10 
6 

.11 
5 

.10 

7 

.12 
15 

.11 
18 

* 

.19 
45 

■'I 

.01 
8 

.19 
77 

.10 
16 

.08 

11 

.11 
35 

.08 
12 

.09 
7 

.06 
16 

.02 
4 

.05 
3 

• 
10 

.09 

11 

.14 
57 

B  2.8 
53 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

EVAP 
WIND 

.18 
18 

.17 
46 

.18 
26 

.14 
23 

.09 
23 

.07 
7 

.16 
14 

.08 
47 

.02 

4 

.05 

7 

.09 
9 

.09 

12 

.10 
18 

.10 
22 

.03 

16 

.05 
32 

.09 
21 

.11 
11 

.02 
26 

* 
48 

.14 

18 

.08 

15 

.12 
40 

.11 
14 

.14 
15 

.04 

7 

.11 
11 

.09 
6 

.10 
IS 

.00 
31 

.14 
76 

2.8 
67 

NARROWS  DAM 

EVAP 
WIND 

.14 
14 

.16 
16 

.16 
30 

.12 
13 

23 

.05 
8 

.01 
32 

.14 
28 

.02 
6 

.12 

11 

.00 
8 

.06 
8 

.14 
16 

.12 

19 

.04 
20 

.13 
27 

.12 
19 

.10 

13 

.00 
16 

.13 
49 

.12 

16 

.13 

15 

.04 
28 

.07 

12 

.21 
8 

* 
16 

12 

.08 

15 

.09 
15 

.00 
12 

.11 
69 

B  2.7 

59 

NIMBOD  DAM 

EVAP 
WIND 

.11 

7 

.12 
8 

.04 
5 

.08 
4 

.08 

7 

.08 
4 

7 

8 

.02 
2 

.05 

4 

.06 

4 

.08 
4 

.04 
6 

.02 
6 

.07 
9 

.04 
4 

.04 
3 

.05 
4 

.02 
10 

.03 
13 

.05 
6 

.03 
4 

.06 
10 

■°l 

.05 
10 

.03 
4 

.04 
3 

.04 
8 

.04 
12 

.00 
13 

.03 
36 

B  1.5 
22 

RUSSELLVILLE 

EVAP 
WIND 

.15 
20 

.18 
10 

.15 
11 

.11 
6 

.05 
12 

.12 
9 

.07 

14 

.03 

17 

.07 

4 

.10 

12 

.08 
7 

.13 

14 

.09 

13 

.08 
18 

.07 
13 

.05 
13 

.10 
10 

.09 

16 

.05 
18 

.10 
19 

.07 

11 

.11 
8 

.07 
19 

.12 
14 

.07 
3 

.06 
9 

.11 
5 

.10 
6 

* 

.03 
69 

.12 
78 

2.7 
47 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 
WIND 

.14 
14 

.14 
34 

.15 
29 

.13 
5 

.08 
22 

.07 
8 

.10 
33 

.06 
39 

.04 
9 

.02 
3 

.07 
2 

.08 

1 

.07 
4 

.10 
12 

17 

.07 
20 

.07 
22 

.09 
2 

.10 
20 

.06 
32 

.08 
13 

.08 
5 

.11 
50 

.08 
16 

.07 
4 

.08 
27 

.03 
35 

.09 
4 

.09 
8 

.00 
19 

.16 
106 

B  2.5 
61 

S««   r»r«reDce   notes   follovlng   Station   In 
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TOTAL  PRECIPITATION 


OCTOBER    1960 


r^v" 


;<»«hMr: 


AVERAGE  TEMPERATURE 


OCTOBER  1960 


o         < 


STATION  INDEX 


STAnON 


>    NC 


AdKAOELPMU 
ARKANSAS    CIT 

4SH00WN 
ATHENS 
AUGUST* 
BALD  KNOB 


BE»ftTVlLLE    *    N' 
BIG    POBIt 

black  rock 
BlakEut   mOUNTA 


COUNTY 


■    MOUNTAIN    DA' 


BLYTMEVII 
eOONEVILI 
BOONEVtLl 


CALICO    BOCK 
C*MCEN    1 
CUXOEN    2 
MflLlSLE    1    SW 


CORN  I  r 
COVE 
COOS SI 


0006    SCOTT 
006*    LAWRFNCf 
0130    SALINE 
01351 VELL 
0150  I  CLARK 

oitbI pike 

OIBbI PEBRr 
01961  POPE 
0220'|CLABK 
023*    DESHA 

0286    LITTLE    ftl 


0*531  INDEPENDENCE 

I 
O-ieOI  INDEPENDENCE 
0530i WHITE 
0^341  GREENE 
0536    JACKSON 
0582! SALINE 

0S861 BENTON 
0616jCARBOLL 
066*' POLK 
OT*&l LAWRENCE 


TELL 

NEVADA 

MISSlSSIl 


0830    LOGAN 
08*2    VAN   eUREN 

06*8  I  NEVADA 


EL    DORADO    FAA   All 
EUREKA    SPRINGS 
EVENING   SHADE    1 

rPTTEVILLf 

•ETTEVILLE    FAA 
FATETTEVILLE    '.tP 

LIPPIN   fAA    AIHP 
FORDVCf    6    W 
fOREMAN 
FOBBESI    CITY 


■ GLENXOOD 

GBAVELL* 

GRAVETTE 

GREEN    FOREST    A    ESE 

GREENftftlER 

GREENWOOD 

GfiEERS  FERRY  0AM 
GUROOh  3  E 
HAMBURG 
MABO* 

HARBISON 

MEBER   SPRINGS    i   SW 

HECTOR 

HfLENA 

HOPE   3   NE 

HOPPEO 

HOB AT  10 

HOT    SPRINGS    1    NNE 


JASPER 

JtSSIEVlLLE 

JONESBORO 

KEISEP 

KEO 

KINCSlAND    3    SSE 
LAKE   CITY 
LAKE   MAUMELLE 
LAMAR    ;    SW 
LANGLEy 

LEAD  MILL 

LEE  CREEK  GUARD  STATION 

LEOLA 

LITTLE    ROCK    WB    AIRPORT 

LITTLE    ROCK    FILT    PLANT 

LURTON 
MADISON 
MAGNOLIA    3    N 
MAGNOLIA    5    N 
MALVERN 

MAMMOTH    SPRING 
MAR I ANNA    2    S 
MARKED    TBEE 
MARSHALL 
MAUHEE 


Oasej  FRANKLIN 

0936  MONROE 

ioio;newton 

l020'BAXTER 

lOSJiMlSSISSIPPI 

1102  PULASKI 

1132:.  IZABD 

115*IoUACHITA 

122*! LONOKE 

1238)6ABLAND 

1442  MONROE 

1*55| JOHNSON 

157*' MADISON 

15B2  NEKTON 

15961  FAULKNER 

16321  CLAY 

1730  ASHLEY 

1750  PULASKI 

1768  LINCOLN 

181*  PICE 

1829  FAULKNER 

183*1  YELL 

18351  TELL 

1838  YELL 

19*8' SEVIER 

1960|CHIC0T 

1968|PRA1RIE 

19821  JOHNSON 

2015IHOWARO 

21*8| DESHA 

2150  OESHA 

2300] UNION 

23661  CARROLL 

?366  <:habp 

2**2 

WASHINGTON 

2*** 

WASHINGTON 

2528 

MARION 

25*0 

DALLAS 

36  22 
36  26 
3*  29 
36    07 

34  36 

35  06 


)5  13 

35  09    I 

35  39    I 

33  52    I 

1    35  21 

35  16 


9*    12 

91  05 

92  52 


93    25 
93    00 

92  53 

93  03 


91    S3 

90  38 

91  06 

92  37 

9*    13 

93  37 
93    58 


9}  39 
93  09 
89    55 


93    55    I 

92  28 

93  20 
9*    00    . 


OBSERVATION 
TIME  AND 

TABLES  I 


93    30    ;     2578, 


7  36  07 

92 

08 

1  33  36 

92 

*V 

3  33  35 

1  3*  *7 

*5 

3  3*  27 

01 

7  3*  *1 

18 

1  35  28 

28 

28 

7i35*8 

*8 

7  36  05 

IB 

28 

7  36  2* 

35 

*  3*  26 

25 

3  33  02 

56 

1  3*  *2 

27 

1  3*  05 

35 

1.35  22 

25 

1  35  03 

24 

I  35  0* 

93 

24 

1  35  13 

09 

*  3*  02 

21 

2  33  31 

ib 

T  3*  58 

30 

*ool 

116< 

155! 
235 

405 

172 

705 
370 

,   370 

1   330 

6P 

5P 

1   1*0 

1   204 

5P 
SP 

35*4 
255* 
2574 

LITTLE  RIVER 

ST  FRANCIS 
SEBAf,TIAN 

*  33  43 
1  35  20 

9*  24 
90  47 
94  22 

2578 

2570 
2760 

CRAWFORD 
HEMPSTEAD 

WHITE 

1  35  39 
4  33  37 

7  35  07 

93  48 

91  26 

279* 
2842 

SEARCY 

7  35  59 

li    \i 

CLEBURNE 

CLARK 

1088 

ASHLEY 

m? 

SHARP 

316* 

BOONE 

1730 

CLEBURNE 

1235 

POPE 

i?4? 

PHILLlP5i 

HEMPSTEAD 

3*38 

MONTGOMER 

34 

53 

24  ' 

36 

IB 

35 

35 

M 

35 

31 

33 

14  1 

19 

36 

,5 

26 

35 

28 

93 

4? 

94 

28 

93 

22 

92 

23 

94 

15 

91 

29 

93 

07 

97 

03 

92 

90 

35 

375'     8A      7& 


2!SEVIEfl 

6    GARLAND 
3540    MADISON 
35551  UNION 
3584    LITTLE    BWER 

3600   NEWTON 
370*    GARLAND 

BAIGHEAO 

ISSISSIPPl 


CLEVELAND 
CRAIGHEAD 
PULASKI 
JOHNSON 

PIKE 


4106    BOONE 
4116    CRAWFORD 

413*    GRANT 
4248    PULASKI 

4250l PULASKI 

4386! NEWTON 
452el ST    FRANCIS 
4548    COLUMBIA 
4550    COLUMBIA 
4562|h0T    SPRING 

45721  FULTON 
46381  LEE 
4654',  POINSETT 


7    36    05  93    4*     ; 

i    33   02  92   05    I 

4,  33    35  94    03    I 

7|  36   01  93    11 

3    3*   *2  93   04 

7;  35    50  1     90    42 


92    16 
90    26 

92  28 

93  25 

93  51 

92    54 

94  19 
92    35 


35    00    !     90    43 


35    32 

35  5* 

36  03 


93 

14 

93 

13 

92 

49 

91 

32 

46 

90 

26 

9? 

3B 

92 

39 

JAMES    V.    WILLI* 
RUBY   B.    OWENS 

LE    ROCK    WA1 
REBA    V.    SWAIM 
F.    GARNER 


OWEN   B.    HENDRIX 
HOBART    WATTS 
JOHN    A.     JONES 

ILLMAN    £.    LAWRENCE 
JOHN    W.     TRAMMELL 


t    GAS    • 


>    ELECTRIC    CO 


CECIL    WILLIS 
UNIVERSITY    OF 

UNIVERSITY    OF 


HAMMOND 
BBECKENP 
C.    BURKS 


lOGE 


.    BROWNE 

.    STIDHAM 

LiLES 
MCKENNEY 


EARLE  1 
DAVID  I 

ANNA  M 

LEE  W.  M 

U  S  CORPS  OF  ENGINEER! 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
CATHERINE  WHITE 
IVY  W.  CRAWFORD 

CONS  SERVICE 
CONS  SERVICE 


STATION 


S  SOIL 
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REFERENCE  NOTES 

Addltlooal  information  regarding  the  climaxe  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI imatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Bock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 


the  post  office. 


Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  fr 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  In  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65* F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau**)  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent,  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  pccasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
may  result  In  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Dally  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when 
published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some 
observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 

Precipitation  Data"  Bulletin. 
H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Cllmatological  Data**  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

Ho  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 
+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR   This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

~B        Adjusted  to  a  full  month. 

D    Kater  equivalent  of  snowfa^i  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  miss.ing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 
SS   This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

General  weather  conditions  in  the  U.  3.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and 
STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Cllmatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 

Subscription  Price:  20  cents  i>er  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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75 

27+ 

21 

390 

0 

0 

10 

0 

2.97 

-    1.20 

1.31 

9 

.0 

0 

3 

DES  ARC 

65.0 

40.4 

52.7 

77 

2  7+ 

22 

373 

0 

0 

7 

0 

2.20 

1.10 

9 

.0 

0 

1 

HELENA 

64.2 

42.2 

53.2 

0.8 

75 

28+ 

27 

353 

0 

0 

5 

0 

3.20 

-  1.36 

1.20 

10 

.0 

0 

3 

KEO 

64.6 

39.8 

52,2 

80 

27 

22 

3B7 

0 

0 

8 

0 

3,06 

1.52 

16 

.0 

0 

2 

MARIANNA  2  S 

64.6 

40,0 

52,3 

1.2 

75 

15+ 

23 

380 

0 

0 

7 

0 

3.51 

-   .29 

1.53 

16 

.0 

0 

2 

SAINT  CHARLES 

65.3 

38.5 

51,9 

79 

28+ 

23 

393 

0 

0 

8 

0 

2.59 

.85 

9 

.0 

0 

2 

STUTTGART 

65.9 

42.6 

54.3 

2.1 

79 

15 

25 

324 

0 

0 

4 

0 

3.26 

-  1.14 

1.55 

16 

.0 

0 

3 

STUTTGART  9  ESE 

64.4 

40.2 

52.3 

78 

16 

26 

30+ 

381 

0 

0 

6 

0 

4.33 

2.52 

15 

.0 

0 

2 

WYNNE 

64.  IM 

37. 8M 

51. OM 

77 

16 

21 

12 

404 

0 

0 

8 

0 

2.53 

1.43 

9 

.0 

0 

2 

DIVISION 

52.4 

1,3 

3.09 

-  1.07 

.0 

SOUTHWEST  DIVISION 

ASHDOWN 

67.9 

41.1 

54.5 

78 

2 

21 

30 

325 

0 

0 

9 

0 

1.02 

.85 

9 

.0 

0 

1 

0 

DE  QUEEN 

66.9 

39,5 

53.2 

80 

13 

21 

30+ 

354 

0 

0 

10 

0 

2.28 

.93 

15 

.0 

0 

2 

0 

DIERKS 

65.8 

38,0 

51.9 

79 

14 

19 

30 

399 

0 

0 

11 

0 

3.02 

1.19 

16 

.0 

0 

2 

2 

HOPE  3  NE 

67.1 

39.5 

53.3 

1,3 

78 

28 

22 

11 

354 

0 

0 

8 

0 

1,19 

-  3,63 

.58 

9 

.0 

0 

1 

0 

MOUNT  IDA 

66.3 

37,7 

52.0 

2,7 

77 

1 

18 

11 

386 

0 

0 

12 

0 

5.12 

.83 

3.94 

9 

.0 

0 

2 

1 

NARROWS  DAM 

67. 5M 

35.6 

51.  5M 

78 

14+ 

19 

11 

395 

0 

0 

13 

0 

3.16 

1.67 

9 

.0 

0 

2 

1 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

65.0 

39,4 

52.2 

77 

14 

22 

30+ 

383 

0 

0 

5 

0 

4.21 

1.89 

9 

.0 

0 

2 

2 

OKAY 

69.5 

42,6 

66.1 

2,5 

80 

2 

i3 

30 

285 

0 

0 

5 

0 

1.53 

-  2.58 

1.50 

9 

.0 

0 

1 

1 

TEXARKANA  WB  AIRPORT        //R 

66.4 

44.5 

55.5 

0,7 

78 

2 

27 

11 

296 

0 

0 

4 

0 

.99 

-  3.34 

.49 

9 

.0 

0 

0 

0 

DIVISION 

53.4 

1,8 

2.51 

-  1.53 

.0 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

ARKADELPHIA 

66.3 

41.7 

64.0 

78 

14+ 

24 

11 

338 

0 

0 

5 

0 

2.89 

-  1.48 

1.47 

15 

.0 

0 

4 

2 

CAMDEN  1 

68.5 

40.2 

54.4 

1,8 

81 

27 

23 

30+ 

32  5 

0 

0 

8 

0 

2.70 

-  2.49 

1.72 

9 

.0 

0 

4 

2 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

69.7 

41.0 

55.4 

1,0 

83 

27 

24 

11 

303 

0 

0 

7 

0 

2.54 

-  2.16 

1.24 

9 

.0 

0 

4 

1 

FORDYCE  6  W 

65. 3M 

41. 9M 

54. IM 

25 

11 

324 

0 

0 

5 

0 

2.79 

2.11 

9 

.0 

0 

3 

1 

MAGNOLIA  3  N 

68.9 

39,2 

54,1 

-  0.7 

80 

27 

19 

30+ 

335 

0 

0 

9 

0 

4.01 

-   .74 

1.94 

9 

.0 

0 

4 

3 

PRESCOTT 

68.6 

42,5 

55.5 

2,4 

79 

2 

24 

11 

297 

0 

0 

5 

0 

.98 

-  3.47 

.40 

10 

.0 

0 

3 

0 

0 

WARREN 

67.7 

41.0 

54,4 

0,4 

80 

27+ 

23 

11 

333 

0 

0 

8 

0 

2.27 

1.41 

9 

.0 

0 

3 

2 

1 

DIVISION 

54.6 

1,6 

2.60 

-  1.97 

.0 

SOUTHEAST  DIVISION 

CROSSETT  7  S 

58.4 

41.7 

55.1 

1.5 

80 

14 

24 

30 

304 

0 

0 

6 

0 

4.19 

.14 

1.70 

22 

.0 

0 

3 

2 

CUMMINS  FARM 

55.9 

40.1 

53.5 

81 

15 

24 

30+ 

346 

0 

0 

6 

0 

2.78 

1.55 

9 

.0 

0 

2 

1 

DUMAS  1  ESE 

65.9 

38.9 

52.9 

-  0.1 

85 

15 

23 

362 

0 

0 

8 

0 

2.57 

-  1.86 

.81 

9 

.0 

0 

3 

0 

MCNTICELLO  3  S 

57. 7M 

42. 5M 

56. IM 

80 

15 

21 

310 

0 

0 

0 

3.10 

1.98 

9 

.0 

0 

2 

1 

PINE  BLUFF 

56.7 

42.5 

54.6 

0,9 

79 

27 

25 

315 

0 

0 

4 

0 

1.73 

-  2.77 

.86 

10 

.0 

0 

1 

0 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

65.9 

40.0 

53.0 

80 

27+ 

24 

367 

0 

0 

7 

0 

2.15 

1.37 

9 

.0 

0 

1 

1 

PORTLAND 

68.3 

41.5 

54.9 

1.2 

79 

28 

27 

303 

0 

0 

4 

0 

4.30 

.1* 

1.70 

10 

.0 

0 

3 

3 

ROHWER  2  NNE 

66.5 

40. 5M 

53.  5M 

78 

13  + 

24 

338 

0 

0 

0 

2.94 

1.85 

9 

.0 

0 

2 

1 

DIVISION 

54.1 

0,9 

2.97 

-  1.26 

.0 

MONTHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature:   85°  on  the  15th  at  Dumas  1  ESE 
Lowest  Temperature:   13°  on  the  11th  at  Gilbert 
Greatest  Total  Precipitation:   5.68  inches  at  Osceola 
Least  Total  Precipitation:   0.45  inch  at  Greenwood 
Greatest  one-day  Precipitation:   3.94  inches  on  the  9th  at  Mount  Ida 


S«e   reference    notes  following  Station   Index 
-     135    - 
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NOTKHBER  1960 

Station 
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e2 

Day  of  Month 

1  {  2    3 

4    5 

6 

7  1  8    9 

10  1  11  1  12 

13   14   15   16   17   18 

13   20   21 

22 

23   24 

25  1  26   27 

28  1 

29  1  30 

31 

ABBOTT 

1.12 

1.12 

T     .74 

T 

ALICIA 

3.76 

T 

2.20 

.25 

T 

.26 

.31 

ALUM  FORK 

3,91 

2. 88 

T     ,fc5 

.20 

T     T 

.38 

ALY 

Z.56 

1.43 

.04 

.25   .55 

T 

.22 

.05 

AMITY  3  NE 

2.96 

.87 

.19 

T     .02  1-69 

T 

T 

T 

.19 

ANTOINE 

3.14 

1.44 

.32 

11.30 

,08 

APLIN  1  W 

2.01 

1.62 

.16 

.21 

AftKADELPHIA 

2.89 

,35   ,92 

1.47 

.15 

ARKANSAS  CITY 

3.74 

.68 

1.05 

1.28 

T 

.05 

.30   T 

.38 

ASHOOWN 

1.02 

T     .85 

T 

T 

T 

T 

T     T 

.17 

ATHFNS 

3.63 

1.95 

U45 

T 

.23 

AUGUSTA 

3.06 

1,49 

.65 

.16 

.41 

•  15 

•  22 

BALD  KNOe 

2,82 

.01 

T    2.25 

.02 

.49 

•  04 

•  01 

J 

BATESVILLF  LIVESTOCK 

2.62 

.03  1.39 

•  39 

.45 

•  19 

.17 

eATr<^VILLe  L  AND  D  NO  1 

4.03 

.05 

2.18 

.09 

.09 

1.10 

.02 

.29 

•  21 

BEECH  GROVE 

3.43 

.15 

1.57 

1.30 

.31 

BEFDEVILLE 

2.56 

.16 

2,32 

1 

.08 

BENTON 

1.70 

.46 

.17 

.94 

T 

•  13 

BENTONVILLE 

1,81 

1,03 

.07 

.24 

,47 

BEPRVVILLE  &  NW 

1,67 

.01 

.06   .74 

.01 

,05 

.39 

,04 

.34 

.03 

BIG  FORK 

4.03 

2.60 

.50 

.63 

.05 

•  25 

SLACK  POCK 

3.87 

T 

.15 

T    1.75 

T 

.85 

T 

•  56 

•  56 

BLAKFLY  MOUNTAIN  DAM 

4.67 

3.09 

.07 

.04 

.77 

•05 

.14 

•  51 

BLUFF  CITY  3  SW 

1.72 

.01 

T     .80 

.36   .07 

.05   .12 

.31 

6LYTHEVILLE 

4.89 

.19 

.02 

2.10 

.60 

1.14 

T 

.32 

.32 

BOONEVILLF 

2.05 

.02 

.02   .55 

.01 

.12 

1.13 

T 

.20 

BOUGHTON 

1.61 

.19 

.98 

.16 

T 

T 

•  26 

BRINKLFY 

2.97 

.01 

.02  1.31 

T     T 

.76 

•  14 

,73 

BUFFALO  TOWER 

2.00 

T 

T     .25 

.15 

.90 

,30 

.40 

BURDETTE 

4.77 

.10 

2.95 

.73 

.33 

.10 

,56 

CABOT  4  SW 

2.17 

1.47 

.53 

T 

T 

•  17 

CAL ICO  ROCK 

1.62 

.02 

T 

T     ,60 

.07 

,02 

.40 

.36 

T 

.15 

CAN-DEN  1 

2.70 

1.72 

.65 

T 

.13 

,02 

.06 

,10 

CARLISL"^  1  SW 

1.86 

.97 

-73 

.16 

CLARENDON 

3.77 

.38 

.87 

2.04 

.15 

.33 

CLARKSVILLE 

1.36 

,05 

.12   .35 

.73 

.02 

.03 

,06 

CLINTON 

4.11 

2.12 

.09 

-90 

.18   .41 

.41 

CONWAY 

3.10 

.05  2.20 

.08 

.15 

.10 

.52 

CORNING 

4.08 

.06 

.74 

-09 

.03 

2.03 

.62 

.51 

COVE 

1.52 

1.10 

.12 

.30 

CROSSETT  7  S 

4.19 

.OS 

T    1.50 

.84 

T     T 

1,70 

.01 

.06 

CRYSTAL  VALLEY 

2.01 

.87 

.33 

T 

.61 

T 

•  02 

.18 

CUMMINS  FARM 

2.76 

1.65 

.70 

T 

•  43 

DAISY 

3.09 

1.49 

.16 

.18   .04 

.82 

T 

T 

T 

•  22 

•  18 

DAMASCUS 

4.36 

.05  2.45 

T 

.68 

.65 

•  33 

DANVILLE 

2*49 

T 

.01  1.65 

.43 

T 

•  40 

OARDANELLF 

2,63 

T 

T    1.75 

T 

T 

.47 

T 

.03 

.25 

.13 

DE  QUEEN 

2.28 

.77 

.30 

.93 

.05 

.23 

DERMOTT 

5.23 

1.02 

2.08 

1.36 

.75 

DES  ARC 

2.20 

.03 

1.10 

.45 

T 

.34 

T 

T 

.04 

T 

.24 

DEVILS  KNOB 

2.90 

.06 

.27 

.40 

1.83 

.11 

.23 

DIERKS 

3.02 

T    1.16 

.26 

.10   .10 

1.19 

T 

.01 

.02 

.18 

DUMAS  1  ESE 

2.57 

.61 

.76 

.28 

T 

,02 

-02 

.68 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

2.54 

.43  1.24 

.35 

.07 

,01 

.02 

.42 

EUREKA  SPRINGS 

1,95 

T 

.78 

.68 

.49 

EVENING  SHADE  1  NE 

3.91 

.14 

1.55 

T 

1,21   T 

.08 

.30 

.63 

FAYETTEVILLE 

2.69 

.04 

.11   .26 

T    1,97 

.30 

•  01 

FAYETTEVILLE  FaA  AP 

1.75 

T     T 

T     ,09   .19 

1.06 

,25 

•  14 

FAYETTEVILLE  ExP  5TA 

2.11 

.04 

.15   .45 

1.09 

,30 

•  06 

FLTPPIN  FAA  AIRPORT 

1.58 

^ 

.04 

,12   .09 

.94 

.35 

.04 

FOROYCE  6  W 

2.79 

T 

T    2,11 

.09   T 

.06 

T 

•  35 

.18 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT   //R 

.61 

.01 

T     .29   .01 

.23 

.02 

,05 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

2.32 

.04 

T     .20 

.09 

1.39 

-50 

.10 

FULTON 

1.17 

T 

T     ,13 

.72 

.02   T 

.13 

T 

T 

T 

.17 

GEORGETOWN 

1.71 

,07 

1.02 

.29 

.33 

T 

r,lLBERT 

1.80 

.05 

.03 

.25 

T 

T 

1.0? 

.37 

.06 

GLENWOOD 

2.60 

T 

1.14 

.03 

T     .04   .13 

.96 

T 

T     T 

•  21 

.09 

GRAVELLY 

2,44 

1.91 

.04   .20 

•  29 

GRAVETTE 

2.53 

T 

,22       .30 

1.22 

•  57 

.22 

GREEN  FOREST  4  ESE 

1.00 

.38 

T 

.40 

•  22 

GREEN3RIER 

2.80 

1.85 

-35 

.15 

.« 

GREENWOOD 

.45 

.45 

T 

CREEPS  FERRY  DAM 

3.79 

T    2.51 

.03 

T     .05 

.72 

T 

•  20 

T 

.26 

GUROON  3  E 

2.01 

.13 

1.23 

.15 

•  04 

.46 

HAMBURG 

- 

-   -   - 

- 

- 

- 

-     -     - 

-     -    - 

-    -    - 

- 

- 

HARRISON 

1*66 

.08 

.18 

.09 

.70 

,52 

,05 

.04 

HECTOR 

3.35 

.02 

l.Bl 

.24 

.85 

,18 

.25 

HELENA 

3.20 

T 

.30 

1.20 

.07 

-80 

.18 

.65 

HOPE  3  NE 

1.19 

T     .58 

.43 

T 

-05 

T 

T 

.04   .09 

HOPPER 

4.07 

2.55 

T 

T     .23 

1.00   T 

T 

T 

.29 

HORATIO 

3.53 

1.38 

.58 

1.30 

.16 

.06 

.05 

HOT  SPRINGS  I  NNE 

2.88 

T    1.93 

.05 

.54 

.13 

.23 

HUTTIG  0AM 

4.14 

.52 

1.30 

.93 

-09 

1.03 

.20 

.07 

INDEX 

1.30 

.20 

.70 

.40 

JASPER 

USO 

.05 

T     .13 

1.22 

.20 

.20 

jFssr<^vrLLF 

4,50 

2,95 

,55 

.10 

.40 

T 

•  10 

.40 

JONESBORO 

5.17 

T 

.04 

2.40 

.68 

1.17 

•  48 

•  40 

KEISER 

3.61 

.06 

2.54 

T 

-23 

•  05 

.73 

KEO 

3.06 

.04 

.04  1.12 

1.52 

•  02 

.32 

LAKE  CITY 

4.93 

2.63 

.05 

1.22 

.28 

.75 

LAKE  MAUMELLE 

2.43 

,40  1.16 

T     .46 

.41 

LANGLEY 

3.86 

1,95 

.10 

T     T     T 

1.28 

T     T 

T 

.08 

T     T 

.45 

LEAD  HILL 

1.31 

.20   .10 

.34 

.35 

.24 

.08 

LEE  CREEK  GUARD  STATION 

1.40 

,04 

T     .20   T 

.03 

.69 

.02 

.30 

.12 

LEOLA 

2.59 

.35 

.44 

1.45 

.03 

.32 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT  //fi 

1.77 

T 

.22       .96 

.51 

T 

T 

T 

.08 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

- 

-    _    _ 

- 

- 

_     _     _ 

_     _     - 

_     _     - 

_     -     _ 

_     -     _ 

- 

- 

_     -     _ 

_ 

LURTON 

1.96 

.02 

.02 

.04   .30 

.18 

1.0? 

.30 

.08 

MADISON 

2.81 

T 

.04 

.47 

.81 

.88 

.17 

.44 

MAGNOLIA  3  N 

4.01 

1.94 

1.17 

.52 

.05 

.33 

MALVERN 

3.80 

T 

1.58 

T 

2.12 

T 

,08 

T 

.02 

MAMMOTH  SPRING 

2.83 

T     .81 

T 

.61 

.03 

1.02 

.36 

MAPIANNA  2  S 

3,61 

T 

T    1.35 

T 

1.63 

.39 

T 

.24 

MARKED  TREE 

2.22 

1.00 

.32 

.40 

.10 

.40 

MAR-^HALL 

.83 

T          .33 

.07 

.43 

MELBOURNE 

3.06 

1.24 

.88 

.06 

.39 

.49 

MENA 

2,82 

2.06 

.10 

.35 

.01 

T 

.01 

T 

.27 

MONTICELLO  3  S 

3.10 

1.98 

,44 

.06 

.62 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

3.11 

T 

1.72 

T 

.78 

T 

.14 

.47 

MORRILTON 

1.85 

T    1.45   .07 

T 

.18 

.02 

.07 

.06 

MOUNT  IDA 

5.12 

3.94 

.18 

.56 

.05 

.01 

.36 

MOUNT  MAGAZINE 

2,05 

.56   .44 

.15 

.90 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

1.89 

.28   .14 

.19 

.54 

.59 

.15 

MOUNTAIN  HOME  r  OF  FNG 

2.12 

.06 

T     .33 

.02 

.08 

.92 

.53 

.16 

MOUNTAIN  VIEW  1  E 

3.02 

T 

1.35 

.02 

1.09 

•  25 

.31 
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MULSeRRY  6  NNE 
NARROWS  DAH 

NASHVILLE  PEACH  SU8STA 
NATHAN  *  WNW 
NEWHOPE  3  E 

NEWPORT 
NIMROD  DAM 
ODFLL  3  N 
ODEN  2    W 
OKAV 

OSCEOLA 

OWENSVILLE 

OZARK 

OZONE 

PARAGOULD  RADIO  KORS 

PARIS 

PARKIN  2  W 
PARKS 
PERRVVlLLE 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 
PINE  RIDGE 
POCAHONTAS  I 
PORTLAND 
PRESCOTT 

RATCLIFF 
ROGERS 

ROHWER  2  NNE 
RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 

SAINT  FRANCIS 

SALEM 

SEARCV 

SHERIDAN  TOWER 

SHIRLEY 

5IL0AM    SPRINGS 


STORV 
STUTTGART 
STUTTGART    9    ESE 
SUBIACO 
TAYLOR 

TEXARICANA    W6    AIRPORT 

TURNPIKE 

WALDRON 

WALNUT    GROVE    2    NNE 

WALNUT    RIDGE    FAA    AP 

WARREN 
WHITE    ROCK 
WHITECLIFFS 
WYNNE 


2.01 
2.37 
1.63 


2.40 
5.58 
4.30 


3.95 
Z.53 
3.25 
2.69 


Day  of  Month 


2-70 
3.26 
4.33 
1.12 


2.27 
1.78 
1.43 
2.63 


4  5  6  7 


.34 

1.57 
1.89 


1.33 
1.42 
1.74 
.43 

1.37 

1.90 
1,58 


.85 

1.15 
.62 
1.04 
1.64 
2.23 


.23 


T 

2.55 

.41 

.58 

.07 

.41 

.27 

.05 

.02 

1.43 

13       14 


15 


1.42 
1.90 
.70 


1.01 

.03 


.02      .01      .70 


Xi/sfxaaMA'^. 


DAILY  TEMPERATURES 


ABKANSAS 
NOTEMEER  1960 


Station 

Da;  Of  Month 

s. 
s 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALUM  FORK 

MAX 

MIN 

74 
37 

72 
50 

67 
45 

59 

39 

57 
50 

52 
35 

59 
33 

53 
38 

58 
39 

43 
28 

54 
22 

55 
33 

72 
40 

74 
59 

70 
54 

70 
48 

59 
34 

63 
35 

64 
32 

68 
36 

55 
35 

63 
49 

60 
45 

61 
35 

68 
39 

54 
43 

75 
58 

73 
49 

55 
31 

47 
31 

53.8 
40.5 

ARKAOELPHIA 

MAX 
MIN 

78 
38 

72 
43 

58 
38 

70 
37 

55 
49 

57 
33 

63 
37 

60 
39 

52 

47 

48 
27 

55 
24 

65 
30 

76 
48 

78 
62 

75 

64 

75 
52 

67 
35 

68 
35 

65 
34 

62 

41 

62 
43 

64 
48 

61 
53 

61 
39 

65 
35 

56 

42 

77 
58 

76 
51 

55 
32 

52 
27 

55.3 
41.7 

ASHOOWN 

MAX 

MIN 

75 
37 

78 
41 

68 
35 

75 
39 

72 
53 

59 
30 

51 
29 

60 
38 

54 
45 

48 
26 

55 
22 

60 
30 

77 
53 

76 
64 

77 
50 

75 
52 

72 
30 

68 
38 

72 
30 

56 

41 

66 
44 

67 
53 

64 
54 

70 
40 

72 
37 

69 
45 

77 
55 

74 
51 

55 
28 

54 
21 

57.9 
41.1 

BALD  KNOe 

MAX 
MIN 

74 
31 

74 
37 

54 
34 

70 
30 

55 

41 

57 
24 

55 
25 

58 
29 

59 
39 

44 
27 

52 

20 

64 
26 

74 
43 

74 
48 

75 
52 

74 

50 

64 
32 

66 
33 

64 
31 

57 
32 

68 

40 

62 

45 

57 
45 

63 

32 

67 
34 

66 
37 

75 
55 

71 
51 

51 
28 

47 
20 

54.1 
35.0 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 
MIN 

73 
35 

73 
50 

69 
45 

72 
32 

57 
43 

63 

34 

55 
25 

52 

34 

55 
37 

45 
23 

53 

18 

65 
27 

71 
43 

71 
55 

59 
52 

71 
48 

66 
32 

63 
42 

63 
29 

53 

30 

59 
35 

60 
48 

58 
36 

53 
29 

69 
32 

46 

74 

50 
28 

45 
23 

63.2 
36.6 

BATE5VILLE  L  AND  D  NO  1 

MAX 
MIN 

72 
30 

72 
44 

55 
32 

71 
29 

71 
47 

61 
28 

54 
24 

55 
35 

58 
39 

44 
25 

50 
17 

63 
25 

74 
44 

72 
57 

73 
54 

74 
44 

63 
29 

62 
33 

61 
26 

58 
28 

58 
34 

64 
48 

62 

40 

62 

30 

70 
34 

56 
42 

73 
61 

71 
52 

53 
32 

45 
24 

53.6 
35.6 

BENTON 

MAX 
MIN 

74 
33 

74 
40 

65 

34 

70 
33 

52 

45 

56 

27 

58 
29 

60 
37 

51 
41 

43 
28 

53 
19 

51 
28 

71 
42 

76 
50 

74 
54 

73 
46 

67 

31 

67 
31 

65 
29 

58 
35 

65 

38 

65 
45 

61 
48 

63 

48 

57 
43 

66 

39 

78 
56 

74 
50 

50 
30 

50 
22 

64.6 
38.1 

BENTONVILLE 

MAX 
MIN 

71 
35 

55 
47 

53 

30 

65 
41 

53 
37 

57 
34 

53 
23 

54 
41 

54 
28 

41 
15 

58 
21 

53 
31 

69 

50 

76 
52 

75 
53 

50 
38 

64 
29 

57 
30 

57 
26 

52 
32 

66 

30 

55 
43 

54 
26 

60 
30 

71 
38 

59 
42 

75 
63 

58 
33 

41 
24 

42 

17 

51.3 
34.7 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

65 
35 

76 

37 

73 
37 

55 
35 

71 
41 

63 
31 

66 
26 

56 
31 

52 
45 

62 
30 

20 

50 
23 

57 
35 

75 
50 

75 
53 

75 
45 

65 
33 

57 
33 

68 

30 

67 
31 

56 
40 

64 
41 

65 
49 

63 
35 

63 
35 

70 
39 

64 
48 

76 
52 

58 
32 

48 
25 

55.8 
37.0 

BLYTHEVILLE 

MAX 
MIN 

70 
42 

70 
51 

52 

40 

58 
34 

62 
46 

50 
36 

52 

29 

57 
37 

55 

37 

40 
27 

48 
22 

57 
29 

71 
44 

73 
51 

78 
51 

71 
54 

63 
32 

51 
42 

57 
34 

58 
34 

66 

38 

50 
47 

55 

40 

59 
35 

63 
39 

58 
43 

68 
56 

72 
54 

55 
31 

41 
28 

61.4 
39.8 

BOONEVILLE 

MAX 
MIN 

78 
31 

73 
33 

59 
32 

80 
42 

58 
51 

65 
29 

59 

25 

59 

43 

59 

39 

48 
20 

51 
20 

68 
38 

79 
51 

79 
50 

75 
55 

68 
42 

75 
36 

58 
30 

70 
29 

50 
38 

72 

35 

53 
55 

64 

45 

59 

37 

77 
38 

74 
38 

78 
63 

73 
42 

48 
28 

52 

20 

57.7 
38.5 

BRINKLEY 

MAX 

MIN 

76 
36 

74 
48 

62 
48 

72 
32 

57 
46 

65 

30 

55 

31 

61 
34 

60 
39 

43 
28 

52 
21 

54 
28 

72 
49 

74 
55 

75 
53 

74 
53 

55 

35 

53 
30 

55 
32 

59 
35 

65 
37 

51 
46 

59 
45 

53 

37 

67 
39 

72 

45 

75 
59 

73 
50 

57 
31 

45 
27 

64.3 

39.4 

CAMOEN  1 

MAX 
MIN 

76 
41 

78 
41 

72 
38 

77 
35 

70 
34 

70 
32 

55 
30 

55 

38 

64 
49 

50 
29 

57 
23 

58 
31 

78 
45 

79 
54 

79 
54 

74 
50 

70 
33 

71 
36 

70 
31 

59 

40 

62 
45 

63 
48 

61 
52 

64 
41 

73 
34 

71 
44 

81 
62 

75 
52 

50 

30 

53 

23 

68. S 
40.2 

CLARKSVILLE 

MAX 
MIN 

75 
32 

72 
40 

65 

34 

72 
42 

55 
52 

54 
29 

55 
25 

51 
41 

56 
39 

48 
21 

55 
21 

54 
36 

71 
55 

78 
60 

73 
67 

70 
41 

66 
32 

55 
31 

56 

30 

56 
35 

68 
33 

58 
54 

53 
38 

54 

35 

70 
35 

71 
44 

76 
59 

72 
43 

48 
28 

53 

19 

64.5 
38.4 

CONWAY 

MAX 

MIN 

75 
34 

74 
41 

57 
34 

72 
31 

58 
50 

65 
32 

60 
25 

57 
40 

59 
42 

46 
26 

53 
18 

55 
29 

75 
45 

77 
59 

75 
55 

73 
47 

55 
32 

56 

31 

65 
27 

55 
33 

57 
38 

61 
52 

60 
45 

53 
33 

57 

35 

53 
45 

78 
59 

73 
49 

49 

30 

49 
26 

64.8 
38.5 

CORNING 

MAX 

MIN 

72 
38 

72 
45 

62 
35 

54 

31 

52 
45 

59 
34 

53 
27 

55 
34 

55 
35 

42 
23 

50 
20 

60 
22 

72 
48 

68 
50 

72 
60 

72 
47 

53 
32 

61 
37 

66 

30 

59 

30 

58 
34 

56 

47 

56 

37 

60 
30 

66 
36 

69 
45 

72 
55 

70 
46 

48 
30 

44 
25 

61.6 
37.0 

CROSSETT  7  S 

MAX 
MIN 

75 
37 

79 
45 

75 
37 

75 
35 

73 
48 

65 
34 

55 
29 

57 

35 

57 
47 

54 
31 

52 
25 

57 
29 

72 
46 

80 
57 

77 
52 

74 
58 

59 
41 

71 
42 

67 
33 

60 
36 

70 
46 

53 
51 

62 

55 

60 
43 

67 
38 

73 
42 

79 
53 

78 
53 

53 
32 

52 
24 

68.4 
41. T 

CUMMINS  FARM 

MAX 
MIN 

74 
36 

77 
48 

69 
39 

75 
33 

59 

46 

67 
33 

50 
30 

56 

35 

54 
43 

45 
29 

53 
24 

51 
29 

74 
42 

74 
52 

81 
60 

75 
55 

67 
36 

67 
36 

65 
38 

69 

40 

54 
40 

63 
49 

50 
49 

70 
43 

59 

37 

73 
42 

79 
55 

76 
50 

54 
30 

48 
24 

66.9 

40.1 

OAROANELLE 

MAX 
MIN 

79 
32 

74 
38 

57 
33 

73 
34 

53 
48 

67 
29 

57 
27 

54 
36 

57 
39 

50 
23 

57 
20 

57 
30 

77 
46 

74 
53 

73 
63 

72 
47 

65 

31 

69 
31 

68 
27 

55 
31 

69 
35 

63 
53 

54 
45 

55 
34 

72 
33 

71 
39 

75 
60 

72 
44 

50 
30 

53 
21 

65.8 
37.1 

OE  OUEEN 

MAX 
MIN 

78 
33 

78 
39 

58 
33 

75 
40 

54 
48 

70 
28 

60 
27 

60 
38 

62 
42 

52 

24 

58 
21 

61 
31 

80 
52 

79 
51 

78 
65 

70 
43 

70 
30 

73 
32 

69 
31 

58 
39 

60 
41 

53 
51 

66 
52 

55 
43 

70 
35 

68 
45 

78 
60 

67 
50 

55 
29 

52 
21 

55.9 
39.5 

DES  ARC 

MAX 
MIN 

73 
38 

75 
49 

65 
40 

71 
33 

52 

50 

65 
35 

58 
29 

60 
38 

62 

41 

44 
26 

53 
22 

55 

30 

73 
48 

75 
57 

77 
55 

74 
53 

67 
34 

67 
34 

65 
31 

60 
35 

62 

40 

61 
49 

61 
46 

52 
38 

66 

41 

70 
42 

77 
50 

74 
52 

54 
31 

49 
24 

65.0 
40.4 

DEVILS  KNOB 

MAX 
MIN 

67 
43 

54 
50 

59 
39 

64 
41 

55 

39 

46 

28 

43 
35 

53 
28 

39 
19 

50 
27 

55 

43 

53 
49 

70 
52 

65 
61 

65 
43 

52 
45 

57 
42 

56 
41 

55 
42 

62 

47 

54 
32 

67 
44 

62 

50 

68 
55 

63 
33 

40 
21 

43 
23 

57.4 
39.7 

DIERKS 

MAX 
MIN 

75 
32 

75 
39 

69 
33 

72 
36 

53 
45 

68 
28 

56 
26 

59 
35 

52 

44 

48 
24 

58 
21 

53 
30 

78 
51 

79 
56 

76 
58 

72 
44 

69 

30 

70 
31 

70 
30 

55 

50 
39 

60 
50 

62 
45 

64 
39 

71 
34 

65 
42 

78 
58 

70 
46 

49 
27 

55 
19 

65.8 
38.0 

DUMAS  1  ESE 

MAX 
MIN 

74 
36 

79 
46 

55 
38 

73 
33 

57 
45 

57 
30 

57 
29 

57 
34 

55 

40 

48 
28 

54 
23 

54 
26 

74 
47 

74 
52 

85 
58 

74 

55 

70 
36 

70 
35 

57 
31 

59 
36 

56 

40 

51 
49 

61 
47 

62 
41 

58 
35 

74 

47 

80 
42 

77 
50 

55 
29 

50 
25 

56.9 
38.9 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

75 
38 

82 
45 

59 
39 

80 
35 

72 
39 

71 
35 

58 
31 

58 
43 

57 
45 

50 
28 

58 
24 

58 
31 

76 
48 

80 
60 

79 
55 

77 
47 

70 
35 

75 
39 

70 
31 

51 
43 

65 
50 

68 
50 

62 
45 

66 

41 

74 
37 

79 
44 

83 

61 

75 
40 

55 
32 

56 
26 

69.7 

41.0 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 
MIN 

73 
38 

57 
53 

65 
32 

67 
42 

64 
41 

57 
35 

55 
22 

51 
37 

53 
27 

44 
14 

60 
21 

67 
35 

70 
51 

77 
50 

75 
50 

64 
38 

65 
34 

58 
36 

68 
33 

64 
40 

59 
35 

60 
49 

51 
22 

62 
32 

76 
41 

71 
49 

75 
61 

68 
32 

42 
26 

45 
19 

62.8 
37.2 

FAYETTEVILLE 

MAX 
MIN 

71 
36 

55 

50 

65 
33 

67 
48 

54 
44 

57 
37 

54 

25 

54 
40 

55 

27 

43 
20 

57 
26 

63 

40 

69 
54 

75 
59 

74 
63 

64 
40 

63 
32 

59 
38 

66 

30 

59 
34 

55 
32 

57 
50 

56 
33 

51 
36 

71 
45 

68 
5* 

74 
62 

68 
3* 

41 
24 

43 
24 

61.6 
39.0 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

72 
33 

64 
39 

56 
31 

57 
48 

54 
33 

57 
31 

52 
24 

57 
41 

57 
25 

45 
15 

55 
20 

62 

40 

69 
55 

77 
52 

72 
55 

53 
33 

63 

30 

60 
32 

65 
27 

60 
30 

65 
30 

57 
42 

57 
32 

64 
31 

70 
39 

68 
52 

74 
64 

69 

31 

42 
23 

44 
19 

62. Q 
35.6 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

71 
36 

67 
51 

55 
32 

55 
45 

55 
45 

55 
35 

52 
25 

54 

41 

57 
30 

42 
19 

55 
24 

61 
41 

68 
55 

76 

57 

75 
62 

75 
36 

53 
34 

58 
36 

55 

30 

50 
35 

65 
32 

59 
51 

55 
31 

50 
32 

71 
44 

58 
54 

73 
53 

59 
35 

40 
24 

42 
21 

61. « 
38.« 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

75 
39 

69 
44 

65 
33 

73 
33 

50 
39 

57 
35 

57 
24 

51 
43 

52 

27 

43 
20 

56 
17 

70 
29 

72 
43 

77 
50 

72 
58 

67 
39 

68 
29 

58 
31 

66 
26 

62 

30 

74 
30 

51 
46 

56 
31 

64 
28 

77 
33 

72 
37 

77 
58 

70 
34 

43 
26 

43 
25 

53.6 
34.9 

FORDYCE  5  W 

MAX 

MIN 

73 
40 

75 
46 

55 
41 

74 
38 

65 

51 

66 
33 

59 
30 

63 

40 

54 

28 

54 
25 

54 
33 

74 
45 

75 
65 

73 

68 
38 

65 

40 

65 
35 

56 
41 

50 
43 

59 
49 

60 

50 

60 
40 

59 
42 

73 
50 

78 
51 

73 
60 

62 
28 

50 
26 

56.3 

41.9 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

77 
35 

70 
46 

58 
36 

77 
43 

63 

41 

65 
37 

55 
29 

54 
43 

55 
30 

46 
23 

56 
23 

63 
35 

74 
56 

78 
56 

79 
55 

65 

36 

56 
32 

56 
32 

68 
34 

58 
39 

58 
35 

59 

51 

50 
39 

56 

40 

73 
39 

73 
45 

78 
50 

73 
36 

47 
29 

50 
24 

55.1 
38. e 

FORT  SMITH  HATER  PLANT 

MAX 

MIN 

75 
32 

72 
40 

55 
32 

73 
41 

59 
49 

51 
29 

55 
24 

53 
42 

56 
35 

49 

20 

55 
20 

50 
30 

71 
58 

76 
62 

75 
57 

74 
38 

64 
35 

64 
32 

56 
26 

60 
32 

65 

33 

50 

51 

53 
33 

63 
33 

70 
34 

71 
38 

75 
63 

72 
41 

45 
27 

49 

20 

64.2 
37.3 

GILBERT 

MAX 
MIN 

75 
28 

71 
37 

56 
29 

76 
29 

70 
47 

62 
25 

55 

20 

52 
41 

55 
31 

46 
15 

50 
13 

58 
26 

74 
44 

78 
58 

73 
68 

73 
36 

67 
25 

54 
27 

59 
22 

62 
25 

71 
29 

64 
46 

57 
31 

65 
25 

76 
29 

70 
34 

77 
51 

72 
45 

47 
27 

45 
15 

65.4 
33. C 

GRAVETTE 

MAX 
MIN 

72 
30 

64 
43 

54 
27 

64 
40 

63 
43 

56 
27 

53 
20 

54 
40 

54 
25 

45 

15 

57 
20 

63 
33 

70 
54 

75 
59 

73 
50 

63 
33 

65 
27 

59 
32 

57 
31 

61 
35 

65 
29 

57 
44 

56 

28 

61 
32 

72 

40 

64 

50 

74 
61 

70 
33 

40 
22 

42 
14 

51.! 
34.5 

HARRISON 

MAX 
MIN 

75 
34 

58 
53 

65 
32 

67 
39 

56 
41 

60 
32 

55 
22 

51 
41 

54 
32 

45 
18 

59 
15 

69 
33 

75 
57 

79 
52 

74 
52 

71 
39 

65 
38 

59 
37 

68 
26 

64 
29 

69 
31 

53 

52 

54 

31 

53 
26 

73 
43 

72 
54 

75 
61 

58 
38 

43 
26 

43 
21 

63.1 
37.3 

HELENA 

MAX 

MIN 

71 
43 

74 
52 

59 
45 

70 
37 

67 
45 

63 

38 

59 
35 

53 
39 

60 
48 

48 
31 

52 
27 

58 
32 

58 
38 

73 
49 

75 
59 

75 
60 

56 

40 

65 
40 

52 

35 

50 
39 

53 

40 

50 
48 

58 
49 

59 

49 

54 

40 

74 
45 

75 
51 

75 
53 

56 
28 

45 
30 

64. i 
42.3 

HOPE  3  NE 

MAX 
MIN 

54 
42 

75 
45 

77 
40 

67 
38 

75 
42 

68 
32 

69 
29 

55 
36 

53 
43 

64 
28 

46 
22 

57 
27 

66 
35 

77 
47 

77 
55 

77 
49 

71 
33 

70 
35 

71 
32 

68 

40 

58 
43 

52 

47 

67 

53 

63 
43 

63 
35 

72 
4C 

71 
54 

78 
52 

6e 

3] 

50 
23 

57.1 
39.! 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 

MIN 

74 
35 

75 
57 

66 
43 

70 
43 

64 
53 

57 

31 

57 
33 

55 
41 

51 
40 

48 
28 

55 
25 

63 
37 

74 
52 

78 
51 

74 
65 

71 
50 

56 
41 

69 
35 

65 
39 

55 
33 

51 
44 

64 
52 

53 
46 

51 

40 

66 

3S 

53 

42 

75 
50 

71   50   53 
45   32   32 

64.. 
42. 

s  followlDK  3tatl' 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
NOVEMBER   1960 


ontmued 


lONESBORO 

;eiser 

CEO 

.EAO    HILL 

LITTLE    ROCK    WB    AIRPORT 

MAGNOLIA    3    H 

MALVERN 

MAMMOTH    SPRING 

MARIANNA    2     S 

MARKED    TREE 

MARSHALL 

HENA 

MONTICELLO    3    S 

MORRILTON 

MOUNT     IDA 

MOUNT    MAGAZINE 

MOUNTAIN    HOME     1    NNW 

MOUNTAIN    HOME    C    OF    ENG 
NARROWS    DAM 

NASHVILLE    PEACH    SUBSTA 
NEWPORT 

nimrod  dam 

OKAY 

OZARK 

PARA60ULD  RADIO  KDRS 

PARIS 

PERRVVILLE 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

POCAHONTAS  1 


ROHWER  2  NNE 
RUSSELLVILLE 

SAINT  CHARLES 

SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 

SI  LOAM  SPRINGS 


Day  Of  Month 


70   60 
42   34 


74   61 
49   39 


73   63 
48   35 


77   75 
45   36 


76   69 
40   34 


70   63 
36   30 


75   67 
47   39 


73   67 
48   40 


69   69 
36   3  3 


70   68 

51   40 


76   7  2 
50   46 


60   61 
50   32 


60   64 
49   31 


67   65 
28 


61   65 
36   34 


78   67 
38   29 


69   70 

47   30 


67   65 
49   31 


8   9   10 


72   56 
46   37 


72   72 
37   32 


54   55 
39   36 


69   63 
37   35 


73   68 
36   31 


65   61   60 


64   62 
42   32 


65   63 
50   34 


34   33   30 


74   76 
42   37 


72   65 
44   38 


77   73 
39   41 


MAX 
MIN 


80   76 
41   36 


72   67 
43   36 


72   65 
46   35 


75   58 
42   34 


72   63 
40   33 


77   57 
49   42 


77   63 
48   39 


69   67   67 


72   68 
51   33 


66   65 
52   34 


66   65 
53   28 


53   54 
40   29 


73   59 
39   33 


73   65 
36   28 


73   63 
42   35 


64   72   62 


54   58   59 
32   38   35 


57   61   62 


56   52 
20   40   35 


55   66 
36   46 


60   62 
35   45 


63   51 
36   43 


52 
40 


30  41  39 

50  67  64 

35  40  50 

53  57  59 

28  36  42 

61  63  60 

25  42  48 

46  45  45 

32  34  30 


27   39   33 


53 
24 


56   65 
28   40 


53   62 
38   44 


28   34   36 
56   55   60 


48   57 
22   27 


51   53 
22   29 


50   63 
22   29 


56   67 
19   29 


56   68 
20   27 


52   64 
15   24 


53   61 
23   29 


14   15  16   17 


45   50   58 


55   67 
20   27 


58   59 
24   35 


45   53   57 


58   55 
18   27 


40   45 
24   32 


54   66 
21   32 


43   54 
16   17 


52   50   57 
23   19   20 


75   77 
40   45 


79   73 
47   42 


78   72 
44   39 


75   68 
39   34 


73   75 
46   39 


75   65 
43   37 


74   69 
50   36 


64   56 
48   31 


65   64 
54   33 


64   61 
45   33 


69   56 

53   34 


54   65 
48   30 


66   57 
52   35 


63   69 
39   34 


65   62 
46   32 


73   72 
45   35 


73   69 
42   35 


44   44   35 


29   42   36 


54   54 
33   37 


25   38   41 


46   56 
22   27 


45   59 
18   26 


74   67   75 
48   50   50 


68   58   77 
40   49   57 


75   79   75 
45   55   54 


76   80   77 


75   78   75 


75  75  79 

44  58  64 

77  77  75 

43  55  67 

70  73  70 

45  57  54 

55  70  75 

38  54  51 

70  68  79 

40  55 

72  76  71 
50  58  63 

73  73  72 
55  50  68 

74  78  80 
46  58  70 

77  75  74 

48  61  67 

75  73  73 


55   60   58 


71   75   72 
46   54   54 


58   71   75 
31   47   62 


62   78   76 
32   54   52 


60   77   75 
36   56   62 


74   71   75 


66   76   76 
35   50   57 


71   65 
52   37 


70   53 
41   34 


72   56 

5  0   34 


75   67 
37   27 


55   66 

45   34 


75   70 
53   32 


74   67 
46   36 


70   65 
42   28 


73   56 
55   39 


54   54 
35   29 


71   65 
46   34 


76   58 
55   40 


70   67 
52   34 


68   66 
43   28 


65   60 
41   48 


76   55 
41   28 


19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 


60   59 
35   35 


58   60 
31   33 


54   54 
31   35 


67   64 
23   27 


62   55 
31   36 


67   59 
30   40 


55   61 
28   33 


51   54 
25   27 


58   60 
34   38 


65   51 
25   33 


70   53 
35   42 


70   51 
31   40 


54   54 
29   34 


68   66 
26   34 


62   58 

45   39 


53   61   61 


65   56 
50   28 


63   59 
49   40 


65   71 
46   52 


65   63 
45   49 


50   58 
47   32 


53   58 
46   47 


56   70   73 
35   40   57 


52   59   74 
35   39   53 


59   73   80 
38   44   58 


60   61   65 


57   63 
51   28 


59   60 
52   47 


6  2   61   63 
50   52   39 


61   50   64 
51   45   34 


62   67   64 
51   46   38 


58   77 
39   55 


77   78   80 


30   31 


72 


65   78 
38   55 


65   74 
35   59 


71   73 
45   55 


58   64 
24   33 


57   64 
23   40 


53   56 
41   43 


32   37   40 


68   64 
48   31 


55   57 
52   30 


54   73   50 
38   44   34 


62   66 
51   35 


54   57 
45   32 


65   55 
35   40 


34   40   42 


53 

40 


*9   69 

20   31 


58   68 
20   31 


55   55 
18   29 


53   56 
25   33 


75   68 
48   33 


74   65 
50   34 


65   63 
33   46 


30   33   44 


61   63   62 
33   39   33 


55   54   55 


53   63 
24   32 


48   64 
27   28 


56   67 
24   31 


59   65 
23   36 


78   77   78 
53   55   68 


75   79   75 
57   58   57 


73   77   78 
45   51   59 


45   54   67 


75   75   77 
44   61   53 


72   72   75 


76   78   80 


70   68   72 
46   51   57 


45   58   58 


48   65   66 
70   76   75 


47   31   33 


75   70 
48   33 


54 

62 

68 

59 

57 

23 

37 

35 

49 

32 

58 

54 

51 

58 

60 

27 

29 

30 

32 

33 

73 

70 

61 

51 

70 

31 

34 

41 

41 

52 

72 

57 

56 

60 

63 

40 

43 

41 

44 

50 

63 

58 

70 

62 

57 

30 

33 

38 

45 

41 

55   72   71 


70   75 
40   55 


65   74 
49   53 


59   76 
37   62 


56   40 
28   28 


50   49 
31   28 


45   48 
31   25 


54   50 
31   19 


57   55 
29   23 


44   43 
28   19 


56   47 
30   25 


45   41 
22   20 


29   35   37 


72   67 
43   35 


75   64 
50   32 


46   54   66, 


49 

56 

65 

23 

20 

35 

64 

45 

54 

28 

23 

25 

44 

50 

65 

25 

22 

28 

51 

61 

62 

23 

28 

30 

45 
16 

59 
21 

65 
37 

72   68   69 


75   68 
55   38 


71   57 
35   43 


62   60 
30   30 


68   62 
29   32 


53  59  52 

78  73  75 

47  52  58 

75  75  73 

49  54  67 


30   49   58 


45   5  2   64 

72   79   73 
45   57   62 


71   67 
50   36 


72   63 
52   30 


78   73 
62   45 


76   70 
56   36 


73   56 
57   36 


72   67   69 
47   32   31 


79   72 
55   36 


73   65 
50   34 


69   67 
46   37 


65  54 

27  32 

65  59 

34  40 

53  60 

31  39 

60  61 

30  29 

71  65 

35  35 

68  62   52 

34  42   44 

70  56   66 

32  37   33 

54  57   64 

31  34   43 


74   65 
52   39 


60   57   65 
32   38   40 


69   54 
33   37 


59  67   I 
39   45 

68   65   I 

52  55   . 

60  62  I 
54   41 

59  56 
44   39 

63   60 

53  39 

61  58 

51   44 

63   60 
50   49 

60  58 
50   46 

57   60 
43   37 

68   61 
45   51 

67   66 
48   52 

59  58 
50   31 

60  62 
48   41 

64   61 
54   45 

64   58 
40   53 

52   58 

48  46 

62   58 
47   38 

57   57 

49  32 


65   77 
43   61 


75   75 
45   53 


50   65 
42   45 


69   76 
45   58 


72   67 
34   42 


70   56 
41   47 


68   64 
45   52 


67   75 
42   57 


72   71 
35   40 


72   78 
48   64 


73   75 
39   59 


44 

52 

29 

25 

71 

52 

29 

24 

52 

51 

34 

29 

50 

52 

30 

21 

32 

35 

19 

20 

44 

45 

27 

24 

77   58   43 
51   28   25 


64   49 
28   22 


61   46 
29   25 


58   49 
30   24 


57   57 
33   23 


50   53 
30   23 


70   72   71 
39   55   52 


74 

78 

40 

59 

68 

77 

37 

59 

75 

79 

49 

61 

74 

80 

47 

51 

67 

72 

32 

54 

55 

73 

40 

47 

69 

78 

50 

59 

59 

75 

74   47   50 
45   31   24 


76   54   50 


39   48   62 


72   77 
47   51 


72   77 
40   53 


66   74 
39   45 


57   76 
40   58 


73   75 
50   63 


52   50 
29   29 


70   54   46 
48   29   21 


79   71   53 
50   33   28 


52   30   27 

68   42   42 
36   23   21 


50  30  25 

71  50  53 

43  30  23 

79  76  49 

59  31  27 

71  52  47 

52  29  27 


71   47   49 


69   40   44 
35   25   17 


62.6 

40.4 


61.8 
37.1 


64.6 
39.8 


58.9 
39.2 


66.7 
38.2 


62.2 
33.6 


64.6 
40.0 


63.0 
35.2 

53.9 
41.8 

67.7 
42.5 

65.0 
40.1 

66.3 

37.7 

52.0 
34.3 

62.9 
37.4 

52.3 
32.0 

67.5 
35.6 

55.0 
39.4 

64.2 
3B.1 

65.5 
35.9 

59.5 
42.6 

55.7 
40.3 

63.1 
37.3 

67.0 
38.1 

53.7 
37.2 

65.7 
42.5 

55.9 
40.0 

61.6 
35.9 

68.3 
41.5 

68.5 
42.5 

62.5 
37.9 

66.5 
40.5 

65.7 
38.5 

55.3 
38.5 

64.5 
38.9 

54.0 
39.3 

62.9 
37.5 
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Continued 

U 

rjti 

1j  J. 

1 

1JX» 

IX  X 

jXI 

r\i 

\Ji 

Llli 

kj 

ARKAJJ3AS 

Station 

Day  Of  Month 

s, 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30   31 

1 

STUTTGART 

MAX 
MIN 

72 
40 

74 
49 

68 
42 

72 
39 

66 

50 

65 
35 

63 
34 

61 
39 

62 

44 

45 
29 

51 
26 

62 
32 

72 
49 

75 
55 

79 
62 

76 
53 

66 
39 

67 
40 

64 

35 

61 
41 

64 
41 

65 

50 

60 
47 

62 
42 

68 
44 

74 
47 

78 
58 

76 
53 

59 
33 

50 
29 

65.9 
42.6 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 
MIN 

63 
39 

72 
46 

74 
39 

63 
35 

70 
45 

50 
34 

64 

31 

55 
37 

62 

45 

62 
28 

45 
26 

51 
29 

62 
38 

72 
52 

74 
61 

78 
54 

69 
38 

67 
38 

66 
34 

65 
38 

57 
39 

62 
43 

63 
48 

58 

40 

60 
39 

66 

44 

72 

50 

76 
58 

76 
31 

48 
26 

64.4 
40.2 

SU8IAC0 

MAX 
MIN 

78 
39 

72 
48 

66 

39 

77 
40 

69 

52 

65 

40 

57 
31 

57 
43 

55 

41 

46 
25 

56 
22 

63 
33 

72 
52 

77 
59 

76 
65 

68 
47 

69 
32 

66 
36 

68 
33 

60 
36 

67 
39 

63 
52 

61 
41 

65 
38 

71 
38 

72 
42 

78 
62 

73 
44 

47 
28 

51 
27 

65.5 
♦0.8 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

75 
44 

78 
47 

67 

43 

75 
44 

68 
45 

67 
37 

57 
34 

65 

46 

65 

38 

48 

30 

57 
27 

63 

35 

75 
53 

76 
65 

77 
65 

71 
50 

68 
41 

71 

41 

69 
39 

53 
48 

62 

48 

65 

53 

63 
52 

64 
47 

72 
47 

70 
53 

77 
65 

70 
39 

51 
32 

54 
28 

66.4 
44.5 

TURNPIKE 

MAX 

MIN 

WALDRON 

MAX 
MIN 

78 
27 

75 
36 

67 
29 

78 
33 

74 
47 

65 
33 

58 
20 

61 
39 

61 
36 

48 
16 

60 
14 

65 
30 

68 
48 

77 
55 

75 
68 

73 
43 

68 
29 

67 
30 

69 
28 

65 
34 

68 
34 

64 
54 

61 
46 

66 
34 

73 
33 

69 

37 

80 
65 

73 
4* 

45 

30 

50 
18 

66.7 
36.3 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

71 
37 

72 
46 

62 

38 

69 

33 

60 
37 

61 
34 

53 
28 

54 
37 

56 

30 

43 
25 

50 
23 

60 
29 

71 
49 

68 
53 

72 
62 

68 
44 

63 
35 

62 
38 

61 

33 

69 
33 

68 

37 

54 

48 

57 
38 

60 
35 

66 
40 

68 
46 

71 
58 

70 
37 

44 
32 

45 
26 

61.3 
36.0 

WARREN 

MAX 
MIN 

74 
43 

79 
43 

67 
41 

76 
34 

70 
51 

69 
32 

56 
31 

68 
38 

65 

37 

48 
29 

57 
23 

66 
30 

74 
46 

80 
57 

79 
65 

76 
55 

69 
36 

72 
36 

66 

31 

61 
39 

61 

40 

61 
55 

61 
51 

65 
42 

71 
35 

77 
41 

80 
64 

76 
50 

54 

30 

52 
24 

67.7 
41.0 

WHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

70 
41 

50 

72 
40 

71 
43 

41 

38 

29 

36 

29 

43 
19 

50 
27 

54 
37 

72 
51 

80 
58 

62 

45 

70 
42 

42 

70 
41 

44 

70 
45 

67 
33 

70 
38 

70 
44 

74 
50 

80 
57 

33 

43 
20 

44 
25 

40.0 

WYNNE 

MAX 
MIN 

71 
36 

73 
46 

66 
35 

70 
33 

68 
46 

63 
32 

53 
26 

61 
38 

59 
38 

43 
25 

23 

21 

73 

77 
62 

73 
52 

65 
33 

64 
36 

61 
32 

59 
35 

67 
37 

61 
48 

58 
48 

62 
37 

66 
35 

72 
39 

73 
49 

72 
58 

56 
31 

43 
28 

64.1 
37.8 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

.08 

.11 

.06 

.09 

.03 

.06 

• 

.18 

_ 

* 

♦ 

» 

.24 

.01 

.01 

.01 

.04 

.06 

.11 

,01 

04 

n?, 

01 

OR 

02 

02 

01 

06 

17 

oq 

B  1.71 

WIND 

21 

17 

35 

17 

13 

33 

53 

23 

23 

75 

28 

11 

18 

13 

18 

32 

16 

16 

24 

11 

8 

8 

35 

21 

12 

13 

6 

52 

100 

68 

820 

HOPE  3  NE 

EVAP 

.09 

.10 

.14 

.08 

.05 

.08 

.12 

.04 

.02 

.09 

.04 

.05 

.06 

.04 

.05 

.08 

.17 

.10 

.09 

.06 

.02 

.03 

,06 

,09 

05 

09 

. 

_ 

. 

B  2.18 

WIND 

34 

25 

41 

9 

lb 

43 

41 

11 

49 

80 

22 

9 

14 

38 

48 

71 

38 

12 

19 

9 

6 

5 

30 

20 

9 

24 

52 

68 

59 

59 

960 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

EVAP 

.03 

.13 

.13 

.08 

.11 

.11 

.11 

.10 

.01 

_ 

_ 

. 

. 

_ 

_ 

_ 

. 

. 

. 

_ 

WIND 

39 

37 

41 

7 

49 

45 

27 

53 

23 

47 

11 

20 

38 

38 

92 

88 

28 

19 

24 

19 

11 

25 

32 

19 

14 

18 

66 

117 

81 

43 

1171 

NARROWS  DAM 

EVAP 

.11 

.09 

.12 

.07 

.09 

.08 

.05 

.08 

.06 

. 

• 

. 

. 

.31 

.04 

.10 

.09 

.07 

.04 

.07 

.01 

.03 

,03 

11 

02 

,03 

.00 

.11 

. 

B  1.94 

WIND 

38 

lb 

22 

ib 

11 

22 

29 

24 

50 

42 

17 

11 

14 

30 

61 

66 

15 

19 

19 

31 

16 

5 

15 

19 

13 

13 

37 

99 

57 

28 

853 

NIMROD  DAM 

EVAP 

.05 

.07 

.06 

.04 

.03 

.04 

.07 

.05 

. 

- 

_ 

_ 

.03 

.06 

_ 

.05 

.03 

.05 

.01 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957, 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  *F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*P. 

Evaporation  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Dally  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when 
published  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  soae 
observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  grouD<3 
values  are  at  0600  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 

Precipitation  Data"  Bulletin. 
H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 

and  the  Station  Index. 
+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*    Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
ft        Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 

thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
H   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 

for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data.) 
SS   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V    Includes  total  for  previous  month. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  an. 
STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substatioi 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D,  C.  for  45  cents 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  prici 
15  cents. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  shoul. 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Dociunents 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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1.60 


2.15 
2.65 


2.29 
2.05 
1.93 


1.72 
1.59 
1.80 
1.74 
1.41 
2.12 
1.40 
2.52 


.0  0 

.0  0 

.0  0 

.0  0 

.0  0 

T  0 

T  0 


DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE  INCLUDED  IN  DIVISION  MEANS. 


MONTHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature:   74°  on  the  5th  at  Portland 
Lowest  Temperature:   2°  on  the  22d  at  Gilbert 
Greatest  Total  Precipitation:   11.41  inches  at  Cove 
Least  Total  Precipitation:   2.76  inches  at  Batesville  L  and  D  No.  1 
Greatest  one-day  Precipitation:   4.00  inches  on  the  6th  at  Langley 
Greatest  Total  Snowfall:   6.5  inches  at  Paragould  Radio  KDRS 
Deepest  Snow  on  Ground:   6  Inches  on  the  31st  at  Paragould  Radio  KDRS 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


ABBOTT 

ALICIA 

ALUM    FORK 

ALY 

AMITY    3    Ne 

ANTOINE 
APLIN     1    W 
ARKADELPHIA 
ARKANSAS    CITY 
ASHOOWN 

ATHENS 

AUGUSTA 

BALD   KNOB 

BATESVILLE    LIVESTOCK 

BATESVILLE    L    AND    0    NO    1 

BEECH  GROVE 

8EE0EVILLE 

BENTON 

8ENT0NVILLE 

BERRYVILLE 


NW 


BIG  FORK 

BLACK  ROCK 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

BLUFF  CITY  3  SW 

BLYTHEVILLE 

800NEVILLE 
BOUGHTON 
BRINKLEY 
BUFFALO  TOWER 
BUROETTE 

CABOT  U    SW 
CALICO  ROCK 

CAMDEN  1 
CARLISLE  1  SW 
CLARENDON 

CLARKSVILLE 

CLINTON 

CONWAY 

CORNING 

COVE 

CROSSETT  7  S 
CRYSTAL  VALLEY 
CUMMINS  FARM 
DAISY 
DAMASCUS 

DANVILLE 
DARDANELLE 

DE  OUEEN 
OERMOTT 
OES  ARC 

DEVILS  KNOB 

DIERKS 

DUMAS  1  ESE 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

EUREKA  SPRINGS 

EVENING  SHADE  1  NE 
FAYETTEVILLE 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  ExP  STA 
FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

FORDYCE  6  W 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

FULTON 

GEORGETOWN 


GREENBRIER 
GREENWOOD 
GREERS  FERRY  DAM 
GURDON  3  E 
HAMBURG 

HARRISON 
HECTOR 

HELENA 
HOPE  3  NE 
HOPPER 

HORATIO 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

HUTTIG  0AM 

INDEX 

JASPER 

JESSIEVILLE 

JONESBORO 

KEISER 

KEO 

LAKE  CITY 

LAKE  MAUMELLE 

LANGLEY 

LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STATION 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT  / 
LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 
LURTON 
MADISON 

MAGNOLIA  3  N 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MARIANNA  2  S 
MARKED  TREE 
MARSHALL 

MELBOURNE 

MENA 

MONTICELLO  3  S 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

MORRILTON 

MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW  1  E 


7.49 
7.64 
7.01 


3.91 
3.55 
2.76 


3.38 

8.57 
3.58 
6.92 

7,65 
D3.52 

6.36 


3.45 
7,53 
3.07 


e.66 
7.94 
3.66 


9.27 
5.91 

10,01 
4.39 

3,00 
4.23 
4.42 
3.36 
4.02 

8.49 
5.64 
5.53 

7.94 
2.97 

5,14 
6.25 
10.13 


4.12 
6.53 
7,64 

S.32 
7.43 
8.42 
8.30 


3.52 

4.65 
5.42 


4.74 
6.05 
3.08 

3.09 
9.95 
8.43 
10.32 
4.96 

7.72 


2.40  1.28 


.67  3.40 
T  1.44 
.06  2.50 


1.95   .64   ,07 


.11  1.01 

2.45  2.00 

.70  1.90 

,44  1.67 

1.67 

3.82  1.69 

.95   .29 


1.92  2.22 

1.44  2,41 

,54  2.00 

1,02 


2.82  1.80 


2.46  1.05 


•  2.05 
,07  ,70 
.09  1.90 


10   11   12 


.»«  1 

.66 

1 

.03 

1.90 

.47 

.U   2 

.?2 

.14    1 

.92 

1 

.61 

1 

.42 

1.63 
T  ,96 
.09  1.75 


.37  2.51 

1,28 

.06  2,16 


13   U   15 


1.59  1.06 


.10  2.22   .03 


.03  1.60 

.11  1.02 

.13  2.40 

1,71  ,17 


16   17   18 


.56   .98 

1.18  2.00 
T    1.66 


.40  1.64 
.0  8  2.62 
.08  1,12 


13 

1.42 

.37 

42 

1.22 

2.29 

■54 

1.71 

.69 

26 

.85 

.18 

13 

.47 

.27 

1.40 

1.50 

1.01 

33 

1.15 

12 

1.38 

.52 

74 

.47 

1.44 

2.39 

1.98 

44 

1.68 

.27 

57 

2.75 

.43 

80 

1.06 

68 

1.25 

.02 

52 

1.13 

.12 

09 

2 

51 

70 

30 
.42 

20 

2 
1 

.00 

.77 

.89 

1 

.23 
.55 

.37 

.06 

2 
1 

.40 

.70 

92 

.31 

1.24 

04 

.80 

1.30 

2.04 

1.15 

20 

2.48 

25   26   27   28   29   X 


.32   .72   .05 


.01   .85   .12 
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DAILY  PRECIPITATION 


ARKANSAS 

ODtinufid 

DECElCBEa    I960 

1 

Day  of  Month 

Station 

1        2    1    3 

4        5        6 

7    j 

8 

9 

10  1  11  1 

12 

13  1    14       15       16  1    17   1    18 

19      20 

21 

22      23 

24 

25      26  1   27 

28  I  29      30 

31 

' 

J 

.42 

,44    , 

SeRRY    6    NN£ 

5.60 

1.70       .63 

2.41 

T 

.26      .38      T 

.71    . 

ROWS    0AM 

6.50 

T         1.58 

1.11 

.80 

T 

T          1.66 

T 

.74       .30       .05 

.84    . 

HVILLE    PEACH    SU6STA 

7.5» 

.02    1.78 

1.27 

.78 

,02 

.37    1,37 

T 

T 

.35       .50 

,70 

HAN    U     MNW 

7.48 

.08                2.05 

1,35 

.85 

1,60 

#            *             .50 

1,32 

HOPE    3    E 

8.71 

.25      .50 

,75 

.00 

.54 

1,85 

PORT 

3.06 

.57 

,72 

T 

1.03 

.04 

.08 

.03 

.18       .23       .18 
.34       .46 

,89 

ROD    DAM 
N    2    W 

6.29 
5.82 
9.11 

.30    2.00 
1.07    1,28 
.27   2.84 

,35 
,82 

.10 
.36 

T          1.85 
.15    2.60 
.12    2.30 

.09 

.01 
,01 

T             .05 

,03       .28 
,80       ,65 
,31        .26 

,40 
,67 
1,25 

6.82 

.15    1.80 

,63 

.90 

1.36       .11 

EOLA 
NSVILLE 

RK 

3.85 
5.08 
6.73 

.96 
.10    1.60 
1.94    1.03 

.55 

.67 
,06 

.10 
.01 

1.28 
.05    1.72 
.04    2.93 

.05 

T 

.04 
.02       T 

T 

T 

.05 

T 
T 

T             T 
T 

.04 
T 

.47 

.09       ,50       .29 
•30       .03 
.02       .45      T 
.52 

,04 
,23 

,75 

WE 

8.82 

2.90    2.15 

2.50 
1.42 

T 

,08 

.08 

.08 

.17       .31 

.75 

A60ULD    RADIO   HORS 

3.85 

.38      .58 

IS 

KIN    2    W 

7.21 
3.12 

2.40    1.46 
1.30 

,31 

T 

1.88       .25 
.97 

T 

.04 

.06 

T 
T 

,17       ,25 

T             ,39       T 

.48       .46 

.80 
.05 
.45 

(KS 

8.80 

2.21    1.68 

,32 

3.20 

,30       ,39       .02 

1,15 

RYVILLE 

5.74 

.71    1.57 

,03 

.07 

1.00 

,50 

.05       ,65       ,08 

E    BLUFF 

4.60 

.02      .98 

1.24 

.26 

,11 

1.41 

T 

T 

T 

T             .02       .07 

,33       .44 

1,26 

E    BLUFF    FAA    AIRPORT 

6.91 

2.12      .97 

,30 

.22 

1.18       T 

.99       ,65                     .55 

Z    RIDGE 

8. 86 

.59    2.33 

,63 

.33 

.29    2.36 

.14 

.06 

.20       .32       .-• 

AHONTAS    1 
*TLAND 

3.85 
5.72 

T         1.60 

T            .75 

,20 
,95 

.30 

,10 

T          1.02 

,52 

,30 

.30 

T 

J 

,15    1.40       .25    1.00 
.45       .44       .07       .43 

SCOTT 

6.27 

.05      .61 

2,05 

.82 

.25 

.03     1.05 

.02 

CLIFF 

6.73 

•         1.86 

.92    3,75 

T 

T 

T 

T 
,01 

,20 

SERS 

- 

T            .71    1.13 

" 

•  28 

.41    2.52 

1.41 

■WER   2    NNE 

9.03 

1.70    1.15 

,25 

.21 

1.10 

T 

.43       .26 

.93 

iSELLVILLE 

7.52 

2.57    1.56 

1.46       .31 

•  06 

T          1.05       ,06 

,12 

NT    CHARLES 

4.24 

T         1.86 

,39 

,10 

.60 

NT    FRANCIS 

3.41 

.07    1.00 

,30 

1.40 

.04 

.10 
.11 

T 

,45       .05 
T             ,34 

lEM 
IRC 

3.64 
3.41 

.10    1.61 
,08    1.05 

T 
,44 

.02 

1.38 
.85 

T 

T 

7 

.08 

•33       .33       T 

#            .90 

,23 

3,00 

ERIDAN    TOWER 
RLEY 

7.94 
4.39 

•           * 
.47    1.77 

,09 

2.40 

1.54 
,01     1.77 

.01 

T 

T 

.02       ,24       .01 

T 

LOAM    SPRINGS 

3.82 

.22    1,21 

,01 

.10    2,09 

.01 

T 

,01 

T 

.01       .15       T 
.72       .94 

,01 
.10 

ARKMAN    4    E 

7.10 

.70      ,80 

1,80 

.29 

,15 

.69       .71 

.20 

T 
T           .02 

T             ,63       ,05 

,43 

AMPS 

AR   CITY    2    5 

7.96 
6.28 

,64      ,46 
T         1,95 

3,09 
1,10 

1.31 
.16 

.47 
.28 

,90 
T             ,78 

•  15 

T 

T          1.11       .08 

,65 

EVE 

" 

_               -               - 

. 

! 

•            • 

1,20 

OH'' 

7.13 

3,10 

,53 

.20 

2.10 

.05 
.06 

T 

,11       .83       .06 

,30 

UTT6ART 

4.75 

,10       ,90 

,92 

.15 

.03 

T          1.30 

1 

T 

,07      .76      .06 

.27 

UTTGART    9    ESE 

4.98 

,15    1,07 

,71 

.14 

.03 

1,63 

.03 

i 

T 

T 

.09      .20 

.25 

eiACO 

6.42 

1,82    1.83 

,22 

.11     1,84 

.06 

.04 

1 

.14    1.44       .10 

1.02 

YLOR 

9.07 

,51       ,54 

2,90 

1.44 

,34 

,60 

XARKANA    we    AIRPORT          //R 

7.47 

,66    1,60 

,78 

.85 

1,40 

T            T 

1 

1 

T 

T             .11 

.58      .34      T 

.95 

RNPUE 
LDRON 

8.14 

' 

1.79    1.72 

,12 

.12 

2,26       ,20 

,08 

j"      " 

T 

■f 

T 

.85       .33 

,20       .29 

.67 
.30 

LMUT    GROVE    2    NNE 

3.84 

.33      T 

1,52 

1.20       T 

1 

.06 

T 

T 

.09       ,40 

.66 

LNUT    RI06E    FAA    AP 

3.47 

.38      .79 

•99       .10 

1 

RREN 

8.55 

1.93      .23 

1,54 

.57 

,01 

.30       ,37 

T                           .0* 

1 

1 

,01 

T 

T 
T 
T 

T             T 

.35    1.76       .o; 
T             ,35 

1,42 

ITE    ROCK 

5.68 

2.25      .54 

T 

.04    2.50 

T 

^ 

•15      ,30                   ,85 

itecliffs 

7.10 

T         1.50 

1,25 

.85 

.10 

2.10 

T 

1.40      .08      T            .78 

NNE 

3.46 

,65      .47 

T 

T 
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DELATED  Vklk 


1 

Day  of  Month 

Station 

1      1 

2 

3 

4 

5        6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13  1  14      15 

16  1   17 

18 

19 

20 

21 

22  1  23  1 

24 

25  1 

26 

27 

28  1  29 

30 

31 

jom  I960 
HiMBGRG 

2.07 

.27 

T 

.04                   .71 

.02 

.47 

.29 

.27 

JULY    I960 
BiMBDRG 

1.33 

.14 

.91 

.28 

HOVBUBKK   1960 
BiMBUHC 

4,35 

.09 

T 

T 

1.69 

.91      T 

T 

T 

T 

1.58      .02 

T 

.06 

a 

All 

.Y 

T] 

EM 

Fi 

^Ki 

£^T 

Ul 

\YL\ 

3 

ARKANSAS 

Day  Of  Month 

• 

Station 

3 

2 

3 

4 

s 

G 

7 

8 

9 

^ 

n 

12 

13 

14 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALUM  FORK 

MAX 
MIN 

46 
28 

49 
11 

55 
28 

65 

45 

64 
59 

61 
45 

46 
36 

44 
38 

44 
21 

42 
30 

45 
33 

38 
29 

41 
18 

47 
23 

43 
33 

48 
28 

52 
27 

53 
26 

59 
30 

55 
33 

39 
19 

31 
19 

45 
14 

56 
32 

65 
29 

60 
45 

55 
26 

37 
32 

39 
33 

49 
28 

46 
32 

49.1 
30.1 

ARKADELPHIA 

MAX 
MIN 

49 
33 

49 
16 

61 
25 

67 
47 

66 
58 

62 

50 

61 
39 

44 
42 

43 
28 

48 
34 

47 
38 

43 
36 

41 
24 

45 
25 

45 
37 

48 
27 

51 
23 

54 
24 

61 
28 

60 
42 

36 
20 

35 
23 

49 

17 

53 
32 

65 

27 

64 
37 

61 

36 

40 
36 

40 
36 

46 

27 

47 
36 

51.4 
92.1 

ASHDOWN 

MAX 
MIN 

50 
26 

49 
23 

63 
34 

67 
51 

67 
57 

69 
54 

54 
40 

47 
39 

45 
31 

43 
31 

45 
37 

44 
34 

40 
26 

44 
25 

43 
36 

49 
21 

53 
18 

56 
23 

63 

27 

57 
32 

40 
18 

35 
22 

53 
15 

65 
25 

66 
26 

63 
41 

55 
36 

♦  1 
36 

44 
37 

49 
24 

43 
33 

51.7 
31.6 

BALD  KNOB 

MAX 
MIN 

40 
25 

47 
12 

56 
19 

62 
36 

65 
57 

62 

45 

46 

40 

45 
40 

40 
26 

43 
29 

52 

37 

40 
28 

38 

18 

46 
19 

44 
25 

47 
21 

49 
21 

47 
20 

57 
24 

51 
29 

29 
20 

33 
12 

42 
11 

58 
24 

60 
23 

58 
47 

50 
29 

35 
32 

40 
33 

46 
24 

44 
27 

47.4 
27.S 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 
MIN 

42 

20 

49 

13 

57 
28 

62 

44 

63 
55 

63 
41 

46 
36 

44 
38 

41 
23 

24 

46 

38 
25 

39 
13 

48 
22 

43 
25 

49 
24 

47 
25 

49 
24 

56 
25 

49 
25 

26 
13 

32 

6 

41 
9 

55 
33 

65 

30 

57 
41 

42 
24 

34 

30 

39 
32 

50 
23 

44 
27 

47.2 
26.7 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

MAX 
MIN 

42 
24 

48 
11 

57 
22 

62 

41 

66 

55 

63 

44 

46 
38 

45 
37 

40 
25 

43 
25 

48 
38 

40 
26 

40 
12 

48 
20 

47 
24 

49 
24 

47 
19 

50 
19 

53 
21 

50 
28 

29 

17 

32 
10 

43 
6 

55 
25 

64 
22 

59 
45 

45 

20 

35 
32 

40 
32 

48 
18 

40 
24 

47.6 
26. » 

BENTON 

MAX 
MIN 

47 
30 

42 
12 

59 
20 

61 
44 

67 
58 

62 

47 

49 
39 

45 
39 

44 
26 

45 
33 

48 
32 

42 
32 

41 
20 

44 
20 

47 
35 

47 
20 

54 
23 

58 

21 

51 
23 

56 
35 

36 
18 

32 
15 

46 
10 

55 
25 

65 
22 

62 

41 

44 
28 

37 
33 

42 
35 

51 
22 

45 
33 

49.8 
28.7 

BENTONVILLE 

MAX 

MIN 

43 
19 

50 
16 

54 
29 

61 
51 

63 
46 

55 
34 

45 
31 

40 
31 

40 
18 

38 

30 

39 
31 

33 
20 

38 
13 

41 
24 

43 
34 

43 
16 

42 
15 

51 
23 

58 
22 

45 
20 

25 
13 

27 
9 

44 
11 

53 
23 

54 

30 

51 
23 

40 
23 

36 

30 

40 
28 

48 
19 

39 
28 

44.9 
24.5 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

MIN 

52 
26 

48 
14 

49 
14 

56 
25 

67 
51 

63 
56 

56 
40 

45 
39 

47 
28 

42 
28 

46 
33 

43 
33 

44 
21 

42 
22 

45 
29 

46 
25 

49 
21 

54 
22 

55 
26 

61 
29 

53 
22 

35 
22 

32 

14 

46 
16 

64 
24 

56 
25 

62 

33 

40 
33 

45 
34 

42 
26 

52 
26 

50.0 
27.7 

BLYTHEVILLE 

MAX 
MIN 

35 

23 

47 
18 

58 
28 

63 

41 

58 
54 

60 
41 

43 
35 

38 
34 

37 
25 

50 
26 

51 
36 

38 
26 

33 
18 

39 
24 

45 
31 

42 
26 

41 
27 

52 
25 

50 
25 

46 
26 

26 

15 

27 
8 

37 
12 

49 
31 

60 
31 

55 
44 

46 
34 

35 
32 

37 
31 

42 
25 

36 
26 

44.5 
26.4 

BOONEVILLE 

MAX 
MIN 

52 
26 

55 
19 

62 
33 

66 
51 

67 
53 

65 

46 

50 
41 

50 
43 

45 
27 

41 
32 

43 
34 

43 
28 

43 

17 

54 
23 

43 

31 

47 
20 

55 
18 

56 
23 

65 
23 

53 
27 

32 

15 

30 
16 

49 
12 

62 
23 

70 
24 

58 
34 

46 

30 

40 
32 

40 
35 

53 
19 

42 
32 

50.9 
28.6 

BRINKLEY 

MAX 
MIN 

41 
28 

46 
16 

58 
28 

66 
46 

63 
55 

62 
46 

48 
38 

44 

41 
29 

50 
29 

54 
36 

42 
30 

38 
20 

44 
21 

45 
31 

47 
24 

49 
22 

49 
25 

59 
25 

54 
33 

33 
19 

33 
15 

41 
14 

59 

31 

64 
31 

61 
45 

46 
30 

36 
33 

39 
33 

46 
25 

38 
32 

48.4 
29.7 

CAMDEN  1 

MAX 
MIN 

48 
30 

51 
17 

63 
24 

71 

69 
59 

65 
55 

55 

40 

45 
38 

45 
30 

54 
36 

55 
38 

44 
35 

40 
24 

45 
25 

47 
35 

52 
25 

57 
22 

60 
22 

54 
25 

60 

37 

38 
20 

35 
20 

53 
18 

66 

29 

68 
25 

65 
51 

64 
37 

41 
35 

41 

35 

51 
26 

47 
34 

53. S 

31.6 

CLARKSVILLE 

MAX 
MIN 

49 
27 

47 
19 

58 
29 

65 
49 

66 
53 

62 

45 

52 

43 

53 

43 

45 
25 

48 
32 

48 
32 

44 
27 

39 
18 

48 
20 

45 
27 

45 
19 

51 
20 

50 
23 

60 
24 

52 

26 

31 
15 

33 
18 

44 

12 

59 
23 

68 

24 

59 
29 

41 
25 

41 
33 

44 
36 

50 
21 

41 
29 

49.6 
28.0 

CONWAY 

MAX 

MIN 

45 
26 

48 
12 

58 
22 

67 
45 

65 
56 

61 
45 

48 
39 

48 
40 

44 
25 

42 
31 

42 
35 

41 
28 

39 
18 

48 

17 

45 
26 

47 
25 

50 
18 

50 
28 

59 
24 

53 
32 

32 
19 

33 
15 

46 

12 

58 
26 

56 
22 

60 
36 

55 
23 

37 
33 

41 
34 

50 
22 

46 
32 

49.1 
28.0 

CORNING 

MAX 

MIN 

38 
20 

46 
16 

58 
23 

63 
36 

64 

47 

55 
39 

44 
35 

40 
34 

38 
23 

42 
25 

44 
37 

39 
24 

35 
15 

43 
23 

41 
29 

45 
23 

44 
25 

49 
22 

49 
25 

45 
25 

27 
16 

29 

5 

37 
10 

50 
29 

60 
26 

52 

40 

42 
32 

36 

30 

39 
31 

48 
22 

39 
23 

44.5 
26.2 

CROSSETT  7  ■; 

MAX 
MIN 

48 
30 

52 
18 

65 
25 

72 
43 

70 
58 

67 
50 

66 

42 

44 
38 

44 
30 

58 
38 

60 
36 

44 
36 

39 
26 

43 
23 

44 
35 

50 
25 

56 
19 

59 
23 

63 
28 

52 
38 

48 
23 

35 

18 

51 
15 

65 

37 

62 
29 

58 

50 

57 
38 

49 

39 

42 
36 

49 
33 

47 
37 

53.7 

32.8 

CUMMINS  FARM 

MAX 
MIN 

42 
29 

49 
11 

61 
26 

70 
39 

65 

50 

63 
49 

52 
37 

45 
37 

43 
28 

52 

37 

57 
38 

44 
30 

38 
21 

44 
22 

45 
32 

48 
23 

51 
24 

54 
28 

59 
28 

53 

21 

35 
20 

36 
17 

46 
19 

60 
23 

67 

30 

63 

48 

56 
32 

43 
34 

39 
32 

49   46 
26   30 

50.8 
29.7 

DARDANELLE 

MAX 

MIN 

48 
27 

50 
13 

57 
22 

68 

40 

67 
53 

62 

44 

51 
41 

51 
42 

43 
25 

43 
29 

45 
36 

43 
28 

39 
16 

50 
19 

45 
26 

49 
25 

51 
20 

51 
21 

57 
21 

50 
30 

35 
16 

33 
19 

47 
11 

60 
22 

66 
21 

50 
32 

47 
23 

39   43 
32   3! 

49   38 
22   32 

49.6 
27.3 

DE  QUEEN 

MAX 
MIN 

52 
25 

50 
16 

62 
26 

67 
52 

70 
60 

62 
50 

53 

41 

49 
38 

42 
30 

45 
34 

44 
34 

46 
31 

44 
21 

47 
25 

43 
35 

50 
17 

53 

17 

59 
21 

63 
27 

54 
29 

45 
16 

35 
22 

55 
14 

66 
23 

42   46   52   43 
34   36   32   34 

51.5 

30.0 

DES  ARC 

MAX 
MIN 

43 
29 

48 
16 

69 

27 

67 
47 

66 

57 

63 
46 

46 
38 

43 
40 

40 
28 

46 
31 

48 
37 

42 
28 

39 
18 

44 
24 

45 
33 

48 
26 

50 
25 

51 
26 

59 
26 

53 
33 

33 
19 

34 
15 

42 
16 

60 
32 

64 
29 

51 

4S 

56 
30 

37   4C 
33   33 

50   47 
25   32 

49.5 
30. t 

DEVILS  KNOB 

MAX 
MIN 

38 
21 

42 
20 

46 
20 

56 
43 

57 
46 

57 
44 

41 
31 

42 
33 

36 

17 

42 
27 

40 
28 

31 
17 

38 
23 

36 
29 

40 
20 

44 
26 

45 
32 

52 

37 

46 

19 

21 
9 

25 

37 
12 

51 
36 

53 

41 

54   42 
35   23 

33 
26 

45   35 
27   30 

42.3 
26.9 

DIERKS 

MAX 
MIN 

51 
26 

51 
15 

62 
24 

66 
54 

67 
61 

63 
51 

52 

40 

44 
40 

44 
30 

44 
36 

43 
34 

45 
28 

44 
21 

45 
23 

43 
32 

51 
17 

56 
17 

61 
20 

63 
25 

52 

30 

37 
14 

33 
21 

52 

14 

58 
23 

68   67   50 
24   34   33 

41   44   53   42 
34   37   21   34 

51.1 
29. S 

DUMAS  1  E5E 

MAX 
MIN 

47 
28 

49 
17 

62 
26 

71 
39 

64 
54 

64 

50 

51 
38 

45 
37 

47 
27 

55 
33 

57 
36 

44 
28 

38 
20 

43 
22 

45 
33 

49 
27 

54 
25 

51 
25 

61 

26 

58 
32 

35 
20 

34 
16 

4E 
15 

63 
31 

65   63   48 
28   45   32 

42   39   60   40 
36   34   26   33 

51.1 

30.3 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

50 
22 

53 
19 

66 
26 

73 
51 

66 
62 

70 
50 

51 
42 

43 
41 

47 
33 

58 
40 

47 
40 

45 
27 

45 
24 

45 
27 

48 
37 

52 

23 

56 
19 

61 
23 

55 
30 

63 
31 

41 
22 

3S 
2C 

55   58 
15   32 

69   50   52 
28   43   41 

42   42   50   43 
39   38   29   34 

53.1 
32." 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 
MIN 

42 
16 

55 
21 

54 
33 

59 

47 

62 
49 

59 
30 

43 
28 

40 
31 

43 
16 

36 
25 

38 
30 

34 
18 

41 
10 

40 
19 

39 
32 

44 
17 

47 
2C 

53 
25 

60   52 
25   IS 

25 

10 

27   42   56 
5    9   29 

66   59   40 
36   34   29 

38   40   51 

22   28   21   30 

46.2 
24.f 

FAYETTEVILLE 

MAX 
MIN 

44 
23 

49 
23 

53 
36 

62 
51 

61 
52 

56 

34 

42 
31 

42 
32 

44 
21 

44 
33 

42 
31 

36 
21 

38 
16 

41 
26 

42 
34 

43 
20 

46 
25 

51 
28 

57   5C 
24   2C 

24 
14 

27   44   54 
12   13   31 

54   53   43 
35   33   25 

39   37   48 
30   30   21 

46. < 
27. 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

46 
19 

48 
14 

54 
37 

61 
54 

63 

52 

63 

35 

43 
33 

43 
29 

44 
22 

46 
34 

36 
29 

36 
20 

41 
12 

41 
24 

40 
27 

45 
16 

50 
2C 

51 
22 

56 

22 

50 
1! 

26 

10 

29   44   55 
11   11   24 

53   51   43 
29   29   2* 

38   40   50   39 
31   23   19   23 

46. C 
24. 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

43 
22 

48 
21 

54 

37 

62 
52 

61 
53 

58 
35 

42 
32 

42 
35 

42 
21 

42 
33 

42 
32 

38 
21 

42 
15 

40 
26 

42 
31 

43 
18 

46 
22 

51 
30 

56   51   24 
26   23   12 

27   44   54 
11   14   25 

52   55   42 
38   33   25 

39   38   49   45 
30   31   21   31 

46. 
27. 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

41 
17 

53 
11 

57 
31 

65 
42 

63 
54 

61 
37 

45 
35 

43 
28 

41 
24 

41 
30 

41 
33 

37 
23 

42 
13 

54 
24 

41 
26 

49 
22 

47   55 
22   20 

54   42   24 
22   20    9 

30   43   56 
8    9   27 

58   51   35 
24   27   27 

34   39   54   40 
31   26   22   27 

46. 
24. 

FORDYCE  6  W 

MAX 
MIN 

45 
29 

50 
19 

60 
32 

68 
50 

42 
37 

43 
28 

51 
35 

55 
37 

42 
33 

38 
22 

43 
25 

45 
33 

48 
25 

53   56 
25   20 

50   57   37 
32   37   19 

33   50   62 
20   18   36 

65   62   57 

37   50   35 

46   43 
26   33 

50. 

30. 

FORT  SMITH  KB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

47 
23 

51 
19 

59 
29 

67 
52 

66 
53 

52 

44 

48 
40 

52 
35 

39 
28 

42 
32 

40 
35 

42 
26 

40 
18 

50 
24 

45 
34 

46 
22 

51   51 
23   24 

63   46   32 
26   23   17 

30   50   59 
14   13   30 

66   55   39 
26   33   30 

40   40   46   40 
33   30   23   30 

48. 
28. 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MAX 
MIN 

51 
24 

47 
12 

55 
28 

63 
49 

63 
51 

63 
41 

51 
39 

51 
41 

44 
22 

51 
32 

47 
33 

40 
25 

40 
14 

47 
21 

45 
30 

47   50   53 
15   20   21 

58   55   29 
23   25   13 

30   46   50 
14   10   22 

66   63   50 
24   31   21 

41   42   49   36 
32   34   16   27 

49. 
26. 

GILBERT 

MAX 
MIN 

45 
17 

52 
6 

58 
21 

64 
49 

66 
51 

62 
41 

46 
37 

45 
40 

41 
25 

38 
26 

41 
36 

39 
27 

44 
9 

52 
18 

43 
21 

52   49   55 
15   15   17 

60   53   28 
18   27   10 

32   45   50 
2    4   20 

66   51   3» 

20   35   18 

35   40   54   46 
32   33   15   22 

48. 

23. 

GRAVETTE 

MAX 
MIN 

45 
18 

48 
20 

53 

33 

60 
50 

63 
45 

55 
31 

44 
29 

42 
30 

42 
16 

39 
30 

39 
29 

34 
18 

40 
12 

41 
22 

42 
33 

46   46   53 
11   19   20 

56   49   23 
22   19   11 

29   42   55 
7    7   20 

55   55   42 
31   25   24 

37   40   50   40 
28   28   14   26 

46. 

23. 

HARRISON 

MAX 

MIN 

44 
18 

50 
12 

54 
30 

63 
45 

65 
53 

60 
30 

45 
34 

44 
35 

39 
22 

38 
31 

39 
33 

37 
23 

43 
13 

45 
23 

40 
27 

46   45   52 
18   21   20 

55   47   25 
21   22   12 

29   45   55 
8    9   26 

57   55   40 
24   36   30 

35   39   52   45 
29   32   19   23 

44. 
29. 

HELENA 

MAX 
MIN 

42 
30 

48 
23 

62 
28 

67 
42 

65 
55 

62 

55 

55 
39 

45 
39 

40 
30 

57 
33 

55 
40 

43 
33 

35 
22 

39 
23 

45 
33 

44   47   49 
28   30   28 

58   53   39 
29   36   20 

31   43   55 
17   16   35 

65   60   55 
30   52   31 

40   39   40   39 
35   34   28   31 

44. 

32. 

HOPE  3  NE 

MAX 
MIN 

53 
28 

47 
15 

53 
20 

63 
32 

69 
46 

65 
61 

64 
39 

43 
38 

43 
29 

42 
29 

46 
36 

44 
35 

44 
25 

41 
25 

44 
34 

44   50   55 
21   21   21 

60   54   56 
27   29   17 

38   35   52 
20   17   25 

65   56   65 
26   30   35 

40   39   42   50 
35   34   26   27 

51. 
29. 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 
MIN 

49 
29 

49 
12 

58 
24 

66 

50 

65 
59 

62 
46 

47 
38 

45 
38 

42 
25 

45 
33 

46 
33 

44 
30 

4C 
20 

43 
29 

44 
35 

49   53   55 
30   24 

60   51   35 
25   31   19 

33   46   63 
21   11   28 

55   64   53 
24   48   32 

36   41   50   44 
32   35   28   32 

49. 
30. 

See   reference   notes   follovlng  Station   Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


ntinued 


ARKANSAS 
DECEMBER  1960 


3NESBOR0 

EI5ER 

:0 

EAO   HILL 

ITTLE    ROCK    WB    AIRPORT 

AGNOLIA    3    N 

ALVERN 

AMMOTH    SPRING 

ARIANNA   2    5 

ARKEO    TREE 

ARSHALL 

ENA 

ONTICELLO    3    S 

ORRIUTON 

CUNT     IDA 

OUNT    MAGAZINE 

lOUNTAIN  HOME  1  NN^ 

lOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

lARROWS  DAM 

lASHVILLE    PEACH   SUBSTA 

lEWPORT 

IIMROD    DAM 

JKAY 

>2ARK 

•ARAGOULD   RADIO   KDRS 

»ARIS 

»ERRYVILLE 

KINE    BLUFF 

PINE    BLUFF    FAA    AIRPORT 

POCAHONTAS     1 

PORTLAND 

PRESCOTT 

ROGERS 

ROHWER    2    NNE 

RUSSELLVILLE 

SAINT    CHARLES 

SEARCV 

SHERIDAN  TOWER 

SILOAH  SPRINGS 


Day  Of  Month 


3S   lib 

24   17 


42   48 
27   16 


46   52 
16   10 


42   49 

20   15 


43   52 
28   16 


41   40   59 


40   49 
28   20 


43   44 
17   20 


50   48 
27   18 


43   50 
38   16 


45   51 
27   16 


50   48 
24   11 


42   49 
19   15 


44   41 
19   11 


57   54 
27   15 


62   60 

45   40 


68   62 

42   34 


65   62 
54   50 


66   60 
42   3  8 


8   9 


40   48 
31   24 


44   40 
36   24 


44   39 
33   27 


48   46 
30   28 


40   39   28 


44   40 
35   23 


37   37   29 


55 

49 

48 

26 

19 

23 

41 

47 

57 

23 

16 

25 

51 

47 

52 

24 

11 

18 

55 

53 

63 

30 

17 

29 

48 

52 

58 

30 

24 

33 

38 

45 

56 

21 

14 

21 

47 

52 

60 

22 

13 

24 

43 

50 

57 

27 

11 

Zl 

45 

51 

64 

30 

20 

28 

43 

50 

65 

27 

18 

24 

50 

45 

52 

28 

20 

30 

50 

51 

62 

32 

17 

28 

45 

50 

53 

20 

19 

35 

44 

50 

60 

29 

16 

30 

49 

50 

58 

28 

14 

26 

29   18   19 


42 

49 

27 

14 

44 

52 

27 

14 

45 

52 

22 

21 

64   59 
57   49 


63  64  60 

45  55  38 

57  64  61 
34  49  36 

62  68  65 

25  52  53 

61  67  64 
37  53  55 

62  63  61 
42  54  41 

58  63  65 
28  54  54 

69  68  65 
53  62  54 

65  64  62 

52  48  47 

61  59  59 

40  52  42 

70  68  65 
47  53  47 

67  62  62 

44  53  44 

71  68  65 
46  58  48 

71  65  64 

40  56  45 


64   74   65 

30   45   58 


69   68   63 
50   56   53 


62  61  55 
51  47  35 

66  66  65 

34  53  50 

67  66  62 
42  53  46 

63  71  63 
33  53  53 

65  65  61 

44  57  45 

70  67  63 

50  57  45 

60  64  56 

51  48  35 


42   41 
32   21 


45   41 
35   22 


44   41 
38   29 


48   45 
40   23 


46   42 
38   28 


48   45   39 
33   33   22 


46   47   42 
34   34   24 


58   45   46 


39 

44 
37 


52   38 
33   26 


53   42 
36   31 


42   40 
30   24 


42   39 
36   26 


49   42 
32   34 


45   41 
36   32 


42   36 
35   23 


55   42 
37   29 


52   38 
34   22 


37   37 
34   24 


55   43 
31   36 


43   42 
35   28 


42   42 
32   30 


46   46 
23   36 


46  44  40 

36  35  24 

55  45  47 

38  38  26 

55  45  45 

40  39  30 

50  54  43 

43  43  27 

45  43  37 

35  33  23 

50  49  45 

42  44  30 

45  46  39 

39  39  25 

59  45  42 

38  39  29 

45  43  41 

38  35  28 

43  43  38 
32  33  24 

67  43  44 

43  38  30 

56  43  43 

38  35  27 

45  44  43 

31  34  19 

51  44  45 

38  33  28 


51   52   46 


63   45   42 
34   37   28 


47   46   41 
40   40   26 


45   44   47 


44   43   43 
32   35   21 


36   40 
28   34 


38   42 
23   32 


44   46   42 
29   34   33 


40  44  44 

32  33  30 

44  51  39 

26  35  24 

40  45  41 

26  32  30 

44  43  46 
36  38  35 

45  45  41 

33  35  28 


43  47  40 

25  36  25 

43  45  44 

30  35  27 

39  40  40 

31  34  30 

50  56  44 

35  38  32 

55  44  41 

34  37  30 

42  43  39 

33  37  23 


44   46 
27   36 


51   44 
15   22 


40   45 
23   28 


40   41 
26   23 


4  8   42 
2  4   30 


44   45 
20   35 


46   44 
23   32 


41   42 
23   22 


46   45 
21   17 


46   47 
25   23 


50   55 
22   16 


50   55 
19   19 


48   47 
18   19 


45   50 
26   25 


45   47 
27   21 


50   47 
17   22 


39   52 
12   22 


36   39 
10   11 


46   44 
20   23 


44   41 
22   23 


38   47 
15   21 


43   42 
18   18 


43   45 
26   28 


36   42 
17   21 


40   50 
17   22 


40   48 
15   18 


39   45 
24   26 


39   45 
23   24 


15   20   24 


25   24   27 


49   55 
22   22 


46   49 
28   23 


51   59 
20   18 


47   45   52 
23   25   25 


41   46   44 
23   21   21 


43   45   54 
18   IS   18 


49   47   47 
24   25   23 


44   50   55 
26   23   23 


50   55   61 
23   21   23 


46   51   51 
21   21   26 


44   45   49 
22   24   21 


50   50   50 
23   27   23 


25   21   22 


53   49   56 
27   25   23 


20   24   21 


53   49 
23   28 


57   54 
19   25 


59   52 
25   24 


65   62 
28   36 


62   58 
26   29 


48   43 
20   23 


59   51 
29   35 


55   50 
23   24 


57   47 
22   23 


61   59 
30   40 


61   -55 
22   30 


35   43 
12   28 


46   61 
16   31 


29   45   55 


45 

61 

14 

28 

53 

65 

15 

33 

49 

65 

13 

27 

30   38   53 


41   57 
16   31 


44   58 
17   32 


34   49   64 


54  44  27 
27  23  14 

51  53  42 

22  22  13 

60  62  52 

24  27  22 

59  61  53 

30  32  15 

56  50  34 

25  25  16 

55  61  51 


46   57 
12   29 


28 

42 

6 

9 

25 

28 

4 

5 

39 

33 

22 

14 

38 

33 

17 

14 

33   33   47 
22   11   17 


45 
32 

58 
37 

44 
35 

40 
24 

38 
25 

42 

30 

44 
28 

50 
25 

55 
23 

45 
37 

45 
37 

42 
34 

41 
23 

44 
26 

45 
35 

51 
24 

55 
22 

60 
24 

40 
30 

34 
31 

35 
20 

42 

14 

42 
25 

41 
35 

45 
18 

47 
23 

52 
26 

48 
30 

52 
21 

48 
21 

36 
25 

51 
25 

48 
35 

46 
23 

54 
24 

51 
24 

46 
34 

45 
36 

44 
29 

40 
18 

50 
20 

45 
26 

48 
24 

51 
20 

50 
23 

46 
29 

55 
38 

44 
30 

40 
20 

38 
20 

41 
28 

46 
25 

47 
25 

51 
24 

44 
30 

52 

34 

40 
29 

39 
18 

48 
21 

44 
27 

49 
24 

50 
23 

49 
22 

45 
27 

40 

37 
24 

34 
19 

45 
22 

46 
35 

46 
25 

47 
26 

52 
24 

40 
33 

42 
32 

35 
21 

42 
13 

43 
24 

42 
36 

46 
16 

48 
21 

54 
25 

60 

42 

38 

53 

35 

22 

25 

18 

57 

34 

32 

48 

27 

17 

18 

14 

45 

28 

30 

36 

25 

15 

4 

7 

55 

36 

30 

49 

30 

15 

16 

16 

48 

33 

31 

45 

32 

17 

16 

10 

57 

40 

35 

49 

37 

20 

21 

20 

57 

35 

34 

49 

26 

20 

20 

18 

49   48   28 
21   24   15 


63  61  40 

29  35  16 

60  50  28 

27  21  13 

59  57  39 
24  37  20 

60  55  33 

24  31  17 

54  55  51 

25  27  19 

60  51  30 

24  30  19 

61  58  33 

28  19 

59  51  25 

25  23  13 


60   45 
37   22 


60   39 
32   28 


65   49 
45   36 


60   36 
32   31 


62   53 
49   30 


53   38 
40   29 


58   37 
37   20 


58   46 
40   32 


60   56 
49   35 


61   50 
37   25 


38   42   38 
28   24   26 


41   48   39 
34   26   32 


40   53 
33   15 


41   48   46 
33   26   34 


42   52   47 
35   24   34 


39   50   40 
30   16   .22 


38   47   46 
33   25 


39   49   46 
35   30 


30   39   54 


38   37 
19   20 


37   52 
22   16 


32   46 
16   16 


32   *9 

18   13 


34   33 
16   15 


36   46 
17   16 


68 
32 

56 
37 

37 
26 

33 
29 

55 
19 

67 
26 

49 
27 

35 

30 

67 
24 

67 
25 

65 
36 

52 
35 

68 
29 

66 
38 

66 

35 

36 
32 

64 
28 

56 
41 

45 
26 

36 
28 

61 

25 

67 
29 

59 

30 

39 

30 

67 
27 

66 
44 

63 
37 

41 

35 

67 
26 

59 
34 

42 
29 

40 
34 

60 
33 

56 
42 

45 
33 

36 
31 

69 
24 

60 
33 

50 
30 

40 
33 

66 
22 

56 

31 

48 
35 

35 
32 

67 
31 

63 
52 

57 
32 

41 
35 

68 
28 

63 
39 

43 
33 

38 
36 

34 

27 

25 

48 

53 

47 

33 

20 

32 

39 

51 

43 

31 

20 

29 

34 

39 

50 

30 

17 

18 

41 

45 

54 

35 

26 

26 

38 

43 

50 

34 

22 

31 

40 

47 

40 

29 

24 

28 

40 

39 

50 

33 

24 

24 

45 

51 

48 

37 

25 

34 

42 

48 

42 

36 

25 

36 

39 

46 

40 

31 

21 

24 

42 

47 

42 

24   37   29 


64   60 
38   45 


64   56 
30   33 


64   61 
30   45 


69   60 
24   31 


58   65 

30   41 


65   59 
25   25 


63   60 
25   32 


66   59 

34   31 


40   50   43 


41   51   46 


40   48   39 
34   29   30 


36   40   47   35 
30   27   19   24 


42   49 
36   26 


39   41   5!   43 

30   30   20   30 


40   41   47   41 
36   35   27   34 


42 
35 


47   38   39 

34   33   26   28 


36   41   51   43 
33   34   24   30 


37   42   45   41 
31   32   27   31 


39   40   51   44 
31   31   18   31 


45.4 
29.2 


48.6 
24.5 


47.4 
27.7 


52.8 
30.4 


51.1 
29.4 


45.8 
23.5 


49.2 
30.6 


46.3 
26.0 


45.7 
25.0 


48.7 
30.5 


52.4 
31.4 


49.4 
28.5 


46.3 
26.5 


45.1 
22.5 


51.7 
27.5 


50.0 
29.0 


47.2 
27.0 


49.2 
26.8 


53.3 
32.8 


49.9 

30.2 


44.8 
26.5 


50.5 
28.7 


47.9 
27.6 


52.4 
32.7 


50.2 
30.3 


45.0 
24.5 


51.1 
31.5 


51.8 
32.3 


46.3 
25.7 


50.5 
29.7 


50.5 
28.5 


49.2 
28.6 


48.7 
27.9 


49.0 
29.1 


47.1 
26.8 


S««  reference  notes  folloelnc  Ststli 
-    151    - 


D 

Al 

LY 

T 

hijy 

IFl 

iK. 

A.1 

UJ 

diL 

b 

Day  Of  Month 

■ 

station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

STUTTGART 

MAX 
MIN 

43 
30 

48 
21 

60 
28 

68 

43 

66 
55 

63 
50 

51 
38 

44 
39 

41 
29 

50 
32 

54 
37 

43 

31 

37 
22 

44 
24 

45 
35 

47 
26 

50 
25 

51 
30 

50 
29 

55 
38 

39 

20 

34 
19 

45 
20 

60 
32 

65 

33 

62 

49 

56 

31 

40 
35 

39 

34 

48 
28 

44 
32 

SO.l 
32.1 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 

MIN 

49 
29 

42 

19 

47 
24 

60 
34 

69 
45 

62 
55 

63 
38 

45 
38 

42 
28 

41 
31 

54 
37 

44 
31 

39 
21 

36 
23 

42 
30 

44 
27 

45 
26 

49 
28 

53 
27 

59 
32 

54 
21 

33 
18 

33 

17 

44 
23 

99 

30 

64 
39 

62 

30 

43 
33 

37 
33 

39 
27 

49 
29 

48.} 

29.8 

SUBIACO 

MAX 
MIN 

48 
27 

51 
17 

60 
27 

65 
50 

63 

51 

61 
47 

50 
41 

50 
42 

46 
25 

43 
31 

44 
34 

43 
28 

38 
19 

51 
23 

47 
34 

45 
24 

49 
27 

48 
26 

61 
27 

57 
29 

31 
17 

29 
12 

49 
16 

59 
35 

69 
28 

62 
35 

91 
28 

39 

31 

40 
36 

47 
25 

41 
32 

49.8 
29.8 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

46 
31 

48 
21 

64 
37 

68 
52 

66 
62 

64 
47 

47 
40 

43 
38 

42 
31 

47 
38 

45 
38 

42 
31 

40 
28 

43 
31 

43 
34 

50 
27 

53 
24 

59 
32 

63 

33 

59 

28 

39 

20 

37 
26 

53 
23 

64 
36 

66 
39 

60 
49 

48 
38 

♦0 
36 

43 

37 

49 

30 

42 
33 

JO.T 
34.* 

TURNPIKE 

MAX 
MIN 

WALORON 

MAX 
MIN 

50 
24 

53 
13 

59 
27 

67 
47 

68 
54 

65 
46 

47 
40 

47 
41 

45 
27 

39 
32 

42 
33 

40 
28 

45 
18 

50 
23 

47 
27 

49 
20 

54 
18 

55 
21 

62 

23 

58 
28 

32 

16 

28 
18 

49 
11 

62 
23 

67 
23 

64 
32 

90 
27 

42 
33 

39 
35 

91 
21 

49 
32 

50.8 

27.8 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

38 
23 

45 
17 

55 
27 

60 
43 

59 
56 

59 
39 

45 
37 

41 
30 

38 
26 

44 

27 

46 
35 

38 
24 

34 
17 

44 
24 

42 
28 

45 
25 

44 
27 

49 
26 

48 
27 

46 

20 

25 

11 

29 

7 

38 
14 

52 

30 

61 

31 

92 

30 

39 

31 

34 
32 

39 
29 

46 
29 

34 
2B 

44.0 
27. > 

WARREN 

MAX 
MIN 

47 
29 

52 

16 

64 
25 

71 

47 

69 
58 

65 

57 

58 
40 

48 
38 

44 
29 

57 
36 

54 
36 

42 
35 

38 
23 

44 
22 

46 
35 

52 

27 

57 
22 

60 
23 

62 

27 

60 
40 

45 
20 

34 

17 

91 
16 

66 
35 

66 
36 

60 
48 

54 
36 

42 
36 

39 
35 

50 
28 

46 
35 

93.0 
32.9 

WHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

47 
22 

43 
21 

49 
30 

55 

43 

72 
45 

46 

54 
32 

51 
33 

38 
19 

45 

27 

35 
28 

32 

17 

34 
15 

37 
23 

35 

30 

43 
21 

44 
27 

45 
32 

54 
34 

18 

25 

11 

24 
9 

36 
12 

99 

34 

60 
40 

32 

23 

34 
26 

33 
29 

43 
27 

36 

50 

43.1 

2T.0 

WYNNE 

MAX 
MIN 

44 
22 

46 
18 

39 

65 

60 
42 

47 
38 

41 
38 

39 
26 

50 
27 

36 

43 
26 

36 
16 

39 
23 

42 
32 

44 
26 

21 

58 

54 
32 

36 
17 

32 
12 

40 
15 

64 

37 
32 

38 
32 

♦  7 
23 

44 
32 

49.9 

27.2 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Stahon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

BLAKELY  MODNTAIN  DAM 

EVAP 
WIND 

.08 
31 

26 

18 

.08 
2? 

.05 
56 

23 

.04 
47 

.01 
29 

.02 
44 

.07 
41 

42 

.05 
79 

34 

13 

.08 
25 

83 

21 

13 

7 

.15 
18 

* 
112 

62 

23 

* 
23 

* 
15 

21 

.27 
44 

.01 
52 

.02 
21 

22 

14 

B   1.0 
108 

HOPE  3  NE 

EVAP 
WIND 

25 

19 

* 

38 

.04 
85 

54 

.10 
75 

.02 
63 

.01 
47 

.01 
35 

.05 
58 

.08 
97 

24 

16 

.09 
36 

.02 
32 

.05 
22 

10 

.06 
9 

.04 
38 

104 

• 
47 

23 

47 

• 
15 

.29 
49 

• 
31 

• 
47 

« 
41 

• 
15 

.09 
24 

B  1.0( 
122f 

NARROWS  DAH 

EVAP 
WIND 

21 

20 

21 

.13 
56 

.04 

153 

87 

.06 
40 

.00 
33 

* 
22 

.04 
34 

44 

.02 
59 

28 

18 

.10 
29 

36 

IS 

10 

30 

* 
34 

* 
90 

• 
53 

* 
23 

* 
25 

15 

.44 

29 

.05 
40 

.01 
43 

.00 
19 

8 

20 

B  1.0 
115 

HUSSELLVILLE 

EVAP 
WIND 

.08 
20 

,02 

14 

.08 
24 

.01 
26 

35 

22 

.01 
22 

.06 

11 

.05 
52 

; 

83 

.06 
39 

.04 
11 

.00 
11 

.01 
15 

.05 
35 

.04 
10 

.02 
3 

.06 
11 

.00 
28 

41 

30 

21 

« 
12 

* 
8 

.16 
15 

.05 

51 

.02 
42 

.00 
12 

.02 
10 

11 

B  1.0 
72 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 
WIND 

31 

27 

18 

65 

.06 
138 

120 

94 

.01 
66 

104 

.09 
53 

121 

.04 
131 

* 
69 

24 

92 

75 

43 

7 

10 

.23 
44 

116 

* 
47 

• 
75 

« 
79 

.14 
12 

« 
90 

67 

.15 
102 

* 
47 

* 
9 

.03 
14 

B  0.8 
199 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ARKANSAS 
DECEMBER   1960 


Station 


BATESVIIXE  L  AW)  D  NO  1 

BLYTHEVIIXE 

BRINKUr 

COMVAT 

COiWIIIO 

CROSSETT  7  S 

EUREKA  SPRINGS 

yAYETTCVILLE  FAA  AP 

FlIPPIK  FAA  AIRPORT 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

GILBSHT 

GRAVBTTB 

aOT  SPRINGS  1  NNK 

JONSSBOKO 

LITTU  BOCK  WB  AIRPORT 

MAHHOTB  SPSINC 

MARUKNA  3  S 

lURESD  TREE 

MENA 

MOUNT  IDA 

NEWPORT 

OZARK 

PIN»  SLOW  FAA  AIRPORT 

pRESoorr 

ROGIM 

RUSSUXVILLS 

SEARCT 

TEURKANA  WB  AIRPORT 

WAU>RON 

lAunrr  ridgk  faa  ap 


SNOWFAU. 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
BN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


Day  of  month 


24 


28  29  30  31 


2.S 
2 


2.0 
T 


Se.  r.f.r.iic.  not..  foilowlM  St.tlo.  lud... 
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TOTAL  PRECIPITATION 


DECEHBEH    1960 


-   154 


AVERAGE  TEMPERATURE 


DGCEKBER  1960 


!^         I':    I 


2  I 

II  I 

I  ifil  ill} 

V)    ;^  !^  .^  !^  o  ©  I  s 
f   5   J    5  It 

e       *  -f  &  I  -S  I 

oep-p-  lOaQE 


••  /        W  ♦-/^'sU     -  Sis 


s    uj  Liz  I 

!---^-N 1 K 

■i°  I      '  Si 

°  In 


l|     H   .  I 
I       ft/     L     k      S  |°| 

> 

J:  s 


V    J     «  s        " 


STATION  INDEX 


DBCSHBER   1960 


STATION 


APPUETON 
ARKAOELPHI* 
■KANSAS   CITY 

ASHOOWN 

ATHENS 

AUGUSTA 

BALD    KNOB 

BATESVILLE    LIVES! 

BATESVILLE    L    AND 

BEEBE 

BEECH   GROVE 

BEEDEVtl-LE 

BENTON 

BErfTONVlLLE 
BEBRVVILLE    4    NH 
BIG    FORK 
BLACK    ROCK 

AKELV    MOUNTAIN 

UE   MOUNTAIN   OAI 
UFF    CITV    i    SH 
BLYTHEVILLE 
eOONEVlLLE    6    NW 
600NEV1LLE    7   NE 

I  BOONEVILLE    6    NNE 
BOONEVILLE 
BOIKINBURG    2    S 

I  BOUGHTON 


;  BRANCH    J    SW 
:  BRfNItLEY 
,  BUFFALO    TOWEfi 
i  BULL    SHOALS    DAt 
i  BUBOETTE 

CABOT    «.    SW 
1  CALICO    HOCK 

CAMDEN    1 

CAMPEN    2 
\  CARLISLE    1    SW 


CORNING 
'  COVE 
i  CBQ^SETT    7    S 

CRYSTAL    VALLEY 
GUMMJNS    FARM 
DAISY 
DAMASCUS 
DANVILLE 

DANVILLE   SCS 
DARDANELLE 
DE   QUEEN 
OEBMOtt 
DES    ARC 

,  DEVILS    KNOB 
DIERKS 
DUMAS    1    ESE 
DUMAS 
EL    OORApQ    FAA   AIRPORT 

EUREKA   SPRINGS 
EVENING    SHADE    1    N? 
FAYETTEVILLE 
FAYETTEVILLE    FAA   AP 
FAYETTEVILU    EXP    STA 

Fl.IPPtN   FAA   AIRPORT 

FOROvCE   b   H 

FOREMAN 

FORREST    CITV 

FORT    SMITH    MB    AIRPORT 


I   plai 


FORT    SMIT' 

GEORGE  TOtfN 

GILBERT 

GlENWOOD 

GRAVELLY 

GRAVETTE 

GREEN   FOREST   <i   ESE 

GREENBRIER 

GREENWOOD 

GREERS  FCRRv  DAM 

GURDON  3  E 

HAMBURG 

HARDY 

HARRISON 

HCBER  SPRINGS  3  SW 


HOT    SPRINGS 

HUNTSVILLE 
HUTT16  DAN 
INDEX 

JASPER 
JESSIEVILLE 
JONES06RO 
KEISER 


KINGSLANO    )   SSE 
LAKE   CITY 
LAKE    MAUMELLE 
LAMAR    2    SW 
LANGLEY 

LEAD    HILL 

LEE    CREEK    GUARD    STAT lO 

LEOLA 

Little  rock  wb  airport 
little  rock  fi|.t  plant 

LUHTON 
MADISON 
magnolIa   }  N 
MAGNOLIA    5    N 
MALVERfl 

MAMMOTH    SPRING 
MAR  1  ANNA    2    S 
MARKED   TREE 
MARSHALL 
HAUHEE 


COUNTY 


SCOTT 

LAWRENCE 

SALINE 


PERRY 
POPE 

CLARK 
DESHA 

LITTLE    RIVER 

HOWARD 

WOODRUFF 

WHITE 

INDEPENDENCE 

INDEPENDENCE 

WHITE 

GREENE 


3*  19 

7   3S  18 

3S  18 

35  A9 


94    12 

91  OS 

92  S2 


0b6*, 

POLK 

0746 

0/64 

GARLAND 

079B 

YELL 

neoo 

NEVADA 

0B06 

0626 

LOGAN 

f)8?7 

LOGAN 

nav 

LOGAN 

034? 

VAN   SURE 

0887 

FRANKLIN 

0886 

FRANKLIN 

MONROE 

NEWTON 

1021 

1052 

MISSISSI 

110? 

PULASKI 

1132 

12ABD 

122'< 

LONOKE 

123G 

GARLAND 

MONROE 

1455 

JOHNSON 

1948,  SEVIER 
1960J  CHICOT 
196e<  PRAIRIE 


WASHINGT' 
WASH  I 
!   WASH  I 


ON 


2528J  MARION 
2540'  DALLAS 
25*41  LITTLE    RIVEB 
2564    ST    FRANCIS 
2574    SEBASTIAN 

257B:  CRAWFORD 
2670    HEMPSTEAD 
2760;  WHITE 
2  794,  SEARCY 
2042]  PIKE 

2922|   YELL 
2930'  BENTON 
2946!  CARROLL 
29621  FAULKNER 
2976j  SEBASTIAN 

297B]  CLEBURNE 
3074!  CLARK 
3088;  ASHLEY 
3132    SHARP 
3164    BOONE 

3230   CLEBURNE 
3235^  POPE 
3242]  PHILLIPS 
3428:  HEMPSJEAO 
3438    MONTGOMERY 

3442<   SEVIER 
3466|  GARI.AND 
3540I  MADISON 
3SS6    UNION 
584   LItTLE   RIVER 

NEMTON 

GARLAND 

CRAIGHEAD 

MISSISSIPPI 

LONOKE 

CLEVELAND 

CRAIGHEAD 

PULASKI 

JOHNSON 

PIKE 

BOONE 

CRAWFORD 
GRANT 


PULA 


NEWTON 

ST    FRANCIS 

COLUMBIA 

COLUMBIA 

HOT    SPRING 

FULTON 


696    SEARCY 


91    53 

90  38 

91  06 

92  37 


93  37 
93    SB 

91  06 
93    11    , 

93  39 
93  09  I 
B9  55  . 
93  59  1 
93    50 

99    54    j 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


7  34   S3 

7  35    52 

7  36    22 

2  35    49 


3  33  36 
3  33  35 
1    34    47 


35    35         92    28 


7    36    05 

93    18 

I     35    05 

92    28 

90    35 

4    34    26 

J    33    02 

91    56 

I    34    42 

92    27 

1    34    05 

91    35 

3    34    14 

1     35    22 

92    25 

1     35    03 

93    24 

I    35    04 

93    24 

I    35    13 

93    09 

4    34    02 

94   21 

2    33    31 

91    26 

7    34    58 

91    30 

1    35    43 

93   24 

4    34    07 

2    33    53 

91    29 

436;     6P      6P 


175!     5P     5P 


422       5P      7A 
162       6P      7A 


1465       6P       7/^ 

.;?s  ...  \ 

1253    MID,  M)d 
12  70      5R     5P| 


280       SP      5P 


94    24    ,         400 


793       5P      TA 


1;  3*  53 
1    36   24 

r  36  18 
I  35  14 
1    35    13 


7    36    14 

7  35  28 
1  35  26 
2,  34   32 

3i   33    43    I 


34    31    1 

36  05  i 

1 

3J   &2 

* 

33   3S 

7 

36    01 

- 

35    50 

35    41 

1 

34    36 

3 

33    50 

5 

35    49 

1 

34    51 

1 

35    26 

3 

34    19 

7 

36    24 

35    42 

34    10 

1 

34    44 

34    46 

-, 

35    46 

t 

35    00 

' 

33    19 

33    20 

5 

34    23 

36    29 

5 

35    32 

■ 

35   54 

36    03 

93    46 

91  26 

92  43 

93  33 


94    2B 

93  22 
92   23 

94  15 


92    03 

92  5B   [ 
90    35 

93  33  I 

93  41 

94  22 
93   03 

93  44 
92    OS 

94  03 


90   26 

92  26 

93  25 
93    51 


92  35 
92  14 
92    19 


90  26 
92  38 
92    39 


l^Sff     ss 

1300 


1050      SS      7A 


JAMES    VC    WILLIAMS 

RUBY   6,    OWENS 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

REBA  Y.  SWAIM 

ALTA  F.  GARNER 

OWEN  Bt  HENDRIX 

HOBART  WATTS 
,  JOHN  A.  JONES 
I  TILLMAN  E.  LAWRENCE 

JOHN  W.  TRAMMELL 

GAS  AND  ELECTRIC  CO 


'  OF  ARKANSAS 


HELEN  GARRISON 
MARVIN  MORRISON 
B.  B.  HAMMOND 
P.  M.  BRECKENRIDGE 


EARLE  L>  BROWNE 

DAVID  L.  STIDHAM 

ANNA  M.  ULES 

LEE  W.  MCKENNEY 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 


U  S  SOIL  CONS  SEHVI 
CLEO  E,  YANDELL         ', 
MARY  C.  PEARSON         1 
EUNICE  INGERSOLL 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE   1 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE   ' 
RICHARD  K.  WEIS         | 
WILLIAM  R.  WYATT 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS  : 


JOHN  I 


TAIT 


ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

B.  F,  NORTHERN 

I  DR.  IRVING  T.  BEACH 

I  EARL  B.  RIDOICK 

I  MAUDE  C,  BRASHEAR5 

JONAH  LEE  SIMS 

CLARENCE  S.  WILLIAMS 

LAURA  POLK 
I  JOE  C.  ALLEN 
j  U  S  FOREST  SERVICE 

I  WALTER  C.  TINNING 
■  CUMMINS  PRISON  FARM 
;  FERNA  JONES  TEDDER 
I  WILLIAM  A.  BROWN 
I  J.  A.  MOUDY 

I  U  S  soil.  CONS  SERVICE 

JACK  £.  BURKS 
'  0.  TUCKER  VAS&ER 
I  L.  W.  WILSON 

C.  J.  RISTER 

'  CHRISTINA  B.  DICKEY 
THOMAS  F.  HINSLEy 
TRAVIS  C,  KEAHEY 
ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 
U  S  FED  AVIATION  A6ENC 

MABEL  F.  SPRAY 
,  OPHA  WOLFE 
I  CHARLES  F.  FORD 
I  U  S  FED  AVIATION  A6ENC 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 


JAMES  L.  CRISTEE 
INA  J,  LOGAN 
BESSIE  E.  AKERS 
C.  ELI  JORDAN 
WILLIAM  F.  SEVIER 

WILLIE  PENOERGRASS 

GLENN  S.  JUSTICE 

RALPH  L.  BANTA 
I  MARVIN  C.  CANTRELL 
I  DOROTHY  M.  BEEN 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

I  ROY  S.  ROBBS 
A.  JAMES  LINOER 
THERESA  DONALDSON 

j  SEA  GRAV  BEENE 

WAYNE  STARK 
MRS.  eOBBY  A.  BRYAN 
CHARLEY  M,  FRIDDELL 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
AVAOELLE  WHISENHUNT 


IZABETI 


.    FRIDAY 
RK    SERVICE 
HAT    PEARL    MARKLEV 
U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 
W.    E.    MCDOWELL 

JAMES    S.    VAUGHAN 
LURA  8.    SYKES 
BENEDICTINE    SISTERS 
UNIVERSITY    OF    ARKANSAS 


'    COHH 


LER 


ARKANSAS    FORES 
THESSA    ST.    CLAIR 
LITTLE    HOCK    WATERWORKS 
UNIVERSITY    OF    ARKANSAS 
MABEL    L.    FORRESTER 


>4ARy    A.    COCHRAN 
PIERCE    A,    REEDER 
J    S    WEATHER    BUREAU 
LITTLE    ROCK    WATERWORKS 


JAMES    C,    HODGES 
EARL    E.    GRAHAM 
SOUTHWESTERN    G    AND    E    C( 
RADIO    STATION    KBOK 

JOHN    H.    MCKEE 
UNIVERSITY   OF    ARKANSAS 
HORACE    J.    1.0VELL 
MINNIE   HORTON 
HELEN    E,    ADAMS 


STATION 


MONTICELLO  3  S 
MONTROSE 
MOROBAY  LOCK  AM 


DAM  B 


HORRILTON 
MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGA21NE 
MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 


'OUNTj 


I  VIEW  1  E 


PEACH    SUBSTA 


OZONE 

PARA60ULD 

PARIS 


PINE  BLUFF  I 
PINE  RIDGE 
POCAHONTAS 


RESCOTT  SCS 


RAVANA  1  NE 
HEMMEL  DAM 
ROGERS 
ROHWER  2  NNE 

RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 


SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY 

DAM  SPRINGS 
SPARKMAN  4  E 
STAMPS 

STAR  CITY  2  S 

STEVE 

STORY 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 

SUBIACO 

YLOR 
TENARKANA    WB    AH 
TURNPIKE 
WALDRON 

WALNUT    GR0V6    2    I 
WALNUT    RIDGE    FA. 
WARREN 
WEST    FORK 
WHEELING 


IZARD 
POLK 

DREW 

ASHLEY 

CALHOUN 

CONWAY 

MONTGOMER 
LOGAN 


JACKSON 

PERRY 

BAXTER 

WASHINGTON 

MONTGOMERY 

HOWARD 

MISSISSIPP 

SALINE 


FRANKLlI 

JOHNSON 
GREENE 


CROSS 
SCOTT 

NEWTON 
PERRY 
JEFFERSON 

JEFFERSON 

MONTGOMERY 

RANDOLPH 

ASHLEY 

NEVADA 

NEVADA 


FRANKL  IN 


6008]  LOGAN 
6D16|  MILLER 
6I02I  HOT    SPRIN 
6248|  BENTON 
62531  DESHA 

63521   POPE 
6376|   ARKANSAS 
6360'  CLAY 


BENTON 
DALLAS 
LAFAYETTE 


YELL 

MONTGOMER 
ARKANSAS 
ARKANSAS 


FRANKL  IN 
SEVIER 
YELL 
CROSS 


34  35 
33  35 
33    19 


35 

35 

33 

34 

35 

34 

36 

1    34    10 

»  34   35   I 
'36    16  : 


?l  \ 


93   41   .     2600 


93   43 

93    S6 
93    51 


93    55 

B9    59 

92  4* 

93  50 
93  27 
90   28 


II  35    16    I      93    4B 


1,  34  48 
1  35  57 
1    35   00 


14    I 
I   33    48 

3  33  48 

T    36  16 

I    35  17 

1|   35  21 

1.  35  22 

1;   35    18 

4  33   OS 

3    34    26    I 

71    36    20    : 


1    36    11 
3   33   55 

4,  33  22 


4    33  27 

1  35  40  ' 
1    34    54 

7  35  51  i 
7  36  08  , 
3  33  36 
7  35  55  ! 
7    36    19 


93    55 

93  53 

94  01 

92  54  I 
94  07 
91     16   I 

93  08  ' 
91    08   I 

90  OB 

91  50 

91  44 

92  21 
92    19 

94  93  I 

92  48  , 

99    30 

91  51 

93  19   I 

95  31 
91  92 

91  25  j 

93  39  ' 

93  27 

94  00 
93  05 


91  21 
90    56 

92  04 


93  57 

94  04 
93    28  \ 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


i  £ 


2*5      SP      7« 

290      6P       6P 


1150      7P      TA 


OBSERVER 


228S      >»i     TA 


260     sa     S! 


IVAN   L.    SHRAOER 
RICHARD    W.    ST.    JOHN 
RADIO    STATION    KhfiM 
ARK    POWER    AND    LIGHT    CO 
U   S   CORPS   OF   ENGINEERS 

DANIEL    PERRY  malLETT 
WILLIAM    E.    BLACK 
ARKANSAS    FORESTRY    COMM 
RADIO    STATION    KTLO 
U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

NELL   A,    TAPLEY 

HENRY    G.    ARVIN 

U   S   CORPS   OF   ENGINEERS 

UNIVERSITY    OF    ARKANSAS 

U   5   SOIL   CONS   SERVICE 

EDNA    J.    WESTFALL 

ELSIE    F.    WARD 

LEVI    W.    TIMS 

U    5    CORPS    OF    ENGINEERS 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

MRS.    REN20   HURST 
BILLY    E.    PAGE 
J.    T.    HARGIS 
THOMAS    F.    MCKINION 
MRS.    GUY    E.    COOK 

BURNS    WAKEFIELD 
VIRGIL    0.    MELSON 
RADIO    STATION    KDRS 
FRANK    TAYLOR 
U    S    SOIL    CONS    SERVICE 

CORINE    D.    GARDNER 
BOMAR    K.    HANSARD 
ARTHUR    B.    CARLTON 
ALVA   B.    GREEN 
HARRY    W.    WHITE 

U    S    FED    AVIATION    AGENC 
J.    R.    HUODLESTON 
BENEDICTINE    SISTERS 
PEARL    NEWTON 
B.    p.    HAMBY 

U    S    SOIL    CONS  SERVICE 
W.    W.    MCLEAN 

U   S   SOIL   CONS  SERVICE 

U   S   SOIL   CONS  SERVICE 

U    S    SOIL    CONS  SERVICE 

LULA   M.    WEEKS 
I  BONNY    L.    ALLEN 
I   ARK    POWER    AND    LIGHT    CO 
I   HOWARD    FOWLER 
I  UNIVERSITY   OF   ARKANSAS 

!  WM.    W.    SPAULOING 
U    S    FISH    AND    WILDLIFE 
WILLIAM    S.    BUCKLEY 

I  ALGER   B.    POMEROY 

;   ADAM   C.    MELTON 

!  ARKANSAS    FORESTRY   COMM 
I  REEOIS   ALLEN 
j  JOHN  BROWN  UNIVERSITY     [ 
I  MARGARET   F.    GORDON  | 

HUBERT   BAKER  | 

[   ARKANSAS    FORESTRY   COMM 

STATION  INACTIVE 
!  NORA  L.  MAY8ERRY 
!   GEORGE   L.   CLARK 

UNIVERSITY   OF    ARKANSAS 


i  NEW   SUBIACO   ABBEY 

IDELLA   0.    NORWOOD 

C   HJ  U   S   WEATHER   BUREAU 

U   S   FOREST    SERVICE 

C   H     MILLUM   D.   BIVENS 

I  A.   H,   FAST 
H  I  U   S   FED   AVIATION   AGENCY 

I  WARREN   COTTON  OIL   CO 
C         ;   EFFIE    0,    LITTLE 
C  THOMAS   W.   CONE 

U   S   FOREST    SERVICE 
'  MRS*    L.    M.    SNEAO 
C        ;  MILES   S.    TURNER 

RADIO    STATION    KWYB 


X  ouxuca  osa%:    i.  akcansas    %.  Mississippi    3.  odachita    «.  bid    s.  saxxt  pbakcis    e.  salimi    ?.  wext* 


REFERENCE  NOTES 

K,  i   H  h„  wltinir  to  the  State  Cllmatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Additional  inforniation  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Llim     g 
Rock  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 
Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

.   .V,   ,  .    H  ,  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 
Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not 

Divisions,  as  used  in  ••Cllmatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

'.„.„.. ,.  ™.. .. ... ....«- ...».-  .."■■ .".  -  •'  • '-'  •■■-•'  ■■■•••  """■'■•  •'"■ "  ~"-  '•""'"■  -  "••"■"-: :     ;  ■ 

may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  ..Cllmatological  Data-  Table  and  the  ..Snowfall  and  Snow  on  Ground-  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 

Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

observers 'take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

.    .   .     n„.  tl»»  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.   For  those  stations  snow  on  ground 
Snow  on  ground  in  the  -Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except 
values  are  at  0600  C.S.T. 

1.  the  Station  Index  the  letters  C,  H.  and  J  in  the  ..Special"  column  under  the  heading  -.Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

.  _         .  ,  1 n.,1,1  4<?ViaH  lat*iT-  In  "Hourlv 


tat  ion  Index  tne  ieii.ert>  v, ,  «»  «ii«  »  *"  -■•-   -r 

Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  -Hourly 
^^n^w^alfand  fnof on^Gro^nS-  Table.   Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  sn™  -^-  ^-"..-  -  -at  month. 
-Supplemental  Data"  Table. 


on  ground  in  that  month. 


OTHER  REFERENCE  NOTES 


Ground"  Table; 


AR 


NO  record  in  the  -Cllmatological  Data-  Table  and  the  .'Daily  temperature^  Ifni^l'L^uf  of  this'publtcatlin. 

irrllllTll   rh^"-lurpL::n^^lV"ta-'?^^?:r"oIiry^^Pr::ip?:a?ion^  ^^   TZlllL.   and  Wind^  Table;  -Snowfall  and  Snow 

and  the  Station  Index. 

And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

T*S:;:LrteJs'rre^ge^:ia?irixprsld"rr4h:i?lr'i^clJ^rr?er?:r;bove  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 

thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

r.aiTr>    1  e;  pnulDDed  with  a  windshield. 

?h!s  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B   Adjusted  to  a  full  month.  „=,„„  ,  ^atlo  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  "=1"?  ^  T*"  than  10  days  record  is  missing.   See  -Daily  Temperature"  Table 
H   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered   l!J^^^^\^°/^^|/^5°^^t^^  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R   l::ZT\l:l  tllil^ir.Ue.^-r.llsTl.tlllk   iLrslllidlVlll^rllVllt   lly%..y   snihtly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
SS   ?his'enrrrin"ime°of "observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month.  „.„._„    j 

H.=orihed  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and 
rTORM^DA-TA^a-l-orVrh^  m^W^  It^aln^^ f ro:\heiSp^r!n?end:ir ^f ^SoJIiL^t^^^S^i^rnment  Printing  Office.  Washington,  D.  C. 

Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

USCOMM-WB-ASHEVILLE— 2-1-61— 925 


CORRECTIONS 
DECEMBER  1958:   TEXARKANA  WB  AIRPORT,  Cllmatological  Data  Table,  Total  Snow  should  be  1.1. 

TEXARKANA  WB  AIRPORT,  Snowfall  and  Snow  on  Ground  Table,  Snowfall  on  13th  should  be  1.1. 
NOVEMBER  1960:   MARKED  TREE,  Cllmatological  Data  Table.  No.  of  Days  Max.  Temperature  32°  or  Below  should  be  0. 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.  HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 
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ASHEVILLE:  1961 


\^^ 


^^^ 


«^*^ 

^^^^^ 


ft^V 


,:<^*^ 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


JanuAiy 


ALUM    FORK 
ARKAOELPHrA 
ASHDOWN 
BALD    KNOB 
BATESVILLE    LIVESTOCK 

8ATESVILLE    L>D    Nu    1 

BENTON 

BENTONVILLE 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

BLYTHEVILLE 

BOONEVILLE 
BRINKLEY 
CAMDEN  1 
CLARKSVILLE 
CONWAY 

CORNING 
CROSSETT  7  S 
CUMMINS  FARM 
DAROANELLE 
OE  QUEEN 

DES  ARC 

DEVILS  KNOB 

DIERKS 

DUMAS  1  ESE 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVILLE 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

FOROYCE  6  W 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

GILBERT 

GRAVETTE 

HARRISON 

HELENA 

HOPE  3  NE 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

JONESBORO 

REISER 

KEO 

LEAD  HILL 

LITTLE  ROCK  W6  AIRPORT 

MAGNOLIA  3  N 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MARIANNA  2    S 
MARKED  TREE 
MARSHALL 

MENA 

MONTICELLO  3  S 
MORRILTON 
MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 
NEWPORT 

NIMROD  DAM 

OKAY 

OZARK 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

PARIS 

PERRYVILLE 

PINE    BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 

PRESCOTT 
ROGERS 

ROHWER  2  NNE 
RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 

SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SILOAM  SPRINGS 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 

SUBIACO 

TEXARKANA  WS  AIRPORT 

TURNPIKE 

WALDRON 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

WARREN 
WHITE  ROCK 
WYNNE 


DIVISION   AVERAGES 

NORTHWEST  DIVISION 
NORTH  CENTRAL  DIV 
NORTHEAST  DIVISION 
WEST  CENTRAL  DIVISION 
CENTRAL  DIVISION 
EAST  CENTRAL  DIVISION 
SOUTHWEST  DIVISION 
SOUTH  CENTRAL  DIV 
SOUTHEAST    DIVISION 


39.9 
42.  OM 


36.0 

43.8 
39,5 
39. IM 
39. 5M 
36.4 

36.  6H 


36.6 

40. OM 
40. 3M 


36.7 
35.9 
39.9 


37.7 

0.3 
40.0  ;  -  0.5 
39.6  -  1.4 
41.0  ;  -  1.9 
41,3  -  1.9 
42.3  ' -  1.7 
43.8  -  1.7 
43.2      -    2.8 


Februdry 


38.8 
39.9 

34.0 
39.1 
38.3 

39.0 


43.9 
41.6 
39.0 


37.2       -    3.7 


46.9 
39.9    ■ 
35.5MI 


42. IM 
36.6    I 

40.9  ; 


39.2 

35.  6M, 
44.5    : 
43.4       -12.0 
45.3    j -11.1 

-12-8 


37,4 


44.2 

41.5  j -10 

40.6  i 
39.0    ; 

36.7  -11.0 


38,2 


37. IM 
41.3 
45. 4M 


36. 3M 

42.9 
45. OM 
41,5 
42.1 
34,9 


-10.7 


-11.0 
-11.5 
-11.8 


37. 7m!  -11.5 


43. 4M 

36.5 

42.6 


37,4 

37.0 
38.6 

40.5 


April 


f>2,2    1 
62. 9M' 

59,7Mi' 


62*1 
61.1 
59.1 


64.8       -  0.4 

63.eM| 

61.3M|  2,0 

64.7  2.7 


62 

1 

62 

7 

62 

9M 

62 

4M 

66 

' 

63 

8 

62 

' 

67 

1 

68 

b 

69 

4 

66 

1 

64 

8 

64 

9 

66 

5 

63 

9 

66 

5M 

67.9    '  -    2.7 


68. 9M 
69.  8M 
68.0 


68.0 
63.8    I 
68.4     ' 

6e.3M| 

67.0 
64,3 

68.1 
67,  6M 
64,  8M 


68.3    ' -    1.1 


65. IM! 
63,0  ! 
66. 7M^ 
66.2m' 
67.7    i 

67.3     I 


69,8 
65. 6M 
68,9 

70.2     , 
64.0     , 
69,1 
68,0 
68.0    I 

68.4  : 
68.6  ' 
64.8 

70.3 
68.0 


67.3 


-  1.9 

-  2.2 

-  2.3 

-  2.0 


77 

? 

77 

3 

78 

3 

75 

6 

73 

8H 

77, OM 

77.0 

78.7 


75.1      -    0.2 


77.6 
78.2 
77.0 


74.0    ,  -    1.7 


74.4      -    1.3 


76.7    I 

75.2 

76.8 

75. 9« 
78.7 
78.7 


79.5 
73.1 

77.8 


77 

1 

79 

4 

72 

IM 

76 

8 

76 

4 

78 

2 

72 

1 

76 

2M 

73.9  -  1,4 

74.2  -  1.8 
76.0  -  2.1 
75.7  -  1.3 
76,9  -  1.3 
77.4  -  1.3 
77,4  -  0.8 

78.3  -  1.2 
78.0  -  1.6 


July 


80.0 

80.7 

81.1 

81.7 

81.8    j 

81.7 

78.7 

79.1 

m| 

78.2 

78.3 

79.0 

79.4 

80.8 

mI 

76.2 

79.5 

79.8 

79.2 

-    2 

4 

80.2 

80.1    ' 

-    2 

5 

60.8 

80.4 

-    1 

1 

81.3 

82.3 

-    0 

] 

61.7 

79.7 

80.8 

79.6 

-    3 

I 

80.3 

78.4 

-    2 

9 

80.7 

81.9 

0 

5 

80.8 

76.5    ;  -    3.3 


80.1       -    0.9 


78. 5M 
82.0 

80.2 
78.2 


76.5  - 

76.9  - 

79.1  - 

78.7  - 
80. 0  - 

80.8  - 

80.6  -     0,9 


82.0  , 
75,9  I 
81.3  I 
81,7    I 


77.1  I 
77.7  j 
79.4    ! 


31.4       -     1.3 


60.3 

75.4 

78.5 

-    0.2 

73.6 

79.7 

-    0.6 

74.1 

80.2 

0.2 

75.2 

76.0 

74. 4M 

79.0 
78.0    ! 
79.3 

79.6  : 


80.1 
82.5    : 
81.6 

78.8   I 
81,  OM 


81.3 
82.2    i 

78.0    I 

33.5  : 

81.5 


77.4 

- 

1.3 

73.6 

2 

78.5 

- 

D.2 

74.0 

2 

79.9 

- 

0.3 

7i,.9 

79.3 

- 

1.1 

75.4 

80.8 

- 

0.4 

76.0 

81.3 

0.5 

75.7 

81.0 

- 

0.3 

76.1 

82.0 

- 

0.2 

76.3 

0 

81.1 

_ 

f>.fi 

75.2 

-  n 

Septembei 


72.4  I 
75.3  ' 
74.6 


76.2 
73.  6M 
76.0 
75.8 


73.4 
74.1 
72.6 
73.4 


76.0 
77.3 
76.1 


74.7 

76.  5M 
77.2 
77.4    i 
73.8    i 
77.0 

74,9 
76. 7M 
76.4 


74 
74 

1 
9 

76 

1 

75 

3 

74 

6M 

65.0 

52,2 

66.4 

54,0 

66.4 

54,5 

63.1 

50.1 

62.4 

49.  9M 

62.7 

50.1 

65,1 

51.4 

61,5 

48.0 

65,1 

51.4MI 

63.2 

-    0 

.2 

50.6 

65.9 

1 

5 

53.1 

64.3 

0 

■  ! 

51.9 

66.6 

1 

6 

54.4 

64.3 

51.5 

64.2 

-    0 

5 

51.7 

61.9 

0 

2 

49.3 

67.0 

1 

3 

55,1 

65.3 

53,5 

64.3 

-    0 

2 

51.5 

65.5 

53,2 

65.7 

52,7 

62. 3M 

48. 6M 

65.2 

51.9 

66,2 

n 

I 

52.9 

66.3 

-    0 

3 

55.4 

62.1 

-    0 

2 

50.0 

62.7 

50.3 

61.3 

48.8 

62.9 

1 

6 

50.3 

61.6 

49.3 

66. OM 

54. IM! 

64.9 

1 

C 

52.0 

63.3 

50.8 

62.3 

49.2 

61.9 

1 

0 

46.2 

62.5 

2 

2 

50.5 

66.3 

1 

3 

53.2 

66.4M 

1 

3 

53.3 

66.3 

0 

0 

53.5 

64.5 

1 

4 

51.5 

62.5  ; 

60.9    ' 

64.6  , 
65.3 


65.9 
62,0 
65.  6M 


66,5 
65,2 

1.5 

54.3 
52.3 

67I3 

0.1 
0.3 

53.2 
55.5 

63.2 
62.5 

51.5 
49.7 

51,2 

50, 7M 

56.1 

53.0 

50.2 

52.6 

50.5 


49.6  2,4 
48,8  1,2 
50.2  1.1 
51.2  1.3 

51.7  0.9 
52.4  1.3 
53.4  1.8 
54.6  1.5 
54.1  0.9 


36.5      -    5.3 


39 

IM    - 

4.5 

42 

6M    - 

3.3 

38 

8 

36 

6       - 

5.4 

35. 5M 

- 

5 

4 

36.7KI 

35.4 

36.8 

- 

3 

8 

35.8 

40. 6« 

38.7 

- 

3 

f 

37.9 

36.1 

34.6 

- 

» 

6 

35.8 

_ 

4 

2 

40.7 

- 

4 

3 

40.1 

- 

5 

1 

40.  3M 

- 

5 

3 

37.3 

- 

4 

5 

35.4 

39.7 

36, 6M' 

- 

2 

3 

37.6 

- 

6 

3 

41.6 

- 

7 

I 

36.  2M,  - 
35. 4M, 

4 

5 

39.6      - 
41.9 
39,0      - 
39.5      - 

4 

3 
2 

1 

9 
9 

37,1       -    5.6 


*3.1       -    3.9 


36.5       -    3.7 


38.3 
39. IM 

37.0 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


AJOAXBAB 

1960 


January  Febniary 


BBOTT 
LICIA 
UUM    FORK. 

MtTY    3    NE 

NTOINE 
PL  IN  1  W 
RKADELPHIA 
RKANSAS  CITY 
SHDOWN 

ThENS 
UGUSTA 

.alO  knob 

lATESVlLLE    LIVESTOCK 
.ATESVILLE    Lt,D    NU    1 

lEATY    LAKE 
lEECH    GROVE 
lEEOEVILLE 
lENTON 
IENTONVILLE 

lERRYVILLE    4    NW 
IIG    PORK 

ilG    LAKE    OUTLET 

JLACK    ROCK 

JLAKELY    MOUNTAIN    DAM 

)LUFF    CITY    3     SW 

JLYTHEVILLE 

JOGNEVILLE 

JOUGHTON 
JRAOFORD 

3R1NKLEY 
3UFFAL0    TOWER 
BURDETTE 
CABOT    4    SW 
CALICO    ROCK 

CAMDEN    1 
CARLISLE    1     SW 
CLARENDON 
CLARKSVILLE 
CLINTON 

CONWAY 
CORNING 
COVE 

CROSSETT    7    S 
CRYSTAL    VALLEY 

CUMMINS    FARM 

DAISY 

DAMASCUS 

DANVILLE 

OARDANELLE 

OE    QUEEN 
OERMOTT 
PES    ARC 
DEVILS    KNOB 
DIERKS 

DUMAS    1    ESE 

EL    DORADO    FAA    AIRPORT 

EUREKA    SPRINGS 

EVENING    SHADE     1     NE 

FAYETTEVILLE 

FAYETTEVILLE    FAA    AP 
FAYETTEVILLE    ExP    STA 
FLIPPIN    FAA    AIRPORT 
FORDYCE    6    W 
FORT    SMITH    WB   AP  // 

FORT    SMITH    WATER    PLANT 

FULTON 

GEORGETOWN 

GILBERT 

GLENWOOD 

GRAVELLY 

GRAVETTE 

GREEN  FOREST  4  ESE 

GREENBRIER 

GREENWOOD 

GREERS  FERRY  0AM 

GURDON  3  E 

HAMBURG 

HARRISON 

HEBER  SPRINGS  3  NE 

HECTOR 
HELENA 

HENDERSON  2  W 
HOPE  3  NE 
HOPPER 

HORATIO 

HOT    SPRINGS    1    NNE 

HUTTIG    DAM 

INDEX 

JASPER 

JE5SIEVILLE 

JONESBORO 

KEISER 

KEG 

LAKE   CITY 

LAKE    MAUMELLE 

LANSLEY 

LEAD    HILL 

LEE   CREEK    OUARD    STA 

LEOLA 

LITTLE    ROCK    WB     AP 

LITTLE    ROCK    FILT    PLANT 

LUHTON 

MADISON 

MAGNOLIA    3    N 


2.66 
1.15 
2-0* 


1.97 
3,06 
2.36 


l.'»6      2.22 


-2.15 
-2.83 

-1-79 


1.87 
5.51 

2.42    -    .47 


April 


1.9(.. 

,871 

i.asl 

2.02 
1.69| 

2-0' 


4.54 

3.58 
2.54 


2.38|  -1.82 


3,07   -2.14 


1.32 

3.05 

3.83 

.93 


1.75 

1-66 

:    2.52 

1.90 


3.63 

-2.77 

2.03 

6.06 

.62 

:    3.83 

3.88 

5.17 

-    .29 

6.32 

5.02 

2.57 

t 

4.81 

3.66 

-1.45 

2.57 

4.79 

2.15 

4.83 

4.06 

1.93 

-    .98 

L 

2.19 

4.64 

R       4.21 

'-    .91 

I      4. 78 

3.52 

3.9- 

5.27 

.39 

-2. 

24 

-2 

18 

43 

- 

44 

-1 

,86 

-1 

.69 

-1 

•  66 

-? 

.29 

-2 

.21 

7.74 
8.53 
5.66 


1.29 
3.46 
1.15 
3.19 

3.56 
3.23 
1.92 
1.64 

1.70 


-2.62 

-3.70 
-    .99 


5.07 
2.901 
2.15' 


4.06 

.75^    2.63 

1.63 


6.51 
9.93 
7.55 


2.78 
6.16 
8.78 


11.30 
8.14 
6.41 


5.15 
8.25 
14.49 
3.27 


5.14 
5.71 
3.19| 
6.951 


3.61'  -    .10 

.71 
1.39' 
2.06' 


6.37 
7.67 
2.44 
4.44 


September 


3.83 
3.84 
1.25 


.89 
1.23 

6.33 
2.61 


1.39 
6.86 
6.78 
1.85 


3.90 
.79 
1.59 


2.52 
2.74 
1.76 


2.82    -2.09 


3. 

41 

8. 

79 

10. 

76 

2. 

71 

6. 

11 

7. 

43 

6 

21 

8 

47 

7 

8i 

6 

08 

4 

75 

10 

39 

5 

02 

7 

.51 

7 

.52 

6 

.30 

6 

.7C 

3 

.1? 

5 

.48 

4 

42 

5 

56 

3 

91 

7 

12 

6 

02 

5 

25 

11 

.32 

6.52 
5.20 
3.89; 


4.92 
2.07 
1.92 
7.35 


4.12 
2.2 
1.86 
1.17 


2.12 
1.33 
6.06 


3.73 

7.79 
7.27 
4.89 
10.58 


6 

7 

2b| 
76 

7 

44I 

4 

33 

3 

31 

8 

86 

7 

25 

7 

33 

3 

46 

9 

.2!* 

2 

.0  3 

3.13 
1.06 
1.25 


1.201 
1.29 
1.80 
9.30 


1.94 
2.251 

.94| 


e.ooi 

i.iil 
4.49 


7.49 

7.64 
7.01 

7.36 
5.39 
7.33 
7.85 
7.B7 

6.49 


-1.28       3.87 


5.10i      2.14 


3.44 
2.87 
7.09 


-  .13 
-1.17 
-2.89 


4.51       1.58 


5.93 
5.26 

1.76 
10.07 

1.73 
2.12 
1.58 


3.691      1.30 


3.74 
2.49 
2.92 


7.51' 

.39 
I.73I 


6.551 
.721 
3.59 
2.28' 


1.20 
1.74 
3.00 


2.97 
2.00 
4.77 


2.49 
1.96 
2.53 


5.09 
4.47 
2.84 


1.57 
-  .38 
-1.93 


&  \ 

& 

E33.98 

E50.03 

50.17 

55.30 

55.29 

48. 3S 

E44.75 

E49.99 

-    1.21 

51.32 

-    1.68 

47.01 

51.26 

E41.41 

E40.5i 

42. 2t 

45.48 

-    2.87 

E40.49 
E45.06 
45.06 
42.87 


48.77 
E43.17 

45.531 
4O.80I 


48.321  - 
E38. 
50.08 

42.651 

41.52|  - 

51.5^ 
37.981 


11.41 
8.08 
4.79 


5.64'      2.50 


55. 

40 

41. 

76 

46. 

06 

44. 

99 

36. 

13 

64. 

11 

53 

83 

48 

77 

45 

94 

;5i 

74 

53 

16 

42 

99 

44 

.72 

5« 

.7! 

49 

.01 

48 

.84 

48 

.90 

43 

.38 

40 

.61 

43 

.2( 

39 

.23 

47 

.78 

■>x"  .'■'.•••- 


47.51 

42.811  -   2.30 

32.681 

56.59! 

40.511  -    1.16 


43.921 

3.43 

45.51 

1.31 

39.61 

E42.03 

43.56 

49.82 

1.2; 

38.07 

37.86 

E42.04 

2.16: 

3.35 

3.77 
3.10 
2.94 
3.07 

2.28 

2.63! 

1.781  -1.36 

2.5T 


3.20   -1.36 


4.50 
5.17! 
3.61 
3.061 
4.93I 


8.321 
7.431 
8.421 
8.30 


2.43; 


1.77   -2.15 


48.32 
46.73 
49.92 
43.67 
E44.89 


8.57       3.22 


57.61 

48.25 

.79 

43.32 

48. 4( 

50.53 

45.51 

51.81 

E33.B2 

-    6.87 

41.9- 

45.01 

45.44 

-    2.09 

E43.1! 

1 

47. 8< 

46. 9< 

48.6 

.59 

Table  2-Coiitiiiued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


MULBERRY  6  NNE 
NARROWS  DAH 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 
NATHAN  4  WNW 
NEWHOPE  3  E 

NEWPORT 
NIMROD  0AM 
ODELL  3  N 
OOEN  2  H 
OKAY 

OSCEOLA 

OWENSVILLE 

OZARK 

OZONE 

PARA60ULD  RADIO  KDRS 

PARIS 

PARKIN  2    W 
PARKS 

PERRYVILLE 
PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 
PINE  RIDGE 
POCAHONTAS  1 
PORTLAND 
PRESCOTT 

RATCLIFF 
ROGERS 

ROHWER  2  NNE 
RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 

SAINT  FRANCIS 

SALEM 

SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 

SHIRLEY 

SILOAM  SPRINGS 
SPARK.MAN  4  E 

STAMPS 

STAR  CITY  2  S 

STEVE 

STORY 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
SUBIACO 
TAYLOR 

TEXARKANA  WB  AP 

TURNPIKE 

WALORON 

WALNUT  GROVE  2  NNE 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

WARREN 
WHITE  ROCK 
WHITECLIFFS 
WYNNE 

yellvIlle 


DIVISION  AVERAGES 

NORTHWEST  DIVISION 
NORTH  CENTRAL  OIV 
NORTHEAST  DIVISION 
WEST  CENTRAL  OIVISIO^ 
CENTRAL  DIVISION 
EAST  CENTRAL  DIVISION 
SOUTHWEST  DIVISION 
SOUTH  CENTRAL  DIV 
SOUTHEAST  DIVISION 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


Station 


ALUM    FORK 

4RICA0ELPHIA 

ASHDOWN 

BALD  KN08 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

6ATESV1LLE  L  AND  D  NO  1 

BENTON 

BENTONVILLE 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

BLVTHEVILLE 

BOONEVILLE 
BRINKLEY 
CAMDEN  1 
CLARKSVILLE 
CONWAY 

CORNING 
CR05SETT  7  S 
CUMMINS  FARM 
DAROANELLE 
DE  QUEEN 

DES  ARC 

DEVILS  KNOB 

DIERKS 

DUMAS  1  ESE 

EL  DORADO  FaA  AIRPORT 

EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVILLE 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

FORDYCE  6  W 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

GILBERT 

GRAVETTE 

HARRISON 

HELENA 

HOPE  3  NE 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

JONESBORO 

REISER 

KEO 

LEAD  HILL 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAGNOLIA  3  N 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MARIANNA  2  S 
MARKED  TREE 
MARSHALL 

MENA 

MONTICELLO  3  S 
MORRILTON 
MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 
NEWPORT 

NIMROD  DAM 

OKAY 

OZARK 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

PARIS 

PERRYVILLE 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 

PRESCOTT 
ROGERS 

ROHWER  2  NNE 
RUSSELLVILLE 
SAINT    CHARLES 

SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SILOAM  SPRINGS 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 

SUBIACO 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

TURNPIKE 

WALDRON 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

WARREN 
WHITE  ROCK 
WYNNE 


8.e   ref.reiKe   oot..   toHo.lni  St.tloi.   lod.i- 
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Table  4 

TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 

ABEANSAa 
1960 

Station 

Jan. 

Feb. 

Mai. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

BLAKELY  HOUIITAIK  DAH 

EVAP 

DEP 

WIND 

- 

- 

- 

B  4.28 

B   5.29 

B   5.65 

B  6.73 

6.02 

B  4.61 

2.53 

B   1.71 

B   1.07 

- 

- 

- 

- 

1143 

1101 

764 

778 

665 

778 

691 

820 

1081 

HOPE   3   KE 

EVAP 

DEP 

WIND 

': 

- 

B  6.24 

+0.70 

1326 

: 

B  7.15 

+0.05 

505 

B  7.38 
-0.67 

B  6.03 
-1.60 

4.53 

-1.44 

406 

B  2.88 

-1.80 

535 

B  2.18 

-0.49 

960 

B   1.09 

-0.88 

1226 

- 

MOUNTAIN    HOME   C   OF   ENG 

EVAP 

DEP 

WIND 

- 

- 

- 

B  6.27 

B   5.92 

6.28 

6.61 

B  6.78 

B  6.12 

2.89 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1730 

1202 

869 

823 

736 

710 

678 

- 

- 

- 

NARROVfS    DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

B    1.27 

B   1.53 

- 

B  5.32 

B   5.95 

B  6.49 

7.03 

6.34 

5.27 

B   2.70 

B   1.94 

B   1.06 

- 

1082 

1229 

- 

1430 

1084 

774 

651 

696 

676 

594 

853 

1158 

- 

NIMROD  DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

- 

- 

- 

B  4.67 
611 

B   5.22 

-0.74 

395 

B   5.64 

-1.52 

238 

B   5.79 

-2.08 

157 

4.59 

-2 .  .59 

147 

B  3.77 

-1.75 

199 

B   1.52 

-2.72 

228 

B  1.13 

-1.37 

371 

\ 

- 

RU3SELLVILLE 

EVAP 

DEP 

WIND 

- 

B  2.41 

+0.27 

1207 

B  3.19 

-0.67 

1286 

6.00 

+0.92 

981 

B  6.98 

+0.95 

884 

B  6.35 

-0.14 

708 

B  7.46 

-0.37 

548 

6.32 

-1.11 

515 

5.20 

-0.35 

498 

2.73 

-1.33 

478 

1.97 

-0.08 

499 

B   1.00 

-0.27 

725 

- 

STUTTGART   9    ESE 

EVAP 

DEP 

WIND 

B  0.86 

-0.41 

21  SO 

B   1.43 

-0.33 

2368 

- 

B   5.28 

+0.53 

2410 

5.83 

-0.08 

1983 

B   7.26 

+0.16 

1442 

6.62 

-0.80 

873 

6.39 

-0.B7 

999 

B   4.59 

-0.59 

527 

B  2.59 

-1.09 

615 

B   1.70 

-0.38 

1330 

B  0.97 

-0.25 

1990 

- 

For  descriptions  of  unusual  weather  in  1960,  please  refer  to  the  March  and  May  issues  of  Climatological 
Data,  Arkansas  Section. 
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STATION  INDEX 


Station 


II TT   3   NE 

ITOINE 
>i.IN   1    W 
►PLETON 

KAOELPHIA 
KANSAS   CITY 

rwENS 

JOUST* 

»L0    KNOB 

jteSVrLLf    LIVESTOCK 


EEOEVILL 

ENTON 
EHTONVIL 


LAKELY    MOUNTAIN    0AM 
iLUE    "KJUNTAIN    DAM 
iLUFF    CITY    3    S« 

iLYTMEVILLE 
lOONEVlLLE    6   NW 
lOOHEVlLLE    7   HE 
lOONEVIl.l.e   6   NNE 
lOONEVILLE 


County 


PERRY 
POPE 

CLARK 
DESHA 


VER 
0300    HOWARD 
0326    WOODRUFF 
0350 
0*58     INDEPENDENCE 


(OrriNoui 
'OUGHTON 
BRADFORD 
«ANCH    *.     NW 
WANCM    3    SW 


?  S 


066< 


INDEPENDENCE 

LEE 

ST  FRANCIS 


BENTON 
CARROLL 

POLK 


0676  MISSISSIPPI 
07*6  LAWRENCE 
076*  GARLAND 
079B  YELL 
0800  NEVADA 


LEY 


nuFFlLO  TOWER 


CALICO  ROCK 

CAMDEN  1 

CAMDEH  2 
CARLISLE  I  SW 

CARPENTER  DAM 


1238 


ssissn 

LOGAN 
LOGAN 
LOGAN 
LOGAN 


PULASKI 

UARO 

OUACHITA 
OUACHITA 
LONOKE 
GARLAND 


35  2S 
3*  07 
33  37 


9*  12 

91  05 

92  52 

93  29 
93  25 

93  25 

93  00 

92  53 

93  03 
91  12 


93  58 
91  22 
91  3A 


MONROE 
lto55  JOHNSON 

BUREN 
MADISON 
EWTON 


COHWAY 
CORNING 
COVE 

CBOSSETT  7  S 
CRYSTAL  VALLEY 

CUMMINS  FARM 

DAISY 

DAMASCUS  I 

DANVILLE 

DANVILLE  SCS 

DAROANELLE 
DE  QUE EN 
OER'^OTT 

OES  ARC 
DEVILS  KNOB 

DIERKS 
OUMAS  1  ESE 

DUMAS 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 
E'JREKA  5iPRINGS 

EVENING  SHADE  1  NE 
FAYETTEVILLE 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

FOROYCE  6  H 

FOREMAN 

FORREST  CITY 

FORT  S«[TM  WB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 


GRAVELLY 

CBAVETTE 
GREEN  FOREST 

GREENBRIER 
GREENWOOD 
GREERS  FERRY 


FAULKNER 

CLAY 
POLK 
ASHLEY 

PULASKI 


YELL 
SEVIER 
CHICOT 
PRAIRIE 

JOHNSON 

HOWARD 
DESHA 

DESHA 


36  12 
36  2 
3*  29 


33  *1 

35  56 
35  12 
35  1 
35  13 
35  09 

35  39 

33  52 
35  25 
35  21 

35  16 

34  53 

35  52 

36  22 


Years  ol 

record 


DAM 


GUBOON  3  E 

HAMBURG 

HARDY 

HARRISON 

mEBER  SPRINGS  3  NE 


93  50 
93  5* 
93    55 


Opened 
Dr  closed 
during  yr 


Reiet 

to 
tables 


LITTLE  RIVER 
ST  FRANCIS 
SEBASTIAN 
CRAWFORD 


92  21 
90  35 
9*  25 


3  3. 

1  35  22 

35  03 

1  35  0* 


35  13 

3*  o; 

33  31  91  26 
3*  56  91  30 
93  2fc 


93  09 


3*  07 


7  36  00 

1  36  0 

36  1 


SW 


HEBER  SPRINGS 
HECTOR 
HELENA 

HENDERSON  2  W 
HOPE  3  NE 

HOPPER 

HORATIO 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

HUNTSVILLE 

HUTTIG  0AM 

INDEX 

JASPER 

JESSieviLLE 

JONESBORO 

«ISER 

CEO 

KINGSLANO  3  SSE 
LAKE  CITY 

LAKE  MAUMELLE 
LAMAR  2  SW 


2930  BENTON 
29*6  CARROLL 
2962  FAULKNER 
2976  SEBASTIAN 
2978  CLEBURNE 

307*  CLARK 
3088  ASHLEY 
3132  SHARP 
316*  BOONE 
3228  CLEBURNE 

3230 


02 


92  36 


92  31 
9*  2* 
35  Oil  90  *7 
35  20  9*  22 
35  39   9*  09 


33  37 
35  07 
35  59 


35  1 
35  13 
35  31 


MONTGOMERY 

SEVIER 

GARLAND 

MADISON 
HON 


3*38 
3442 
3*66 
35*0 
3556 

358*  LITTLE  RIVER 

3600  NEWTON 

3704  GARLAND 

373*  CRAIGHEAD 

3821  MiSSISSir 

3852  LONOKE 

CLEVELAND 

RAIGHEAD 
ULASKI 
JOHNSON 


93  48 


93  22 
92  23 

9*  15 
92  DO 


3  33  54  93  06 

3  33  14  91  48 

7  36  19  91  29 

7  36  14  93  07 

7  35  32  92  0 


35  28 

92  03 

- 

35  28 

92  58 

555 

34  32 

90  35 

200 

36  22 

92  16 

580 

33  43 

93  33 

375 

3*  22 

93  41 

700 

33  56 

9*  22 

337 

3*  31 

93  03 

71C 

36  05 

93  *4 

1453 

33  02 

92  05 

.0 

33  35  94  03 

7  36  01  93  11 

3  34  42  93  04 

7  35  50  90  42 


90  26 

92  28 

93  25 


1  2  3 
1  2  3 


1  2  3 
12  3 

1  2  3 


Station 


LANGLEY 

LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STATION 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WR  AIRPORT 


PLANT 


LITTLE  ROCK  FIL1 
LURTON 
MADISON 
MAGNOLIA  3  N 
MAGNOLIA  5  N 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MARIANNA  2  S 
MARKED  TREE 
MARSHALL 

MAUMEE 
MELBOURNE 
MENA 

MONTICELLO  3  S 
MONTROSE 


MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW  1  E 
MULBERRY  6  NNE 
NARROWS  DAM 
NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 


County 


NASHVILLE  SCS 
NATHAN  4  WNW 
NEWHOPE  3  E 
NEWPORT 
NIMROD  DAM 

NORFORK  DAM 
OOELL  3  N 
ODEN  2  W 


0WEN5VIL 

OZARK 

OZONE 


D  RADIO  KDRS 


PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 
PINE  RIDGE 

POCAHONTAS  1 
PORTLAND 

PRESCOTT 
PRESCOTT  SCS 
PYATT  1  NNW 
RATCLIFF  2  S 
RATCLIFF  5  NE 

RATCLIFF  5  NNW 
RATCLIFF 
RAVANA  I  NE 
REMMEL  DAM 
ROGERS 

ROHWER  2  NNE 
RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM 

SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY 
SILOAM  SPRINGS 

SPARKMAN  4  E 

STAMPS 

STAR  CITY  2  S 

STEVE 

STORY 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 

SUBIACO 

TAYLOR 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

TURNPIKE 

WALDRON 

WALNUT  GROVE  2  NNE 

WALNUT  RIDOE  FAA  AP 

WARREN 

WEST  FORK 


WHEELING 
WHITE  ROCK 
WHITECLIFFS 


.906 

4934 
4938 
4988 
5010 
5036 

5036 
5046 
5072 
5110 
5112 

511* 
5158 
5174 
5186 
5200 

5228 
5354 
5358 
5376 


PIKE 
BOONE 

CRAWFORD 

GRANT 

PULASKI 

PULASKI 

NEWTON 

ST  FRANCIS 

COLUMBIA 

COLUMBIA 

HOT  SPRING 

FULTON 

LEE 

POINSETT 

SEARCY 

SEARCY 

IZARD 

POLK 

DREW 

ASHLEY 

CALHOUN 
CONWAY 
MONTGOMERY 

LOGAN 


3*  19 
36  2 

35  42 


BAXTER 
STONE 
FRANKLIN 


WASHINGTON 
MONTGOMERY 
HOWARD 
MISSISSIPPI 


FRANKLIN 
JOHNSON 
GREENE 

LOGAN 

LOGAN 
CROSS 
SCOTT 

EWTON 
PERRY 

■EFFERSON 
JEFFERSON 
MONTGOMERY 

ANDOLPH 

SHLEY 

NEVADA 
NEVADA 
MARION 
LOGAN 

FRANKLIN 

FRANKLIN 

LOGAN 

MILLER 

HOT  SPRING 

BENTON 

DESHA 


GRANT 

BUREN 
BENTON 
DALLAS 


80B4  MARION 


t  DRADtACS   CODE: 


AwLureAS      2.    MISSISSIPPI      3.    ODACHITA      4.    RID      5.    SAIKT  raAMCH      6.    SALIW      7.    WHITl 


Years  ol 
record 


RKANSAS 
LOGAN 
COLUMBIA 

ILLER 
POPE 

SCOTT 

INDEPENDENCE 

LAWRENCE 

BRADLEY 

WASHINGTON 

FULTON 

FRANKLIN 

SEVIER 


93  51 
92  5 

94  19 
92  35 
92  1* 

92  19 

93  05 
90  43 
93  14 
93  13 


92  39 
91  5* 
94  16 
91  48 

91  29 

92  27 


93  51 
93  52 
93  50 


Opened 
:>!  closed 
during  yr 


35  ' 

34  37 

35  29 

35  38 

36  03 
35  18 


92  49 

93  50 
93  27 
90  28 


91  56 
93  54 

90  59 

91  30 

93  23 

93  23 

92  51 

93  53 
93  49 


35  22   93  55 

35  18   93  5 

33  05 

34  26   92  5* 

36  20 

33  48 


33  48 
33  48 
36  16 
35  17 
35  21 


■^1 


36  39 
36  11 
33    55 


35    16 

33  06 
33  27 
35    40 


34  54 

35  51 

36  08 
33    36 

35  55 

36  19 


92  46 

93  30 
91  61 
93  19 
93  31 
91    32 

91  26 

93  39 

93  27 

94  00 

93  05 

94  06 

91  21 

90  56 

92  04 
9*    11 

91  52 

93  67 
9*  0* 
93    26 


Refer 

to 
tables 


12    3 

1    2    3 
12    3 


1    2    3 
1    2    3 

1    2    3 


1    2    3 

I    2    3   4C 


1    2    3 
2 

12    3 


REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI imatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819, 
Little  Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 


Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in 


precipitation  and  evaporation 


ind  movement  in  miles. 


Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  4. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name)  are  based  on  the  period 
1921-1950  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 


bulletin,  became  effective  with  data  fo 


Jan 


ry  1957. 


nnual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 


Climatological  divisions,  outlined  on  the  maps 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 

No  record 
+    Also  later  date  (dates)  or  months. 

*  Amount  included  in  following  measurement. 
V    Includes  total  for  previous  month.   ^ 
//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;  however  the  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

B    Adjusted  to  full  month. 

C   Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"  in  the  Refer  to  Tables  column  of  the  Station  Index  are  processed  for  special  purposes  and  published  in 

"Hourly  Precipitation  Data".   Length  of  record   for  recorder-only  stations  may  be  found  in  the  annual  issue  of  "Hourly  Precipitation  Data". 
E   Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 
M   One  or  more  days'  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  monthly  Climatological  Data  for 

detailed  daily  record. 
R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 

Precipitation  Data.  ) 
T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  location,  elevations,  exposures,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. ,  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  issue  of  Local  Climatological  Data  annuals,  obtained  as  indicated  above   price 
15  cents. 

Subscription  rrice:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  printing  Office,  Washington  25,  D.C. 
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COMPTON 

CRYSTAL  VALLEY 

LEE  CREEK  GUARD  STATION 


CHANGES  IN  STATION  NAMES 

FORMER  NAME 

COMPTON  2  NE 

CRYSTAL  VALLEY  2  NE 

LEE  CREEK  GUARD  STATION  2  E 


May  12,  1960 
July  7,  1960 
January  12,  1960 


ANTOINE 

COMPTON 

CRYSTAL  VALLEY 

DARDANELLE 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

JASPER 

LEE  CREEK  GUARD  STATION 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

NEWPORT 

OZONE 

PERRYVILLE 

PRESCOTT 

RAVANA  1  NE 

SALEM 

WARREN 


RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 

Equipment  moved  1000  feet  S 
Recording  rain  gage  moved  1  mile  W£ 
Rain  gage  moved  2  miles  SE 
Equipment  moved  0.7  mile  NE 
Hygrothermometer  installed 
Rain  gage  moved  0.3  mile  ESE 
Rain  gage  moved  2  miles  W 
Rain  gage  moved  2  blocks  WSW 
Hygrothermometer  installed 
Equipment  moved  1  1/2  miles  W 
Rain  gage  moved  200  feet  SE 
Equipment  moved  0.3  mile  SW 
Equipment  moved  1/2  mile  NW 
Recording  rain  gage  moved  500  feet 
Rain  gage  moved  200  feet  W 
Equipment  moved  1/4  mile  WNW 


April  6 

1960 

May  12, 

1960 

July  7, 

1960 

December  1,  1959 

April  20,  1960 

April  12,  1960 

January 

12,  1960 

May  1, 

960 

May  3, 

960 

March  1 

1960 

July  3, 

1959 

April  1 

1960 

July  1, 

1960 

December 

1,  1959 

April  1 

1960 

Novembei 

15,  1959 

At  Hygrothermometer  installations:   this  temperature  equipment  was  installed  at  a  site  over  sod  on  the 
landing  area  as  near  as  possible  to  the  center  of  the  runway  complex  but  sufficiently  distant  from 
buildings  and  paved  areas  to  minimize  or  eliminate  unfavorable  effects. 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.  HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 
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SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

p.  h. 

Relab 

ve    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 
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■5 

SteHoii 

1 
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& 

s    1 

o 

01 

0) 
C3) 

S 
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£ 

S  0  > 

Hi 
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1   5 

£  a 
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1% 
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s 

§ 

g 
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o 

to 

E- 

O 
S 

A 

i 

8-i 

1 

Hi 

O    0 
>     ** 

FORT   SMITH  WB  AIRPORT 

NE 

17 

7.2 

29 

NW 

20 

75 

81 

59 

60 

2 

4 

1 

0 

0 

0 

7 

64 

5.5 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

WSW 

20 

8.0 

31 

W 

20 

80 

85 

56 

59 

4 

5 

2 

0 

0 

0 

11 

50 

5.7 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

N£ 

20 

5.7 

- 

- 

- 

74 

81 

62 

60 

5 

5 

2 

0 

1 

0 

13 

- 

- 

CUMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 


NOR,THWEST  DIVISION 

BENTONVILLE 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

GRAVETTE 

HARRISON 

LEAD  HILL 

ROGERS 

SILOAM  SPRINGS 

DIVISION 

NORTH  CENTRAL  DIVISION 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

GILBERT 

MAMMOTH  SPRING 

MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

DIVISION 

NORTHEAST  DIVISION 

BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 
RLYTHEVILLE 
CORNING 
JONESBORO 
KEISER 
MARKED  TREE 
NEWPORT 

PARAGOULD  RADIO  KORS 
■>OCAHONTAS  1 
'EARCY 
JALNUT  RIDGE  FAA  AP 

DIVISION 

WEST  CENTRAL  DIVISION 

BOONEVILLE 
■LARKSVILLE 
JARDANELLE 
DEVILS  KNOB 
"^ORT  SMITH  WB  AIRPORT 
FORT  SMITH  WATER  PLANT 
mENA 

MOUNT  MAGAZINE 
OZARK 
PARIS 

RUSSELLVILLE 
SUBIACO 
TURNPIKE 
WALDRON 
WHITE  ROCK 

DIVISION 

CENTRAL  DIVISION 

ALUM  FORK 

RENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MALVERN 

MORRILTON 

NIMROD  DAM 

PERRYVILLE 

SHERIDAN  TOWER 

DIVISION 


46.3 

49.0 

46.1 

46.8 

47.5 

48.4 

49. OM 

48.5 

48.7 


47.6 
52.0 
47.8 
48.7 
48.7 
45.4 


49.? 

49. 9M 

48.8 

45.3 

45.8 

47.2 

46.5 

46. 7M 

48.1 

46.4 

48.1 

50.2 

44.8 


51.3 

51. 3M 

50.4 

44. OM 

47.5 

48.9 

50.5 


49.8 

50.4 
51.6 


51.6 

51.4 

50.0 

50.7 

51.9 

48.0 

52.3 

50.0 

48.9 

49. OM 

49. 8M 


19.6 

21.7 

19.3 

22.3 

18.5 

21.0 

17. 4M 

22.3 

21.5 


20.2 
18. 7M 
18.1 
19. 7M 


17.4 


24.2 

22. 5M 

20.9 

25.9 

23.5 

26.3 

22.9 

22. 9M 

23.3 

22. 7M 

21.2 

25.2 

23.7 


23.4 

23. 4M 

23.7 

25. OM 

23.8 

21.2 

26.2 

25.9 
24.0 


22.4 
24.5 


26.4 
24.6 
22.4 
25.0 

M 
23.7 
24.7 
25.4 
21.3 
23.0 
24. 9M 


33.0 

35.4 

32.7 

34.6 

33.0 

34.7 

33.2M 

35.4 

35.1 

34.1 


33.9 
35. 4M 
33.0 
34. 2M 
M 
31.4 


36.7 

36. 2M 

34.9 

35.6 

34.7 

36.8 

34.7 

34. 8M 

35.7 

34. 6M 

34.7 

37.7 

34.3 


37.4 

37. 4M 

37.1 

34. 5M 

35.7 

35.1 

38.4 

37.9 


9.0 

e.o 

6.2 

7.9 


35.9 
38.5 
37.7 
35.1 
36. OM 
3  7.4M 

37.2 


4.5 
4.0 


5.7 
See  Teferei 


987 
912 
994 
936 
985 
933 

910 
916 


954 

906 
988 
974 


869 
897 
927 
902 
934 
868 
932 
931 
902 
937 
931 
839 
946 


850 
848 
860 
938 
902 
920 
818 

837 
856 
826 
855 

866 


797 
829 
886 
835 

894 
813 
839 
920 
905 
873 


Precipitation 


i32 
is   E 


•  56 
.30 
1.35 
.66 
.25 
.36 
.30 


.56 

1.11 

1.05 

1.30 

.52 

.78 

.89 


1.12 

.67 

1.82 

1.43 

1.55 

1.35 

.80 

1.46 

2.01 

.61 

1.37 

1.59 

1.40 

1.32 


1.20 
.31 

1.15 

3.34 
.44 

1.07 


1.50 
.60 
.43 

.75 

.47 
1.19 


1.17 

1.67 

1.40 

.82 

.87 

.75 

•  89 

.70 

1.28 

.58 


2.10 
2.23 


2.61 
2.22 


2.56 
2.57 


2.71 
4.04 
2.91 
3.76 

4.21 
3.02 

2.95 
3.62 


2.45 
3.21 
2.45 
3.14 
2.22 


4.05 
4.59 
4.37 

3.66 

3. 78 


.34 
.15 
1.19 
.51 
.25 
.20 
.11 
.18 
.71 


.48 

1.12 
.75 

1.11 
.71 
.40 

1.06 


.65 

.92 

1.25 


.79 
.18 
.70 

3.09 
.31 
.60 

1.32 

.83 
.43 
.30 
.42 


73 

1 

52 

14 

49 

19 

38 

14 

44 

14 

64 

15 

60 

15 

45 

14 

60 

14 

2.1 
1.0 

T 
1.0 

.5 

.5 


5.0 
1.0 


4.5 
4.3 


3.6 

.4 
5.7 

1.0 

2.4 


.2 
5.0 


.2 

T 
2.7 

T 
3.0 

1.4 


«s  follovlng  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKAKSAS 
■TAMIIARY    1961 


Temperature 


;ast  central  division 

ItNKLEY 
:S    ARC 

;lena 

iO 

kPIANNA    2    S 
UNT    CHARLES 
rUTTGART 
ruTTGART    9    ESE 
rNNE 

DIVISION 

SOUTHWEST    DIVISION 

5HD0WN 

I   QUEEN 

lERKS 

3PE    3    NE 

DUNT    IDA 

ARROWS    DAM 

ASHVILLE    PEACH    SUBSTA 

tAY 

EXARICANA    WB    AIRPORT 

DIVISION 

SOUTH    CENTRAL    DIVISION 

RICADELPHIA 

AHDEN    1 

L    DORADO    FAA    AIRPORT 

ORDYCE    6    W 

AGNOLIA    3    N 

RESCOTT 

ARREN 

DIVISION 

SOUTHEAST    DIVISION 

:rossett  7  S 

:UHMINS    FARM 

lUMAS    1    ESE 

lONTICELLO    3    S 

iINE    BLUFF 

'INE    BLUFF    FAA    AIRPORT 

'ORTLAND 

SOHWER    2    NNE 


49.7 
50.3 
49.3 
49.8 
49.7 
49.1 
■50.6 
47.0 
■>2.3M 


53.4 
53.6 

52.5 
50.4 
53.0 
51.7 
49.9 
54.9 


52.8 

54.5 

53.8 

52. 5M 

53.7 

53.7 

53.4 


52.8 

51.7 

51.0 

52.6M 

52.6 

50.3 

50.0 

51.0 


DIVISION 


26.3 

26.8 

20.1 

26.6 

27.5 

23.1 

26. 4M 

25.6 

27. OM 


26.8 
24.7 
24.3 
25.9 
22.9 
23.0 
25.8 
28.5 
30.8 


28.1 

27.8 

27,0 

29. OM 

27.4 

27.8 

28.4 


27.9 
28.3 
28.5 
27. 7M 
29.4 
28.3 
28.5 
27. 5M 


a  i  g 


38.0 

38.6 

39.2 

38.2 

38.6 

36.1 

39. 5M 

36.3 

39. 7M 

38.2 


38.4 
38.2 
38.0 
37.4 
37.9 
41.7 
41.3 


40.5 

41.2 

40.4 

40. 8M 

40.6 

40.8 

40.9 

40.7 


40.4 
40.0 
39.8 
40. 2M 
41.0 
39.3 
39.3 
39. 3M 


39.9 


830 
814 
792 
822 
810 
888 
786 
883 
766 


764 
792 
816 
824 
831 
850 
833 
711 
729 


763 
734 
756 
744 
747 
745 
739 


753 
767 
774 
766 
737 
788 
791 
779 


4  23 
22 
21 
22 
20 
22 
23 
23 


Precipitation 


.58 
1. 
1.22 
1.03 

.61 
1.60 
1.95 
1.36 


.81 
.63 
.88 
1.55 
2.27 
1.56 
1.15 
2.93 
1.46 

1.47 


1.10 
2.21 
1.88 
1.55 
2.46 
2.03 
1.21 

1.78 


2.14 

1.17 
1.61 
1.99 
1.02 
1.34 
1.52 
.75 

1.44 


1^2 
8.E   E 


5.07 
5.18 
5.10 
4.15 


3.89 
2.44 


1.79 
3.66 


4.42 
2.98 
3.81 

2.42 
3.64 


4.35 
4.07 
4.78 
4.45 


.53 

.28 

.64 

.44 

1.17 

.81 

.42 

2.27 

1.05 


.55 
.62 
.79 
.56 

.68 
.80 
.54 


T 
4.0 

T 
1.5 

T 


T 
T 
T 

2.0 

.3 

T 

1.9 


2.5 

T 


T 

T 

T 

1.0 

T 


MONTHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature:   73°  on  the  18th  at  Three  Stations 
Lowest  Temperature:   -6°  on  the  28th  at  Mammoth  Spring 
Greatest  Total  Precipitation:   3.34  inches  at  Devils  Knob 
Least  Total  Precipitation:   0.14  inch  at  Berryville  4  NW 
Greatest  one-day  Precipitation:   3.09  inches  on  the  1st  at  Devils  Knob 
Greatest  Total  Snowfall:   7.0  inches  at  Ozone 
Deepest  Snow  on  Ground:   6  inches  on  the  1st  at  Two  Stations 


otes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


ABBOTT 

ALICIA 

ALUM  FORK 

ALY 

AMITY  3  NE 

ANTOINE 
APLIN  1  W 
ARKADELPHIA 

ARKANSAS  CITY 
ASHOOWN 

ATHENS 
AUGUSTA 
BALD  tCNOR 
BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

BEECH  GROVE 
BEEOEVILLE 
BENTON 
BENTONVILLE 
BERRYVILLE  4  NW 

RIG  FORK 

BLACK  ROCK 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

BLUFF  CITY  3  SW 

BLYTHEVILLE 

eOONEVILLE 
BOUGH TON 
BRINKLEY 
BUFFALO  TOWER 
BUROETTE 

CABOT  k    SW 
CALICO  ROCK 
CAMDEN  1 
CARLISLE  1  Stf 
CLARENDON 

CLARKSVILLE 

CLINTON 

CONWAY 

CORNING 

COVE 

CROSSETT  7  S 
CRYSTAL  VALLEY 
CUMMINS  FARM 
OATSY 
DAMASCUS 

DANVILLE 
DAROANELLE 
OE  QUE EN 
DERMOTT 
PES  ARC 

DEVILS  KNOB 
DIERKS 
DUMAS  1  ESE 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 
EUREKA  SPRINGS 

EVENING  SHADE  1  NE 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
FLIPPIN  FAA  AIRPORT 
FOROYCE  6  W 

FORT  SMITH  WR  AIRPORT 
FORT  SMITH  WATER  PLANT 
FULTON 
GEORGETOWN 

6ILRERT 

GLENWOOO 
GRAVELLY 

GRAVETTE 

GREEN  FOREST  h    ESE 

GREENBRIER 

GREENWOOD 
GREERS  FERRY  DAM 
SlJROON  3  E 
HAMRURG 

HARRISON 

HECTOR 

HELENA 
HOPE  3  NE 
HOPPER 

HORATIO 

HOT  SPRINGS  1  NNE 
HUTTIG  DAM 
INDEX 
JASPER 

JESSIEVILLE 

JONESRORO 
KEISER 

KEO 

LAKE  CITY 

LAKE  MAUMELLE 

LAN6LEV 

LEAD  HILL  i 

LEE  CREEK  GUARD  STATION    i 

LEOLA 

LITTLE    ROCK    WR    AIRPORT    //R 


Day  of  Month 


1*40 
1.96 

D1.43 


D1.09 
1,35 
.66 


LITTLE  ROCK  FILT 

lurton 

MAniSON 
MAGNOLIA  3  N 
MALVERN 

PLANT 

mammoth  spring 
marianna  2  s 
markfd  tree 
marshall 
melbourne 

MENA 

MONTKELLO  3  S 
MORORAY  LOCK  AND 
MORRRTON 
MOUNT  IDA 

DAM  9 

MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME  1 
MOUNTAIN  HOME  C 
MOUNTAIN  VIEW  1 
MULRERRY  6  NNE 

NNW 
OF  ENG 

E 

1.30       .^3 


1.66       .72 

1.99 
1.17       T 

.70 
?.?7       .67 


10       U       12 


.02      T      I 

.05      .031 


13      14      15 


16      17      18      19      20      21 


.091 
.69 

.2e 

1.06 

1.46 

1.32 
.67 
.08 

.6<.l 


222324      252627      282930      31 


.i» 

0.0'» 


.05      .05      T 

.05      .07 

.03      .0«      .05 


.06      .01 
.21 

.11      .09 


.03      T 
T 
.07      .03 


■seiiaiifisaMMiK 


Continued 


Station 


■ARROWS    DAM 

lASHVlLLE    PEACH    SUBSTA 

lATMAN    4    WNW 

lEKHOPE    3    E 

lEWPORT 

HMROO   OAM 

»£LL    3    N 

WEN    2    K 

WAY 

)SCEOLA    2    NNW 

WENSVILLE 

)ZAftK 

«ONE 

>*RAGOULD    RADIO    KDRS 

»*RIS 

>ARKIN    2    W 

>ARi:s 

>ERRYVILLE 
»INE  «LUFF 
>rNE    BLUFF    FAA    AIRPORT 

>tHE    RIOGE 
>OCAMONTAS    1 
>ORTLANO 
»RE  SCOTT 
»*TCLTFF 

ROGERS 

?OHWER  2  NNE 
9USSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 

SALEM 
SEARCY 

SHERIOAN  TOWER 
SHIRLEY 
SILOA"!  SPRINGS 

SPARkMAN  4  E 

STAMPS 

STAR  CITY  2  S 

STEVE 

STORY 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 

SURtACO 

TAYLOR 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

TURNPIKE 

MALDRON 

WALNUT  GROVE  2  HNE 

WALNUT  RIOGE  FAA  AP 

WARREN 

WHITE  ROCK 
MHITECLIFFS 
VrPINE 


1.57 
.60 


-*3 
1.60 
1.62 


DAILY  PRECIPITATION 


ARKANSAS 
JANTlAaY    1961 


Day  of  Month 


11       12 


.51 
1.05 


13      14      IS 


28      29      30      31 


:«w>Mq(a^».- 


jAumnv 

IMl 

StaUon 

DayOi  Month 

1 

I 

2 

3 

4 

s 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

ALUM  FORK 

MAX 
MIN 

43 
27 

43 
32 

48 
24 

56 
23 

57 
26 

58 

31 

53 

44 

51 
31 

49 
25 

55 
21 

59 
29 

59 
32 

65 

38 

62 

37 

61 

37 

42 
33 

64 
25 

69 
34 

64 
36 

47 
20 

46 
11 

53 
16 

60 
28 

68 
27 

28 

10 

30 
23 

30 
15 

33 
16 

44 
16 

52 
18 

60 
33 

51.6 
26.4 

ARKADELPHIA 

MAX 
MIN 

44 
25 

49 
34 

49 
24 

55 
23 

62 

31 

55 
31 

52 
45 

51 
36 

48 
26 

53 
20 

59 
26 

58 
37 

66 
45 

65 
47 

55 
38 

51 
31 

65 
26 

68 
32 

65 

41 

52 
23 

49 
12 

56 
19 

63 
31 

62 

32 

33 
11 

30 
25 

30 
20 

31 
22 

48 
12 

53 
19 

50 
28 

52.8 
28.1 

ASHDOWN 

MAX 
MIN 

49 

20 

52 

31 

51 

20 

56 
22 

55 
29 

53 
35 

52 

47 

52 
32 

50 
23 

54 
20 

60 
27 

56 

42 

58 
46 

66 
46 

55 
38 

59 
25 

71 
26 

72 
31 

65 
38 

58 
18 

48 
16 

54 
17 

64 
26 

58 
31 

38 

17 

33 
22 

30 
16 

30 
16 

45 
13 

53 
17 

67 
26 

S3.4 

25.8 

BALD  KNOB 

MAX 
MIN 

33 
18 

40 
31 

47 
21 

56 
20 

57 
25 

58 
25 

57 
45 

51 
30 

45 
22 

55 
17 

59 
24 

58 
25 

63 
32 

58 
48 

52 
39 

50 
32 

60 
26 

65 
29 

60 
36 

49 
18 

42 
11 

50 
15 

52 

26 

49 

2P 

30 
11 

32 
24 

30 
14 

31 

10 

42 
14 

46 
15 

49 
27 

49.2 
24.2 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 
MIN 

34 
21 

38 
29 

46 
13 

56 
26 

58 
35 

60 
34 

53 
42 

47 
24 

44 
13 

58 
19 

62 

28 

58 
23 

68 

30 

61 

35 

49 
34 

65 
23 

65 
32 

59 

33 

51 
15 

40 

7 

47 
11 

51 
24 

48 
19 

32 

7 

30 
21 

30 
10 

35 

5 

42 
15 

47 
16 

62 
32 

49.9 
22.5 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

MAX 
MIN 

35 
18, 

39 
31 

45 
13 

54 
17 

56 
27 

59 
25 

53 
34 

49 
25 

44 
14 

55 
13 

59 
21 

57 
18 

66 
25 

56 
39 

49 
38 

48 
36 

63 
25 

63 
26 

55 
34 

49 
13 

40 
9 

49 

13 

51 
21 

50 
20 

30 
8 

30 
22 

28 
12 

34 

4 

41 
10 

47 
12 

60 
25 

48.8 
20.9 

BENTON 

MAX 
MIN 

41 
20 

48 
33 

52 

18 

58 
18 

58 
27 

53 
26 

53 
45 

52 

34 

47 
21 

56 
U 

60 
22 

60 
29 

67 
40 

59 
40 

49 

40 

42 

30 

65 
21 

69 
29 

61 
34 

54 
26 

42 
14 

53 
13 

61 
24 

54 
26 

31 
11 

30 
25 

29 
18 

31 
15 

48 

10 

51 
15 

60 
29 

51. 4 
24.6 

BENTONVILLE 

MAX 
MIN 

49 
17 

39 
20 

46 
17 

53 
22 

55 
31 

55 

28 

50 
32 

43 
20 

50 
18 

55 
18 

56 
18 

60 
22 

59 
27 

49 
37 

47 
30 

38 
29 

60 
25 

64 
27 

51 
28 

42 
18 

25 

I 

49 
15 

52 

13 

40 
12 

27 
6 

25 
13 

21 
5 

31 

5 

41 
9 

47 
16 

55 

28 

46.3 
19.6 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

40 
26 

46 
27 

49 
20 

52 
20 

58 
27 

57 
26 

53 
29 

54 
36 

51 
19 

50 
16 

54 
17 

61 
25 

56 
3* 

56 
43 

58 
39 

46 
29 

46 
24 

67 
25 

68 

31 

46 

17 

52 

14 

35 

12 

65 
16 

60 
24 

48 
12 

31 
13 

30 
18 

28 
14 

32 

12 

48 
13 

53 

17 

50.0 
22.4 

BLYTHEVILLE 

MAX 
MIN 

35 
28 

38 

30 

37 
22 

49 
28 

53 
33 

57 
35 

55 
43 

46 
30 

38 
21 

52 
21 

57 
29 

57 
27 

65 
32 

56 

47 

48 
41 

44 
38 

53 

32 

62 

33 

54 
33 

43 
21 

39 
9 

44 
17 

43 
22 

39 
16 

30 
10 

29 
22 

25 
10 

29 
11 

33 

17 

42 
15 

53 
30 

45.3 

25.9 

BOONEVILLE 

MAX 
MIN 

46 
19 

42 
27 

50 
17 

59 
18 

60 
27 

61 
27 

54 
41 

52 
28 

51 
20 

59 
26 

64 
25 

59 
25 

62 
34 

56 
42 

44 
35 

39 
23 

65 
22 

71 
28 

60 
34 

49 
14 

36 
8 

58 
18 

62 
24 

61 
23 

29 

13 

28 
21 

27 
15 

31 
13 

48 
9 

57 
14 

60 
34 

61.3 
23.4 

BRINKLEY 

MAX 
MIN 

34 
26 

41 

30 

45 
22 

55 
24 

58 
34 

60 
29 

55 
46 

51 
33 

44 
24 

50 
20 

60 
26 

61 
33 

65 
34 

58 

47 

51 
41 

49 
31 

60 
30 

67 
31 

60 
37 

50 
21 

43 
13 

52 
20 

55 
22 

42 

20 

32 
13 

31 
24 

27 
14 

31 
13 

41 
10 

49 
16 

63 
31 

49.7 
26.3 

CAMDEN  1 

MAX 
MIN 

43 
26 

52 

37 

51 
23 

59 
24 

60 
30 

56 

33 

53 

48 

52 
36 

50 
23 

58 
20 

63 
27 

62 
34 

67 
45 

63 
40 

50 
40 

58 
28 

71 
25 

73 
30 

68 
40 

55 
23 

52 
18 

54 

20 

68 
29 

65 
29 

32 
15 

30 
24 

30 
17 

31 
21 

46 
14 

56 
17 

61 
26 

54.5 
27.8 

CLARKSVILLE 

MAX 

MIN 

43 
20 

46 
29 

48 
17 

54 
20 

59 
25 

58 
26 

53 
39 

53 
27 

48 
20 

54 
24 

58 
25 

61 
23 

68 
35 

61 
43 

48 
35 

44 
30 

64 

30 

65 
29 

51 
28 

48 
14 

45 
9 

53 
15 

57 

56 
24 

10 

32 
22 

30 
16 

32 

10 

45 
10 

64 
15 

63 
31 

51.3 
23.4 

CONWAY 

MAX 
MIN 

35 
22 

44 
30 

48 
20 

55 

23 

58 
28 

60 
25 

55 

47 

52 

31 

47 
18 

54 
18 

58 
22 

58 
25 

67 
35 

63 
43 

48 
38 

41 
34 

63 
26 

67 
28 

63 
39 

50 
18 

43 
12 

55 

17 

55 
25 

54 
24 

30 
11 

34 
24 

31 
16 

31 
12 

43 

13 

62 
19 

57 
33 

50.7 
25.0 

CORNING 

MAX 
MIN 

34 
28 

38 
31 

41 
19 

52 
26 

55 
32 

58 
30 

52 

37 

48 
26 

37 
19 

52 
20 

55 
25 

58 
24 

63 
30 

56 
45 

49 
40 

48 
37 

56 
30 

60 
30 

55 
32 

43 
20 

32 

6 

44 
14 

43 
20 

38 
14 

28 
8 

30 
20 

25 
8 

33 

2 

37 
15 

42 
13 

58 
27 

45.8 
23.5 

CROSSETT  7  S 

MAX 
MIN 

40 
30 

42 
26 

49 
21 

57 
22 

61 
27 

57 
30 

54 
49 

52 
39 

49 
26 

59 
22 

65 
30 

60 
33 

62 
46 

60 
39 

51 
42 

54 
26 

68 
27 

73 
33 

68 

43 

53 
20 

53 
20 

49 
18 

66 
28 

60 
31 

32 

19 

30 
24 

30 
19 

29 
22 

43 

11 

52 

17 

59 
26 

52.8 
27.9 

CUMMINS  FARM 

MAX 
MIN 

45 
32 

45 
33 

46 
25 

57 
25 

58 
30 

56 
30 

53 
45 

52 
35 

45 
25 

55 
25 

62 

30 

60 
32 

68 
40 

62 
43 

51 
42 

48 
29 

65 
26 

72 
35 

65 

40 

52 
25 

49 
18 

54 
20 

66 

33 

53 
25 

30 
14 

31 
21 

30 
14 

30 
19 

43 
16 

60 
19 

61 
30 

51.7 
28.3 

DAROANELLE 

MAX 
MIN 

40 
24 

45 
32 

50 
18 

57 
19 

58 
24 

60 
25 

54 
39 

53 
27 

48 
18 

54 
16 

59 
22 

56 
24 

69 
32 

60 
43 

47 
37 

39 
34 

64 
30 

65 
28 

56 
36 

50 
16 

36 
11 

55 

13 

58 
23 

49 
26 

30 
12 

34 
24 

28 
17 

33 
12 

46 
11 

54 
16 

54 
27 

50.4 
23.7 

DE  OUEEN 

MAX 
MIN 

50 
21 

55 
28 

53 
18 

57 
18 

55 
28 

50 
31 

53 
45 

55 
29 

51 
19 

56 
19 

63 
24 

59 
37 

68 

40 

58 
43 

56 

35 

62 
22 

71 
25 

71 
31 

58 
36 

55 
15 

41 
12 

56 
13 

68 
25 

50 
29 

34 
15 

34 
20 

27 
17 

36 
18 

49 

10 

56 

15 

56 
27 

63.6 
24.7 

DES  ARC 

MAX 
MIN 

34 
27 

43 
27 

45 
22 

54 
26 

57 
33 

58 
30 

56 
46 

54 
34 

45 
25 

57 
20 

60 
26 

61 
27 

65 
36 

59 
48 

51 
41 

58 
31 

60 
28 

68 

31 

62 
39 

47 
22 

37 
13 

53 
20 

55 
29 

48 
23 

30 
11 

31 
24 

31 
15 

33 
14 

43 
15 

48 

18 

55 
31 

50.3 
25.8 

DEVILS  KNOB 

MAX 
MIN 

37 
25 

35 
21 

41 
23 

48 
31 

50 
40 

50 
40 

47 
37 

41 
23 

44 
25 

49 
28 

55 

37 

51 

41 

58 

40 

38 
28 

60 
27 

61 
45 

53 
25 

40 
19 

27 
-  2 

45 

14 

49 
24 

48 
13 

26 

2 

24 
12 

22 

5 

40 
17 

50 
35 

44.0 
25.0 

DIERK5 

MAX 
MIN 

51 
21 

53 
28 

54 

17 

57 
17 

55 
26 

52 

27 

52 

48 

52 

25 

54 
18 

56 
18 

65 
22 

59 
33 

62 

45 

53 
43 

54 
34 

60 
23 

69 
24 

69 
29 

56 
39 

53 
14 

40 
13 

65 
14 

67 
24 

48 
29 

34 
15 

31 
23 

26 
16 

30 
20 

49 
9 

54 
15 

67 
25 

52.5 
24.3 

DUMAS  :  ESE 

MAX 
MIN 

40 
29 

46 
33 

48 
22 

58 
25 

58 
31 

56 
30 

53 
45 

50 
32 

45 
23 

55 
28 

62 
34 

63 
36 

72 
41 

59 
44 

50 
43 

47 
30 

61 
24 

72 
43 

60 
37 

58 
21 

45 
17 

54 
19 

68 
34 

45 

22 

31 
16 

31 
26 

29 

17 

29 
17 

45 
15 

60 
19 

50 
29 

51.0 
28.5 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

51 
26 

52 
29 

52 
24 

59 

21 

60 
28 

58 

34 

54 
49 

53 

35 

51 
26 

59 
21 

65 
29 

62 
39 

68 
46 

56 

40 

51 
31 

60 
26 

72 
26 

73 
34 

65 

30 

56 
19 

39 

19 

53 
18 

69 

29 

49 
21 

27 
19 

31 
21 

28 
20 

31 
18 

46 

13 

56 
19 

62 
27 

53.8 
27.0 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 
MIN 

50 
18 

45 
21 

47 
16 

55 
30 

59 
30 

56 

34 

51 
36 

45 
22 

53 
21 

59 
26 

60 
19 

62 
30 

60 
34 

56 
37 

39 
28 

36 
28 

64 
26 

64 
34 

56 
25 

40 
20 

30 
-  2 

51 
15 

53 
12 

50 
10 

32 

3 

31 
12 

30 
12 

33 
8 

42 
14 

49 
21 

60 
33 

49.0 
21.7 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

47 
18 

40 
21 

47 
16 

53 

24 

57 
33 

55 
29 

50 
35 

45 
21 

50 
16 

54 
20 

59 
22 

61 
23 

60 
28 

47 
34 

35 
29 

35 
25 

63 
24 

66 
26 

42 
20 

41 
12 

29 
2 

49 
13 

56 
18 

43 
13 

30 
10 

24 
10 

22 

7 

29 
2 

43 
5 

46 
16 

52 
27 

46.1 
19.3 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

48 
20 

40 
22 

45 
18 

52 
30 

54 
37 

54 
33 

50 
35 

45 
24 

50 
19 

54 
28 

58 
25 

60 
25 

59 
31 

55 
37 

38 
30 

35 
29 

61 
27 

64 
29 

59 
28 

38 
21 

33 

2 

49 
17 

53 
17 

50 
15 

29 
9 

29 
14 

20 
6 

30 

6 

40 
8 

46 
18 

62 
33 

46.8 
22.3 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

37 
21 

38 
21 

50 
17 

58 
25 

58 
35 

60 
26 

53 
32 

46 
22 

48 
16 

57 
19 

60 
21 

57 
21 

61 

28 

49 
42 

42 
35 

41 
28 

63 
27 

62 

27 

48 
21 

44 
16 

31 
6 

52 

10 

66 
21 

38 
11 

30 

7 

25 
12 

21 

7 

38 

0 

40 
13 

49 
13 

66 

27 

47.6 

20.2 

FOROYCE  6  W 

MAX 
MIN 

47 
28 

55 
24 

58 
,3' 

55 
37 

53 
46 

52 

34 

48 
24 

57 
25 

61 
32 

61 
35 

66 
43 

61 
43 

50 
40 

66 
27 

70 
41 

65 
39 

51 
20 

48 

15 

54 
22 

63 
37 

66 
29 

30 
17 

29 

20 

29 

17 

30 
20 

45 

15 

52 

17 

60 
25 

52.5 
29.0 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

45 
22 

42 
24 

49 
19 

55 
22 

59 
32 

53 
30 

54 
43 

51 

27 

47 
23 

56 
24 

60 
26 

57 
27 

57 
35 

48 
39 

39 
29 

36 
25 

61 
25 

63 

30 

53 
27 

48 
19 

30 
9 

56 

17 

69 
25 

40 
21 

26 

14 

29 
18 

25 

15 

28 

13 

44 
11 

52 
16 

50 
32 

47.5 
23.8 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MAX 

MIN 

45 
20 

43 
25 

49 
16 

54 
16 

58 
25 

56 
29 

54 
38 

51 
23 

47 
16 

53 
15 

62 
25 

60 
25 

59 
30 

58 
42 

44 
34 

39 
26 

63 
24 

65 
28 

59 
31 

46 
14 

35 
5 

52 

10 

57 
24 

49 
23 

27 
11 

28 
17 

26 
11 

29 
6 

44 
8 

50 
15 

54 
25 

48.9 
21.2 

GILBERT 

MAX 
MIN 

44 
22 

39 
20 

52 
11 

60 
14 

59 
23 

60 
20 

55 
29 

49 
21 

52 
12 

58 
12 

61 
18 

60 
17 

66 
23 

60 
39 

47 
36 

47 
36 

71 
23 

68 
23 

63 
32 

49 
10 

37 
6 

54 
8 

58 
16 

54 
20 

31 
6 

30 
21 

28 
10 

39 

1 

44 

51 
10 

65 
24 

52.0 
18.7 

6RAVETTE 

MAX 
MIN 

50 
15 

42 
21 

48 

12 

54 

21 

57 
35 

56 
28 

49 
30 

45 
20 

51 
19 

55 
18 

59 
18 

62 
21 

61 
27 

53 
33 

37 
26 

41 
26 

63 
23 

63 
28 

53 
26 

41 
13 

27 
-  1 

51 
13 

63 

14 

46 
10 

27 
6 

27 

10 

21 
4 

35 

2 

43 
13 

47 
16 

64 
26 

47.5 
18.5 

HARRISON 

MAX 
MIN 

48 
IB 

39 
26 

49 
16 

57 
32 

59 
31 

59 
34 

51 
30 

45 
24 

49 
15 

57 
20 

58 
20 

65 
21 

59 
24 

58 
42 

45 
33 

45 
32 

60 
23 

60 
35 

55 
29 

40 

15 

28 
4 

63 
13 

65 
17 

49 
15 

29 
6 

28 
12 

22 

10 

34 

4 

36 

10 

49 
12 

58 
28 

48.4 
21.0 

HELENA 

MAX 
MIN 

37 
28 

40 
33 

43 
25 

54 
30 

55 
33 

58 
33 

55 
48 

50 
35 

43 
26 

52 
25 

58 
29 

58 
30 

68 
38 

63 
48 

51 

43 

50 
34 

58 
30 

67 
35 

63 
40 

44 
23 

41 
15 

60 
21 

61 
33 

48 
23 

38 
16 

31 

27 

29 

18 

28 
12 

41 
20 

47 
20 

66 
31 

49.3 
29.1 

HOPE  3  NE 

MAX 
MIN 

44 
24 

46 
24 

51 
23 

52 
24 

56 
27 

56 

33 

54 
39 

52 
37 

50 
26 

50 
20 

58 
21 

61 
29 

50 
39 

67 
46 

52 

39 

50 
28 

57 
25 

70 
27 

72 
35 

47 
21 

53 
16 

36 
16 

54 
28 

67 
32 

48 
16 

25 
16 

30 
19 

27 
19 

29 
14 

46 

19 

62 
21 

50.4 
25.9 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 
MIN 

45 
28 

51 
33 

52 
26 

58 

56 

51 

52 

47 

51 
33 

50 
25 

53 

61 

56 

68 
44 

60 
47 

58 
37 

46 
32 

65 
29 

66 

69 
36 

61 
28 

39 
12 

54 
22 

61 

67 
31 

33 
16 

29 
23 

27 
17 

30 
18 

47 
21 

63 

59 

51.9 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

35 
26 

39 

30 

40 
21 

50 
29 

57 
35 

58 
36 

54 
44 

49 
30 

41 
23 

55 
23 

59 
28 

57 
29 

68 
35 

57 
45 

49 

40 

47 
35 

58 
30 

63 
35 

55 
32 

44 
22 

36 
8 

46 
19 

47 
25 

39 
15 

32 

10 

30 
22 

27 
10 

31 
10 

38 
19 

45 
18 

57 
32 

47.2 
26.3 

.   follovlng   StAtl< 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JANUARY   1961 


intinued 


Station 


EISER 

EO 

EAO    HILL 

ITTLE    ROCK    WB    AIRPORT 

AGNOLIA    3    N 

ALVERN 

lAMMOTH    SPRING 

lARIANNA    2     S 

lARKED   TREE 

1ARSHALL 

lENA 

(ONTICELLO    3    S 

<ORRILTON 

KOUNT     IDA 

HOUNT    HA0A2INE 

MOUNTAIN    HOME     1    NNW 

MOUNTAIN    HOME    C    OF    ENG 

NARROWS    DAM 

NASHVILLE    PEACH    SUBSTA 

NEWPORT 

NIMROD    DAM 


OKAY 

OZARK 

PARAGOULD    RADIO   KDRS 

PARIS 

PERRYVILLE 

PINE    BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

POCAHONTAS  I 

PORTLAND 

PRESCOTT 

ROGERS 

ROHWER  2  NNE 

RUSSELLVILLE 

SAINT  CHARLES 

SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 

SILOAM  SPRINGS 

STUTTGART 


j)jy  Of  Month 


15  IB  12 

35  *3  47 

22  23  20 

50  51  51 

23  32  22 


23   33   19 


36   38   49 
20   19   13 


35   41   44 
25   27   24 


35   41   41 


40   39   48 
12   26   12 


38   47   50 
27   29   19 


35   45   47 
19   30   22 


58   56   54 


21   19   17 


39   35 
20   20 


42   49 
25   26 


40   47   53 


9  I  10  I  11  I  12   13   14   15  16   17   18   19 


57   59 
25   32 


56   59   56 


54   56 
26   29 


58   59 

21   34 


34   38 
21   27 


34   44 
23   25 


48   55 
25   33 


46   45   50 


37   38   37 


43   42 
19   28 


36   43   49 


37   47 
25   35 


38   47 
28   31 


36   43   42 
21   29   17 


40   43 
30   32 


45   51 
21   35 


51   45 
20   23 


56   58 
18   25 


54   60 
18   22 


54   56 
27   31 


45   55 
20   34 


55   52 
27   31 


57   60 
24   32 


55   57 
24   28 


59   57 
17   20 


49   57 
15   25 


54   57 
19   19 


51   55 
20   28 


54   57 
27   31 


51   56 
21   23 


58   55 
23   32 


55   61 
21   29 


49   55 
25   29 


55   58 
24   38 


56   58 
20   25 


59   59 
28   32 


60   60 
31   35 


54   60 
19   23 


47   58 
26   32 


57   58 
25   35 


55   57 
29   35 


48   44 
32   22 


47   43 
26   20 


52   50 
35   23 


50   49 
34   20 


46   45 
25   13 


53   44 
33   23 


46   50 
22   15 


52   54 
31   24 


51   47 
42   27 


51   47 
32   21 


51   47 
27   15 


48   46 
24   20 


33  31  22 

51  44  49 

22  32  14 

3  5  44  44 

29  28  20 

34  43  48 


52   40 
20   23 


35   45   45 
28   33   26 


58   58 
28   33 


56   60 
20   26 


46   56 
20   25 


58   60 
22   27 


53   51 
27   32 


59   59 
22   35 


56   56 
25   26 


52   45 
25   15 


51   51 
34   25 


48   43 
28   20 


56   50 
30   18 


57   59 
25   29 


60   62 
20 


56   58 
23   27 


63   58 
28   39 


62   58 
22   31 


58   61 
30   30 


51   56 
27   30 


60   58 
22   23 


62   58 
28   26 


63   60 

28   30 


59   57 
23   25 


53   65 
21   25 


66   57 
37   44 


60   54 
23   32 


64   55 
39   44 


66   63 
44   42 


69   64 
38   42 


65   54 
22   39 


70   63 
37   47 


60   62 
31   35 


65   50 
26   40 


61   55 
36   40 


65   67 
34   42 


67   62 
34   42 


61   55 
41   46 


20   21   22 


57   59   58   64   57   46 


53   51 
36   25 


55   48 
31   24 


46   43 
27   20 


48   46 
31   16 


52   46 
35   27 


47   45 
31   27 


52   43 
23   19 


51   48 
37   22 


54   49 
36   24 


45 

15 

57 
17 

58 
22 

57 
23 

62 
32 

52 
17 

56 
17 

65 
32 

57 
35 

69 
44 

50 
22 

54 
29 

62 

39 

56 
44 

67 
46 

55 
19 

58 
25 

58 
24 

62 
28 

52 

41 

48 
15 

58 
15 

60 
25 

54 
27 

65 
37 

57 
22 

64 
29 

61 
42 

67 
45 

65 
48 

55 
27 

60 
30 

55 
28 

65 

37 

5* 
45 

52 
19 

57 
24 

58 
23 

63 
28 

58 
45 

55 
18 

60 
25 

55 

25 

64 

30 

57 
40 

53   63 
29   30 


64   70 
26   31 


64   58 
23   29 


63   68 
26   29 


70   72 
25   35 


65   66 
23   30 


65   61 
27   26 


60   65 
31   33 


58   64 
24   25 


68   65 
22   28 


66   68 
32   35 


67   72 
24   38 


59   67 
29   27 


68   69 
21   26 


42   65   63 


42   64 
24   24 


59   68 
24   27 


58  42   35 
31   19    7 

59  52   40 


59   53   46 
38   15   13 


23   24   25   26 


45   37 
19   17 


55   45 
27   23 


54   42 
24   15 


67   59 
29   32 


63   60 
22   31 


48   43 
14   15 


52   48 
31   21 


27   28   29 


31   31 
8   19 


32   30 
13   25 


28   30 
7   18 


27   29 
11   20 


32   30 
17   21 


31   30 
13   26 


29   30 
5   19 


31   31 
13   25 


47 

31 

31 

33 

18 

22 

16 

17 

21 

51 

54 

50 

29 

27 

17 

18 

15 

5 

19 

30   31 


47   36 
20    8 


53   48 
24   20 


50   53 
24   21 


54   48 
32   24 


53   48 
29   19 


58   45 
32   25 


50   45 
31   23 


51   45 
26   22 


46   52 
25   23 


50   45 
34   26 


55   59 
14   21 


55   51 
23   29 


55   58 
23   29 


52   58 
21   23 


45   55 
25   32 


55   61 
21   27 


58   60 
24   21 


55   56 
21   23 


52   58 
25   25 


45   56 
21   21 


57   59 
19   27 


53   57 
20   25 


56   51 
20   22 


55   56 
25   30 


34   41   37 


55   51 
42   45 


65  56 

42  45 

54  58 

29  45 

61  67 

35  46 

68  65 

41  49 

50  54   40 

33  38   30 

67  63   59 

42  38   37 

58  54   48 

34  44   37 

52  64   68 


65   59 
35   48 


37   45   34 


53   55 
31   36 


59   65 
41   49 


57   58 
28   31 


60   53 
25   30 


42   57 
21   22 


71   72 
28   33 


62   57 

30   31 


55   61 
26   29 


61   66 
25   28 


58   58 
22   25 


57   72 
27   35 


65   72 
28   34 


55   52 
25   29 


55   56 
28   30 


70   71 
25   36 


63   65 
27   33 


58   70 
28   35 


63   58 
30   29 


47   62 
26   25 


63   57 
26   31 


62   57 
27   32 


61   70 
28   36 


58   46 
29   16 


53   36 
28   13 


69   4  7 
31   15 


59   46 
35   17 


59   50 
29   19 


58   45 
30   15 


67   56 
41   21 


58   49 
35   18 


55   45 

33   18 


53   50 
35   18 


65   50 
33   24 


61   54 
30   25 


59   43 
31   15 


72   48 
40   22 


68   45 
41   15 


50   41 
25   18 


64   54 
29   30 


65   58 
35   26 


55   50 
25   25 


65   60 
23   27 


52   49 
20   16 


56   58 
24   27 


51   55 
23   35 


53   45 
26   15 


55   61 
23   25 


68   64 
27   33 


60   51 
39   26 


61   51 
37   17 


72   45 
27   22 


59   50 
36   19 


55   41 
28   18 


61   50 
39   23 


57   45 
25   25 


43   40 
19   14 


60   55 
25   25 


50 

24   26 


59   55 
35   26 


56   42 
35   19 


54   43 
19   11 


47   55 
32   35 


64   64 
30   34 


54   50 
19   15 


57   51 
30   23 


58   57 
25   25 


52   53 
21   17 


55   40 
26   22 


55   52 
28 


55   49 
19   14 


54   52 
30   25 


30   25 
13   18 


27   30 
21   25 


30   32 
11   24 


40   2  9 
12   22 


28   29 
6   19 


52  28 

14  15 

51  26 

14  13 

30  30  25 

8  19  10 

43  29  32 

11  12  18 

36  34  30 

18  23  19 

29  32  31 

13  22  15 


30  31 

10  21 

30  32 

12  22 

27  32 
10  24 

30  31 

16  27 

30  30 
15  23 

28  32 

7  20 

48  35 

20  19 

35  31 

10  20 

27  28 
5  13 

31  31 
15 

30  33 

12  24 

51  31 

13  14 

30  33 

11  24 

25  30 

10  22 

28  25 
10  13 

30  31 

14  25 


31   43 
17   14 


31   43 
15   14 


30   44 
19   12 


37   37 
-  6   10 


29   43 
14   16 


32   47 
15   15 


30   43 
19   12 


32   43 
14   18 


33   48 
15    8 


43   51 
14   25 


54   59 
17   29 


54   60 
14   25 


21 


46   56 
15 

50   61 


53   58 
22   36 


53   51 
12   32 


55   54 
17   30 


53   60 
13   28 


36   40   47   53 


35   39 
0   14 


34   50 
19   10 


30   45 
14   17 


41   45 
15   15 


31   47 
13   16 


49.8 
26.6 


49.0 

17.4 


46.0 
23.7 


53.7 
27.4 


52.3 
24.7 


47.8 
18.1 


49.7 
27.5 


46.7 
22.9 


48.7 
19.7 


50.5 
26.2 


52.6 

27.7 


60.0 
25.4 


53.0 
22.9 


46.4 
17.4 


51.7 
23.0 


49.9 
26.8 


48.1 
23.3 


48.9 
21.3 


47   53 
12   18 


46   54 
13   19 


37   42 
15   13 


45   57 
13   15 


46   52 
11   13 


43   56 
18   21 


44   54 
17   21 


40   41 
12   16 


25   44 
17   20 


47   51 
15   19 


42   48 
14   19 


42   48 
15   18 


46   65 
12   17 


28   44 
15   13 


43   60 
15   16 


44   54 
15   17 


44   49 
11   18 


42   50 
20   25 


54.9 
28.6 


49.8 
25.9 


45.4 
22.7 


60.4 
24.0 


49.0 
23.0 


62.6 
29.4 


50.3 
28.3 


48.1 
21.2 


50.0 
28.5 


53.7 
27.8 


48.6 
22.3 


61.0 
27.6 


51.6 
24.6 


49.1 
23.1 


50.2 
26.2 


49.8 
24.9 


48.7 
21.5 


50.6 
28.4 


.  r«fer«iie*  notes  followln*  8t»tloo  Indax. 
-    7    - 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

JAKDABT   1961 

SUtion 

Day  Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

IS 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

STUTTGART    9    ESE 

MAX 
MIN 

37 
27 

36 
27 

44 
25 

44 
26 

55 
29 

54 
32 

55 

33 

52 
33 

45 
26 

45 
24 

55 
27 

58 
30 

59 
33 

67  54 
40      41 

47  42 
31       26 

60 
28 

66 
35 

46 
25 

<8 
15 

29 

16 

52 
23 

54 
21 

42 
14 

31 
15 

32 
16 

27 
16 

30 
16 

41 
19 

48 
24 

47.0 
26.6 

SUBIACO 

MAX 
MIN 

41 
19 

39 
26 

48 
21 

54 
23 

59 

31 

57 
29 

53 
44 

50 
29 

47 
23 

63 
21 

60 
28 

55 
27 

65 
36 

61  47 
44       33 

37  60 
30       26 

67 
31 

62 
32 

46 
16 

35 
8 

55 
13 

67 
33 

62 
26 

29 
11 

30 
20 

26 
11 

30 
16 

44 
16 

66 

19 

53 
32 

49.4 
26.1 

TEXARKANA    WB    AIRPORT 

MAX 
MIN 

49 
28 

51 
32 

50 
26 

56 
28 

55 
42 

54 
42 

52 
46 

50 
34 

48 
27 

56 
26 

61 
31 

54 
44 

64 
47 

60  53 
43      36 

58  70 
33      31 

71 
43 

62 
31 

53 
24 

36 

16 

53 
26 

65 
32 

54 
25 

26 
19 

33 
23 

26 
20 

30 
20 

4* 
IS 

53 

25 

68 
36 

51.7 
30.  a 

TURNPIKE 

MAX 
MIN 

WALDRON 

MAX 

MIN 

49 
21 

47 
27 

51 
17 

57 
18 

57 
27 

57 
26 

53 
39 

49 
28 

53 
17 

57 
18 

60 
25 

59 
27 

62 

30 

57  45 
37      34 

44  67 
22       21 

69 
26 

62 

34 

48 
14 

38 
8 

55 
14 

64 
25 

52 
27 

32 
12 

28 

20 

27 
15 

32 
14 

46 
6 

56 
14 

60 
29 

61.4 
22.4 

WALNUT     RIDGE    FAA    AP 

MAX 
MIN 

34 
20 

37 
26 

36 
19 

48 
26 

58 
32 

55 

31 

53 
40 

45 
27 

43 
21 

52 
22 

58 
26 

56 
25 

64 
30 

49  47 
45      39 

47  57 
34       30 

61 

31 

46 
25 

45 
21 

27 
8 

45 
18 

45 
22 

34 
13 

29 

7 

29 
16 

22 

10 

32 

8 

39 
IS 

41 
17 

65 
30 

44.8 
23.7 

WARREN 

MAX 
MIN 

47 
26 

50 
31 

51 
24 

57 
27 

60 
34 

57 
32 

52 

44 

51 
33 

50 
24 

58 
20 

63 
29 

62 

33 

66 
43 

61  55 
42      42 

56  68 
30       25 

71 
35 

63 
43 

55 

2i 

47 
19 

55 
19 

66 
32 

55 

26 

28 
17 

31 
25 

29 

16 

31 
21 

48 
15 

53 
18 

61 
31 

63.4 
2S.4 

WHITE    ROCK 

MAX 
MIN 

41 
24 

37 
22 

44 
25 

48 
30 

56 
36 

36 

39 

22 

24 

54 
29 

35 

39 

40 

52 
35       27 

33  70 
27      27 

70 
44 

64 
23 

38 
19 

-    3 

13 

30 

16 

5 

10 

5 

10 

10 

26 

35 

24.5 

WYNNE 

MAX 
MIN 

36 
23 

38 

27 

41 
19 

54 
25 

55 
27 

58 

30 

54 
45 

48 
35 

45 
21 

56 
20 

59 
24 

58 
29 

63 
33 

57  52 
46       42 

59  59 
31      32 

67 
32 

66 

31 

47 
19 

45 
12 

55 

17 

50 
32 

36 
11 

12 

50 

52.3 

27.0 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

RUSSEIJ.VILLE 

EVAP 
WIND 

25 

42 

.05 
17 

.05 
10 

.12 
16 

13 

.06 
3 

.08 
26 

.05 
19 

.02 
10 

* 
6 

.11 
6 

.05 

7 

.00 
5 

.06 
37 

.02 
27 

.03 
9 

.03 
9 

.11 
59 

.06 
35 

* 
64 

12 

.13 
14 

31 

74 

38 

33 

11 

11 

13 

5 

687 

Se«  r»t«r«i>c«  Doto  follovlnc  StatloD  Index. 


ilHMfdiMlK*^:. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ARKANSAS 
JAmjARY   1961 


Stabo 


BATESVILLE   L  AND  D  NO   1 

BLYTHEVILLE 

BRINKLEY 

CAMDEN   1 

CONWAY 

CORNING 

CROSSETT  7    S 

DE  QUEEN 

DEVILS  KNOB 

DUHAS   1   ESE 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

EUREKA   SPRINGS 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

GILBERT 

GRAVETTE 

BOT  SPRINGS   1   NNE 

JONESBORO 

LITTLE   ROCK  WB  AIRPORT 

MAGNOLIA  3   N 

MAMMOTH  SPRING 

MARUNNA   2   S 

HARKED  TREE 

MEKA 

HONTICELLO  3   S 

MOUNT   IDA 

NEWPORT 

OZARK 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

PRESCOTT 

ROGERS 

RUSSELLVILLE 

SEARCY 

STUTTGART   9   ESE 

TEXARXANA  WB  AIRPORT 

WALDRON 

WALNlrr  RIDGE  FAA  AP 


Day  of  montli 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


5   6 


T 
1.5 


2.0 
T 
.3 


T 

T 

.4 

.1 
2 

1.0 

1 

.1 
T 

.5 


i   rollovlnc   Station 


TOTAL  PRECIPITATION 


JANUARY   1961 


0( 


-    10 


AVERAGE  TEMPERATURE 


JANUARY    1961 


m^ 


STATION  INDEX 


STAnON 


ABBOTT 

ALICIA 

ALUM    FORK 

ALY 

AMITY    3    NE 

ANTOINE 
APLIN    1    W 

APPLETON 


CX)UNTY 


SCOTT 
006<>  LAWRENCE 

30  SALINE 
0136| YELL 
01501  CLARK 


0171 


PIKE 


:adeli 


REERE 
I HEECH  GROVE 
BEEDEVILLE 


■  BLUE  MOUNTAIN  DAI 
'bluff  city  3  SW 
BLVTHFVILLE 
JBOONEVILLE  6  NW 

■BOONEVILLE  7  NE 


1  0196:  POPE 

0?ZO' CLARK 
. 023A, DESHA 


1 0300  HOWARD 

I  0326! WOODRUFF 

I  03601  WHITE         I 

' OA56I INDEPENDENCE 

i  O4t60|  INDEPENDENCE  j 

I  0530. WHITE 

; 0534  GREENE        ( 


35  S* 

36  4S 
3*  *7 

34  17 


35  25 

34  07 
33  37 


7  35  45 

7  35  04 
7, 36  09 


0746 

LAWRENCE 

0764 

GARLAND 

0798 

YELL 

NEVADA 

0BO6 

08?5 

LOGAN 

93  25 

93  00 

92  53 

93  03 
91  12 

94  OB 


91  38 
91  53 

90  38 

91  06 


94  13 

93  37 
93  58 


35  13    93  50 


I BOONEVILLE  1 
I BOONEVILLE 

BOTKINBURG 

BOUGHTON 


CABOT  4  SW 
CALICO  ROCK 
CAMDEN  1 
CAMDEN  2 
CARLISLE  1  SW 

CARPENTER  Oam 
CLARENDON 


COMP  TON 

CONWAY 
CORNING 

cove 


i  DANVILLE  SCS 
I DARDANELLE 
DE  OliEEN 

OES  ARC 

DEVILS  KNOB 
OIFRKS 
DUMAS  1  ESE 
DUMAS 

EL  DORADO  FAA  . 

EUREKA  SPRINGS 
EVENINf.  SHADE 
FAYETTEVILLE  F, 


GEORGETOWf 

GILBERT 

GLENWOOD 


GRAVETTE 
GREEN  FORE; 
GREENBRIER 

GRFENWOOO 


HEBER  SPRINGS  ' 


084? 

VAN  BUR£^ 

NEVADA 

0887 

FRANKLIN 

OBBB 

FRANKLIN 

0936 

MONROE 

1010 

NEWTON 

1020 

BAXTER 

1052 

MISSISSI 

1102 

PULASKI 

1132 

IZARD 

1152 

OUACHITA 

1154 

OUACHITA 

1224 

LONOKE 

1238 

GARLAND 

MONROE 

1465 

JOHNSON 

1492 

VAN  6URE 

1574 

MADISON 

1  35  13 

93  5* 

93  55 

7  36  39 

92  28 

I  35  21 

94  00 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


7  36  22 

92  3 

2  35  49 

B9  5 

1  34  57 

92  0 

7  36  07 

92  0 

33    35         92    51 


LINCOLN 

PIKE 
FAULKNER 


I  1635  YELL 


1  34  42 

9? 

27 

1  34  05 

35 

3  34  14 

1  35  22 

9? 

25 

1  35  03 

93 

24 

1  35  04 

93 

24 

1  35  13 

93 

09 

21 

2  33  31 

91 

26 

7  34  58 

91 

30 

1  35  43    93  24 


RPORT 

2444  WASHINGTON 
2628  MARION 

AIRPORT 
ER  PLANT 

2640  DALLAS 
2544  LITTLE  RIV 
256*  ST  FRANCIS 
2574  SEBASTIAN 
2578  CRAWFORD 

175   5P   5P 


204   5PJ  7A 

2350   5P   7aI 
t22       5P   7Ai 


252  MID  MID 


280   5P   5P 


^i 


OBSERVER 


JAMES  VC  KILLIAMS 
RUBY  B>  ONENS 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
RESA  Y.  SWAIM 
ALTA  F.  GARNER 

OWEN  8*  HENDRIX 
HOSART  WATTS 
JOHN  A.  JONES 
TILLHAN  E.  LAWRENCE 
JOHN  W*  TRAMMELL 

SW  GAS  AND  ELECTRIC  CO 


CECIL 

WILLIS 

UNIVERSITY  OF  ARKA 

UNIVERSITY  OF  ARKA 

HELEN 

GARRISON 

MARVI 

i    MORRISON 

B.  B. 

P.  M. 

BRECKENRIOGE 

C.  BURKS 

MEHA 

MONTICELLO  3  S 

MONTROSE 

MOROSAY  LOCK  AND  DAM  8 

MORRILTON 

MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW  1  E 


EARlE  L.  BROWNE 

OAVIO  L.  STIOHAM 

ANNA  M.  LILES 

LEE  W.  MCKENNEY 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS  , 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CATHERINE  WHITE 

IVY  W.  CRAWFORD 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 


MULBERR 

6  NNE 

NARROWS 

E  PEAC 

NATHAN*" 

%n" 

NEWHOPE 

3  E 

NEWPORT 

NIMROD 

ODELL  3 

N 

ODEN  2  W 

OKAY 

OSCEOLA 

2  NNW 

OWENSVI 

02ARK 

OZONE 

PARAGOU 

0  RADI 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

1  PARKS 

CLEO  E.  YANOELL 

1  PARTHENON 

MARY  C.  PEARSON 

PERRYVILLE 

EUNICE  INGERSOLL 

PINE  BLUFF 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

PINE  BLUFF 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

PINE  RIDGE 

RICHARD  K.  WEIS 

1  POCAHONTAS 

WILLIAM  R.  WVATT 

PORTLAND 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

PRESCOTT 

6.  A.  HALE 

PRESCOTT  S 

B.  M.  WALTHER 

'■PVATT  1  NN 

AUSTIN  0.  HARRIS 

■RATCLIFF  2 

MIXON  M.  BAILEY 

RATCLIFF  5 

MARY  REIOEH 

Iratcliff  5 

JOHN  L.  TAIT 

1 RATCLIFF 

MAUDE  C, 


NG  T.  BEACH 
RIDDICK 
BRASHEARS 

LEE  SIMS 


REmmEL  ( 
ROGERS 
: ROHWER  : 


JONAH  I 

CLARENCE 

LAURA  POLK  , 

JOE  C.  ALLEN  I 

U  S  FOREST  SERVICE      j 

WALTER  C.  TIMMING 
CUMMINS  PRISON  FARM 
FEHNA  JONES  TEDDER 
WILLIAM  A.  BROWN        j 
J*  A.  MOUDY 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE  j 

JACK  E.  BURKS  I 
0*  TUCKER  VASSER 

L.  W.  WILSON  , 

C.  J.  RISTER  I 

' CHRISTINA  6.  DICKEY     I 
THOMAS  F,  HINSLEY 
TRAVIS  C.  KEAHEY 
ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 
U  S  FED  AVIATION  AGENCY 


GPOVE  2  NNE 


WALTER  H 

PETERSON 

OPHA  WOL 

VIATION  AGENC 

UNIVERSI 

Y  OF  ARKANSAS 

U  S  FED 

VIATION  AGENC 

ARKANSAS 

FORESTRY  COMM 

7  35  59    92  43 


MID 

5P 

8A 
7A 
7A 

1 

i 

THOMAS  A.  MOORE 

|,U  S  WEATHER  BUREAU 

JAMES  L.  CRISTEE 

INA  J.  LOGAN 
BESSIE  E.  AKERS 
C.  £LI  JORDAN 


if,.. 

PIKE 

3 

34  19 

93  33 

647 

8A 

WILLIAM  F.  SEVIER       1 

2922  YELL            1  34  53 

93  42 

49  B 

7A           WILLIE  PENDERGRASS      | 

2930  BENTON          1  36  24 

94  28 

1250 

SS 

SS'       H   GLENN  S>  JUSTICE 

2946  CARROLL         7  36  18 

93  22 

1300 

7a'          ; RALPH  L.  BANTA 

2962  FAULKNER        1  35  14 

360 

7A           CHARLES  F,  FORD 

2976  SEBASTIAN       1  35  13 

94  15 

518 

7A           DOROTHY  M.  BEEN 

2978  CLEBURNE        7  36  31 

92  00 

7A           US  CORPS  OF  ENGINEERS 

307*.  CLARK           3  33  54 

93  06 

290 

7a'          ROY  S.  ROBBS            [ 

3088  ASHLEY          3  33  14 

6P| 

A.  JAMES  LINDER 

3132  SHARP           7  36  19 

91  29 

362 

C     THERESA  DONALDSON 

3164  600NE           7  36  14 

1150 

6P 

7A 

. BEA  GRAY  BEENE         | 

3230  CLEBURNE        7  35  28 

92  03 

C 

WAYNE  STARK 

3236  POPE            1  35  28 

92  68 

555 

7A 

MRS.  BOBBY  A.  BRYAN 

3242  PHILLIPS        2  34  32 

90  35 

200 

6P 

7A 

CHARLEY  M.  FHIDOELL 

31.28  HEMPSTEAD       3  33  43 

93  33 

375 

BA 

7A 

C 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

3438  MONTGOMERY      3  34  22 

93  41 

700 

7A 

AVADELLE  WHISENHUNT 

3442  SEVIER          *  33  56 

94  22 

337 

6A 

ELIZABETH  W.  FRIDAY 

3466  GARLAND         3  34  31 

93  03 

710 

5P 

5P 

H 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

3540. MADISON         7  36  05 

93  44 

1453 

c 

MAY  PEARL  MARKLEY 

13566  UNION           3  33  02 

92  05 

60 

BA 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

3684  LITTLE  RIVER    4,33  35 

9*  03 

300 

8A 

W.  E.  MCDOWELL 

1 3600  NEWTON        1  7 

36  01 

93  11 

857 

7A 

JAMES  S.  VAUGHAN 

1 3704  GARLAND         3 

34  42 

93  04 

730 

7A 

LURA  B.  SYKES 

[3734' CRAIGHEAD     1  7 

35  50 

90  42 

345 

6P 

7A 

H 

BENEDICTINE  SISTERS 

3821  MISSISSIPPI   1  2 

35  41 

90  05 

232 

5P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

3862. LONOKE        1  I 

230 

7P 

7P 

R,  A.  WALLER 

3904;CLEVELANO 

3 

33  50 

92  16 

214 

C 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

39981  CRAIGHEAD 

35  49 

90  26 

230 

7A 

TRESSA  ST,  CLAIR 

40101  PULASKI 

34  51 

92  28 

305 

MID 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

40191  JOHNSON 

35  26 

93  25 

550 

C 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

4060  PIKE 

34  19 

93  51 

796 

7A 

MABEL  L.  FORRESTER 

4106 

BOONE 

36  24 

92  54 

710 

SS 

7A 

CLAY  A.  CLARY 

^ 

4116 

CRAWFORD 

35  42 

94  19 

1000 

7A 

MARY  A.  COCHRAN 

4134 

GRANT 

34  10 

92  35 

PIERCE  A.  REEOER 

4248 

PULASKI 

92  14 

257 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

PULASKI 

34  46 

92  19 

512 

MID 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

4386 

NEWTON 

93  05 

2007 

8A 

LOLA  I.  DOLLAR 

4528 

ST  FRANCIS 

35  00 

90  43 

215 

7A 

JAMES  C.  HODGES 

4648iC0LUMB1A 

315 

6P 

EARL  E.  GRAHAM 

4550 

COLUMBIA 

33  20 

93  13 

360 

c 

SOUTHWESTERN  6  AND  E  CO 

4662 

HOT  SPRING 

34  23 

92  49 

311 

5P 

SP 

RADIO  STATION  KBOK 

4572 

FULTON 

36  29 

690 

SS 

7A 

" 

JOHN  K.  MCKEE 

463B 

LEE 

34  44 

90  46 

234 

6P 

6P 

C  M 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

4654 

POINSETT 

35  32 

229 

6P 

7A 

H 

HORACE  J.  LOVELL 

4666 

SEARCY 

35  54 

1050 

SS 

SEARCY 

36  03 

92  39 

749 

C 

HELEN  E*  ADAMS 

4746 

IZARD 

91  54 

610 

IVAN  L.  SKRAOER 

LAMAR  2  SW 
LANGLEY 
LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STATIC 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORl 
TLE  ROCK  FILT  PLANl 
LURTON 

DISON 
MAGNOLIA  3  N 

GNOLIA  6  N 
MALVERN 
MAMMOTH  SPRING 

MAR  I ANNA  2  S 
MARKED  THEE 
MARSHALL 
MAUMEE 
MELBOURNE 


X   DRAINAGE  CODE:   1.  ARKANSAS  2.  MISSISSIPPI   3.  OUACHITA   4.  RED 


CLOSED  SI/ 
AYETUVILH 


COUNTY 


POLK 

DREW 

ASHLEY 

CALHOUN 

CONWAY 

MONTGOMERY 

LOGAN 
BAXTER 


5112  HOWARD 
6114  HOWARD 
5158  HOWARD 


5186. JACKSON 
52001  PERRY 
5228  I  BAXTER 
5354  I  WASHINGTON 

536bI MONTGOMERY 
53761  HOWARD 
54fl0|MISS!SSIPP 
5498; SALINE 
6608  i  FRANKLIN 

65141  JOHNSON 
6562IgREENE 
5676  I  LOGAN 
5577  I  LOGAN 
5586] CROSS 


SCOTT 
NEWTON 
PERRY 
JEFFERSON 


5756' JEFFERSON 


FRANKLIN 
FRANKLIN 
LOGAN 


6016  MILLER 

HOT  SPRING 
6248  I  BENTON 
6253, DESHA 
63  52  POPE 


.  ARKi 


1SAS 


] 6566, GRANT 


VAN  BUREN 

BENTON 

DALLAS 

LAFAYETTE 

LINCOLN 

YELL 


LOGAN 

COLUMBIA 

MILLER 

POPE 

SCOTT 

INDEPENDENCE 

I  LAWRENCE 

BRADLEY 
.WASHINGTON 
J  FULTON 


'812  SEVIER 


34  33 

35  10 

36  20 


34  07 

34  14 

35  36 

34  57 

36  15 

35  40 

34  38 
33  46 

35  44 
3*  37 
35  29 

1  35  38 
6  36  03 
1I36 


36 

35 

34 

35 

35 

34 

3* 

,^ 

36 

33 

33 

93  56 
93  51 
93  52 

93  50 

91  17 

93  10 

92  15 

94  24 


35  17 

39  21 

35  22 

35  IB 

33  09 

34  26 

36  20 

33  48 
36  18 

34  23 
5  36  27 

36  23 

35  15 
3  34  27 

39  39 

36  11 
33  55 
33  22 

33  5* 

34  53 


3  33  36 

7  35  55 
7!  36  19 
1  35  41 

4  33  40 
1  34  57 
9  36  14 


93  54 

90  99 

91  30 
93  23 
93  23 

92  51 

93  53 
93  49 
93  95 

93  93 

94  01 
92  94 
94  07 
91  16 


94  33 

92  *B 

93  30 
91  91 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


93 

05 

94 

06 

91 

21 

90 

56 

04 

11 

91 

93 

57 

lICHAflO    W.    ST.    JOHN 
RADIO    STATION    KHBM 
ARK   POWER   AND  LIGHT   CO 
U   5   CORPS   OF   ENGINEERS 
IIEL   PERRY   MALLETT 

,LIAM    E.    BLACK 
ARKANSAS    FORESTRY    COM 
RADIO    STATION    KTLO 
U    5    CORPS    OF    ENGINEERS 
NELL    A.    TAPLEY 

HENRY    G.    ARVIN 
I    S    CORPS    OF    ENGINEERS 
INIVERSITY    OF    ARKANSAS 

U    S    SOIL    CONS    SERVICE 

EDNA    J.    WESTFALL 


F.    WARD 


ELSIE   f 

LEVI    I 

U  S   CORPS   OF   ENGINEERS 

U   S    CORPS    OF    ENGINEERS 

MRS.    RENZO    HURST 

BILLY  E.  PAGE 
J.  T.  HARGIS 
ALLEN  HARMON 
MRS.  GUY  E.  COOK 
BURNS  WAKEFIELD 

VIRGIL  D.  MELSON 
RADIO  STATION  KORS 
FRANK  TAYLOR 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
CORINE  D.  GARDNER 

BOMAR  K.  HANSARD 
ARTHUR  B.  CARLTON 

GREEN 
HARRY  W.  WHITE 
I  S  FED  AVIATION  AGENCY 

I.  R.  HUDDLE STON 
BENEDICTINE  SISTERS 
PEARL  NEWTON 

:.  p.  HAMBY 

I  S  SOIL  CONS  SERVICE 

r.  W.  MCLEAN 

P  S  SOIL  CONS  SERVICE 

I  S  SOIL  CONS  SERVICE 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

LULA  M.  WEEKS 

BONNY  L.  ALLEN 
ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 
HOWARD  FOWLER 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
WM.  W.  SPAULDING 

U  S  FISH  AND  WILDLIFE 
WILLIAM  S.  BUCKLEY 
ALGER  6.  POMEROy 
ADAM  C.  MELTON 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

REEDIS  ALLEN 

JOHN  BROWN  UNIVERSITY 

MARGARET  F.  GORDON 

HUBERT  BAKER 

ARKANSAS  FORESTRY  COHM 

STATION  INACTIVE 
NORA  L.  HAYBERRY 
GEORGE  L.  CLARK 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
NEW  SUBIACO  ABBEY 

I IDELLA  O.  NORWOOD 


FED  AVIATION  AGENCY 
WARREN  COTTON  OIL  C( 
EFFIE  D.  LITTLE 
THOMAS  W.  CONE 

FOREST  SERVICE 

MRS.  L.  M.  SNEAO 
MILES  B.  TURNER 
RADIO  STATION  KWYB 


SAINT  PRADCIS  6.  SALIHX  7.  WBITB 


REFERENCE  NOTES 
.a..„.  .....on  .....  -3e...e  .^^...a   s     .  ....  .  ....  .o  .e  S..e  CU......  .  ....  ._  ....  S..o.  So,  ..,  .U«e 

Rock,  Arkansas,  or  to  any  Heather  Bureau  Office  near  you. 

,„h  ==  19  ssw   Indicate  distance  .  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SS*,  Indicate  dlstanc 

Delayed  data  and  corrections  wiU  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  la  .onths  will  be  carried  in  the  June  issue  o   his  bulleti 

Stations  appearing  .  the  .„de„  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included 

Divisions,  as  used  In  -Climatological  Data-  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  --  ^^  ^^^^^ 

„„iess  otherwise^.dicated,^di„ensional  ^^:'^-^^X^^-.Jl^:^^%^Zl^i^l^-'   —" 

monthly  degree  day  totals     t   s^  ^  ^^^^  ^^^^^^^^  ^_^^^^^  ^^^^^^^^^   ^_  ^^  ^^^^__^^^  ^^^^^^^^^  ^^^  .,,^^„,,„„  ,„,  .,„,.  ,.,,.. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau   ype  p  „,     h   h  „„  th.  neriod  1921-1950   adjusted  to  represent  ob- 

.ng.term  means  for  full-time  -fi-Cthose  shown  in  the  Station  Inde.  as  -U.^S.  ---^^Bu-at^lr-Srrault-irns  T^lLlTL   the'period  1S31-19.S. 
servatlons  taken  at  the  present  location.   Long-term  ^^  ^^^  obtaining 

may  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table 

r:iirr:::r:;:.::'::t:.;:-;.:::;. .. .......... .... ... ... ...-  -..•.  --  -  ™  "••■•■■■  '•■  •-  •••"•■•  -  -  •"■- 

:.'::  :::.::.":.:■:: ....... . ., ... . .. ...  -...■■ ...-. ..-  -  -— —-:-:.rrz  :.::::::"■ 

c 


and  in  the  seasonal  snowfall  table  Include  snow  and  sleet. 


.1 


SS 


tation  Index  the  leiieria  ... ,  ",  «""  "  '- ---- 

Recording  Ra.  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in   Hourly 
^sroi?iirin5  ^nrof  oiluiS-  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
"Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

IHS-'H  -HgHglK^Si-^Ss^SS  ='S-;  a 'KHI-'-i-S?... »....-  -.... 

and  the  Station  Index. 

Amou^i'in^lud^d'rn'fluo^lVLfsu^lment,  time  distribution  unkno^       ,od-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 

^;;:rm:mrt:ri  -.  ivzil'irrsiii.ii  ij^i^'^^^  ir.  funding. 

?hfs  Jntrrin'??m:"f  ^b^erv^Jio^column  in  Station  Index  means  after  rain. 

Sftrr':^uleale;;rif"sn:::fall  Wholly  or  partly  estimated,  using  a  »^J-  of  1  inch  water  e,uivalent^to  every  -^---^-^^rurrf^Ible- 

One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  "tered   ^^!^  *^^\^^/been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month 

"LtlTillt   ?:Ji^rdrnrgage."rTresf  L^u^ts  ilrZli:tilr.yrcl.ll\l'Z^  tly%.ry   sliihtly  from  the  amounts  to  be  published  later  . 

?his'en^y"in"ime°of "observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Trace   an  amount  too  small  to  measure. 

Includes  total  for  previous  month. 


previous  mon   .  ,,,,,,  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and 

General  weather  conditions  in  the  D  S,  ^irl.l...%^^re^^^s^^^^^^^^^^^  Washington,  D.  C. 

STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  publication  -Substation 

Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 


USCOMM-WB-ASHEVILLE— 3-3-61— 925 


^0  '111  *VMvgHn 


ES2.s3saa  TVZOISJO 

saivxs  Gziii^a 

Crvd  S33J  ffixa'  EOTiSM 


^aMueteieuf- 


5-1  -OS 

V/7R 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.  HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDEHFER,  Chief 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


mm- 


ARKANSAS 


FEBRUARY  1961 
Volume  66  No.  2 


^M'VJi' 


%^yyZ: 


t^ 


ASHEVILLE:  1961 


TKElimRYBFTHE 

APR  12  1961 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 

^ speed 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

e 

; 

III 

station 

1 

■SB? 
0,3  0. 

< 

1    . 
■11 

0 

g  1 

a    J 

.1 

IJ 

s 

< 
o 

o 

(0 

1 

0 

i 

1 

8 

jf 
3 

$ 
i 

8i 

i 

il 

■3 

III 

FORT   SMITH  WB  AIRPORT 

ENE 

13 

7.9 

25 

w 

IS 

83 

85 

65 

66 

2 

6 

5 

1 

0 

0 

14 

41 

7.4 

LITTLE    ROCK    WB  AIRPORT 

NE 

12 

9.4 

33 

w 

25 

81 

85 

67 

65 

2 

5 

3 

4 

0 

0 

14 

33 

7.3 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

SSW       I        15 

8.1 

- 

- 

- 

81 

89 

71 

67 

1 

6 

4 

0 

0 

1 

12 

' 

CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 


NORTHWEST  DIVISION 

BENTONVILLE 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

GRAVETTE 

HARRISON 

LEAD  HILL 

ROGERS 

SILOAM  SPRINGS 

DIVISION 

NORTH  CENTRAL  DIVISION 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

GILBERT 

MAMMOTH  SPRING 

MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

DIVISION 

NORTHEAST  DIVISION 

BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  0  NO  1 

BLYTHEVILLE 

CORNING 

JONESBORO 

KEISER 

MARKED  TREE 

NEWPORT 

PARAGOULO  RADIO  KDRS 

POCAHONTAS  1 

SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

DIVISION 

WEST  CENTRAL  DIVISION 

BOONEVILLE 

CLARKSVILLE 

OARDANELLE 

DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MENA 

MOUNT  MAGAZINE 

OZARK 

PARIS 

RUSSELLVILLE 

SUeiACO 

TURNPIKE 

WALDRON 

WHITE  ROCK 

DIVISION 

CENTRAL  DIVISION 

ALUM  FORK 

BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MALVERN 

MORRILTON 

NIMROD  DAM 

PERRYVILLE 

SHERIDAN  TOWER 

DIVI SION 


53.6 
54.4 
53,2 
64.9 
54.3 
54.9 


55.3 
55.0 


53.9 

58.6 

55.9 

54. 8M 

55.8 

53.7 


57.5 

56. 7M 

57.6 

55.6 

54.9 

57.1 

55.9 

58. 2M 

56.9 

55.2 

57.1 

59.0 

53.7 


58.5 

50.4 

58.0 

51.7M 

55.8 

58.8 

57.5 

51. IM 

58. 

59. 

59. 4M 

59.2 

59.4 


58.1 

59.5 

58.1 

58.4 

59.1 

57.3 

60.0 

57.5 

57.4 

55. IM 

50. 4M 


32.0 
32.1 
33.1 
34.7 
31.4 
32.5 

33.5 
34.2 


32.4 

31.7 
31.3 
30. 2M 
31.9 
30.2 


36.1 

35. OM 

34.2 

35.9 

34.8 

37.3 

34.7 

37. 7M 

33.9 

35.1 

33.8 

37.1 

35.1 


35.5 

35.7 

34.7 

33. OM 

35.7 

32.8 

36.5 

32. 8M 

36.5 

35.4 

35. 4M 

35.4 

35.4 

33. 4M 


37.2 

35.9 

34.3 

35.5 

39.5 

38.0 

35. 9M 

36.4 

35.5 

35.8 

39. OM 


42.8 
43.3 
43.2 
44.8 
42.9 
43.7 

44.4 
45.1 


43.2 
45.2 


46.8 

45. 9M 

45.9 

45.3 

44.9 

47.2 

45.3 

48.0M 

45.4 

45.7 

45.5 

48.1 

44.4 


47.1 

48.1 

45.4 

42. 4M 

45.8 

45.8 

47.0 

42. OM 

47.4 

47.7 

47.  4M 

47.8 

47.4 


45.2 
47.5 
49.3 
47.7 
48. 5M 
47.0 
45.5 
45. OM 
49. 7M 

47.5 


2.32 
R  B  E 


2.9 
2.4 
2.3 


6.1 
1.1 


1.7 
0.5 
1.2 
1.5 
3.2 

2.4 


1.3 
1.8 
2.1 

2.6 

1.4 

2.0 


616 
602 

503 
551 
514 
588 

570 
551 


505 
551 
589 

585 
539 


501 
530 
530 
521 
557 
493 
546 
477 
544 
535 
541 
458 
570 


497 
469 
515 
527 
532 
531 
500 
531 
483 
481 
487 
475 

485 


479 
476 
521 
481 
431 
480 
466 
497 
615 
541 
420 


No  o(  Days 


Precipitation 


R  6  s 


2.70 
2.40 
1.96 
2.59 
3.22 
3.34 
2.20 
1.76 
2.00 

2.45 


3.40 
3.31 
3.75 
3.21 
3.19 
3.42 

3.38 


3.35 
4.46 
4.12 
5.12 
3.19 
4.21 
5.96 
3.51 
3.38 
4.43 
3.99 
3.22 
3.59 

4.05 


2.74 
3.51 
3.82 
2.55 
2.17 
2.73 
4.45 
2.40 
2.79 
2.55 
4.03 
3.08 

3.59 
3.07 


4.55 
4.41 
4.15 
4.00 
3.44 
3.55 
5.51 
4.14 
4.05 
4.80 


.90 
1.31 


.11 

1.04 

.83 

.02 

.82 


.10 
1.15 


•  78 

.30 

.87 

.04 

1.15 

•  77 


.20 
1.27 


.57 

•  71 

•  70 
.90 
.80 

•  88 

•  80 


•  95 

•  75 


.96 
1.65 

28 
20 

.84 

28 

•  86 

27 

1^04 

28 

•  56 

28 

.94 

27 

•  58 

18  + 

•  75 

18 

1.17 

21 

.77 

28 

.54 

.56 

1.14 

18 

.80 

21 

.72 

18 

.55 

•  85 

18 

•  74 

21 

•  78 

•  55 

18 

•  85 

20 

1^27 

21 

1^51 

21 

U07 

20 

U13 

20 

•  92 

20 

U51 

20 

U49 

21 

1.50 

21 

1.48 

21 

15.0 
5.5 


10.4 
11^0 


11.8 
10.9 


7.9 
4.0 


7.5 
8.0 


T 
4.0 


T 
2.0 

2.0 
1.9 


2.0 
1.5 
1.5 

6.5 
2.0 
4.0 
5.0 

1.1 
3.0 
3.1 


1.6 

.6 

T 

T 
2.5 

.5 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ntinued 


ARKANSAS 
FEBRnAKY  1961 


;ast  central  division 

(INKLEY 
:S    ARC 

lLENA 

;o 

(RIANNA    2    S 
UNT    CHARLES 
rUTTGART 
rUTTGART    9    ESE 
rNNE 

DIVISION 

JOUTHWEST    DIVISION 

iHOOWN 

;   QUE EN 

[ERKS 

)PF    3    NE 

WNT    IDA 

(rrows   dam 

ishville  peach  substa 

;ay 

rxarkana  wb  airport 

division 

50uth  central  division 

^KADELPHIA 

WOEH    1 

.    DORADO    FAA    AIRPORT 

5R0YCE    6    W 

IGNOLIA    3    N 

?ESCOTT 

H9REN 

DIVISION 

SOUTHEAST    DIVISION 

50SSETT    7    S 

JMMINS    FARM 

JMAS 

DNTICELLO    3    S 

INE    RLUFF 

INE    BLUFF    FAA    AIRPORT 

DRTLANO 

3HWER    ?    NNE 

DIVISION 


58.2 
59.3 
59. A 
58.9 
58.5 
57.6 
60.8 
56.7 
58. 2M 


62.8 
61.6 
60.7 
59.5 
60.0 
59.5 
57.9 
63.5 
59.9 


51.4 
63.7 
63.1 

^ 

62.8 
63.3 
61.8 


64.2 
60.5 
60.3 
61.9 
61.2 
58.5 
60.4 
59.8 


37.9 
38.8 
40.0 
38.1 
38.7 
37.7 
39.6 
37.4 
37.11 


38.4 
37.1 
35.3 
38.5 
35.0 
33.5 
36.5 
40.0 
41.4 


39.0 
39.9 
40.0 

40.0 
38.5 
40.9 


40.7 
40.3 
39.3 

40. OM 
40.8 
39.8 
38.4 
37. 4M 


49.7 
48.5 
48.6 
47.7 
50.2 
47.1 
47. 7M 


48.0 
49.0 
47.5 
46.5 
47.2 
51.8 
50.7 


49.0 


50.2 
51.8 
51.6 
^ 
51.4 
50.9 
51.4 


52.5 
50.4 
49.8 

51. OM 
51.0 
49.2 
49.4 
48. 6M 


Temperature 


S.  1  i 


2.4 
3.2 
3.3 
3.6 


2.2 
3.3 


2.6 
1.2 


3.8 
1.8 

1.0 
2.7 

2.0 


3.3 
1.7 
2.8 

0.3 

1.6 


465 
44  3 
425 
455 
455 
480 
413 
498 
479 


399 
433 
470 
439 
482 
611 
491 
366 
397 


408 
368 
372 

380 
388 
379 


351 
405 
424 
387 
392 
438 
434 
461 


No.  of  Days 


Precipitation 


5.39 
5.36 
7.62 
4.50 
7.02 
7.01 
5.27 
5.35 


4.48 
5.62 
4.92 
4.39 
3.71 
4.11 
4.05 

4.19 


5.51 
4.94 
4.57 
6.25 
3.75 
6.11 
9.09 

5.89 


8.02 

9.00 

10.56 

4.84 

5.95 

10.79 

11.25 


.59 
2.86 
2.46 

.57 


1.21 
.54 


2.19 

.50 
.03 


2.92 

4.51 

.02 

6.00 

3.85 


.89 
1.33 
2.75 
1.03 
1.44 
2.64 
1.73 
1.56 


1.34 
.85 
1.71 
2.24 
1.72 
1.40 
1.20 
1.75 
2.85 


2.35 
2.25 
1.93 
2.55 

1.37 

2. 

2.09 


2.00 
1.91 
2.56 
3.53 
1.53 
2.10 
2.30 
4.50 


No  of  Days 


MONTHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature:   84"  on  the  12th  at  Two  Stations 
Lowest  Temperature:   12°  on  the  4+  at  Two  Stations 
Greatest  Total  Precipitation:   13.16  inches  at  Hamburg 
Least  Total  Precipitation:   1.47  inches  at  Ratcliff 

Greatest  one-day  Precipitation:   4.50  inches  on  the  20th  at  Rohwer  2  NNE 
Greatest  Total  Snowfall:   15.5  inches  at  Berryville  4  NW 
Deepest  Snow  on  Ground:   11  inches  on  the  8th  at  Green  Forest  4  ESE 
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DAILY  PRECIPITATION 


PKBBIIART  1ft 


Day  of  Month 


10       11       12 


13       14       15 


13      20      21 


22      23      24 


28      23      30 


ABBOT T 

ALICIA 

ALUM    FORK 

ALY 

AMITY    3    NE 

ANTOINE 
APLIN  1  W 

arkaoelphia 
arkansas  city 

ASHDOWN 

ATHENS 

AUGUSTA 

BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  0  NO  1 

BEECH  GROVE 
BEEDEVILLE 

BENTON 

8ENT0NVILLE 

BERRYVILLE 


D2.28 
3.67 
4.35 
5.42 
5.23 

6.50 
4.01 
6.51 
13.11 
3.23 


NW 


BIG  FORK 

BLACK  ROCK 

8LAKELV  MOUNTAIN  0AM 

BLUFF  CITY  3  5W 

8LYTHEVILLE 

BOONEVILLE 
POUGHTON 
BRINKLEY 
BUFFALO  TOWER 

BUROETTE 

CABOT  4  SW 
CALICO  ROCK 
CAMDEN  1 
CARLISLE  1  SW 
CLARENDON 

CLARKSVILLE 
CLINTON 

CONWAY 
CORNING 

COVE 

CROSSETT  7  S 
CRYSTAL  VALLEY 
CUMMINS  FARM 
DAISY 
DAMASCUS 

DANVILLE 
DAROANELLE 
OE  OUEEN 
DERMOTT 
DES  ARC 

DEVILS  KNOB 

DIERKS 

DUMAS 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

EUREKA  SPRINGS 

EVENING  SHADE  1  NE 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
FLIPPIN  FAA  AIRPORT 
FOROYCE  6  W 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT   //R 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

FULTON 

GEORGETOWN 

GILBERT 

GLENWOOD 

GRAVELLY 

GRAVETTE 

GREEN  FOREST  ft  ESE 

GREENBRIER 

GREENWOOD 
GREERS  FERRY  DAM 
GUROON  3  E 
HAMBURG 

HARRISON 

HECTOR 
HELENA 
HOPE  3  NE 
HOPPER 
HORATIO 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

HUTTI6  DAM 

INDEX 

JASPER 

JESSIEVILLE 

JONES BORO 

REISER 

KEO 

LAKE  CITY 

LAKE  MAUMELLE 

LANGLEY 

LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STATION 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT  / 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 
LURTON 

MADISON 
MAGNOLIA  3  N 
MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
HARIANNA  2  S 
MARKED  TREE 

MARSHALL 
MELBOURNE 

MENA 

MONTICELLO  3  S 
MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 
MORRILTON 
MOUNT  IDA 

MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW  1  E 
MULBERRY  6  NNE 


6.22 
5.39 
2.80 
6.00 

3.57 
3.59 
ft. 94 
2.69 


ft. 46 
9.00 
4.57 
2.40 

2.71 
1.96 
2.59 


6.2; 

2.17 

2.73 

5.6! 

4.65 

3.31 

4.73 

4.16 

3.22 

4.11 

4.09 

3.28 

3.87 

5.56 

13.16 

3.34 

3.35 

7.62 

6.62 

4.7( 

4.07 

3.44 

7.05 

4.40 

3.01 

5.29 

4.21 

5.96 

4.50 

4.56 

3.61 

4.92 

2.20 

1.91 

5.25 

3.65 

3.77 

2.69 

5.72 

3.75 

5.61 

3.75 

7.02 

3.51 

3.21 

- 

4.45 

10.56 

6.0c 

4.14 

4.92 

2.40 

3.1s 

03.42 

4.0c 

3.21 

35 

.47 

51 

.24  2 

.00 

01 

.53  1 

.55 

.32  2 

.06 

05 

.33 

.31 

.15  1 

.76 

T    3 

.8C 

10 

.55 

.05 

.55  2 

.90 

.12  2.36 
2.20  3,70 

1.34 


07   .20 

.19 

03   .12 

T 

.06 

29  2.33 

.09 

.41 

.4^ 

T 

T 

.66 

35   .89 

T 

•  51 

18  2.02 

.34 

.97 

08   .60 

.05 

.56 

.04  2.25 

.75 

T    1.51 


1.58 

.19  1.15 

1.91 

.37  1.97 

.30  .77 

.11  .90 


.09  2.00  1.28 


.11  1.38 

.74  2.66 

.13  1.93 


1   .26 

.62 

.01 

1.40 

.13 

.10 

.30 

1.52 

5 

.90 

.70 

.oe 

.03 

.37 

.28 

.48 

.15 

1.20 

.19 

.37 

.64 

.19 

.27 

.41 

.02 

.BC 

.11 

.  5 

.12 

1.9E 

2  3.87 

.  < 

.89  3.10 

1.39 

.03 

.17 

T 

.30 

.14 

.07 

.83 

.01 

.08 

.31 

2.76 

1.13 
1.35  2.10 

.10  2.0c 


1.07   .08 


36 

..3I 

65 

.171 

.51 

45 

.55 

37 

1.14 

09 

.78 

32 

.69 

08 

.58 

25 

1.72 

25 

?? 

.13 

P3 

.13 

58 

.85 

43 

.60 

.75 

.20  1.07 
3.53 
1.21  2.08 
.17  1,49 
.19  1.55 

.35 


.34 
.15 


DAILY  PRECIPITATION 


ntinued 


Day  of  Month 

Station 

1    {    2    I 

3 

4    1    5    1    6 

7    1 

8        9 

10   I   11       12 

13       14       15 

16 

17  1   18 

19      20  1  21 

22 

23 

24 

25  1  28 

27 

28      29   1  30 

31 

IMS   DM 

WIILE    PE«CH    SU6STA 

4*39 
3.71 
3.67 

t.*a 
3.3a 

T           .28 

T           .08 
.11 

.06 
T           .02 

.30 
.28 
.38 

T 
.10 

T 

.09 

.22    1.35 
.38      .71 
.32    1.52 

.47    1.00 

.05    1.40 
.05    1.20 
.04    1.09 
1.10      .46 

T 
.25 

.05 
.50 

.32 
.24 

.35 

.16 

.50 

>0«T 

T 

.27 

.09 

.63 

.03      .13 

.09      .62 

.35 

.33 

.64 

WO  0»M 
L    »   « 
2   » 

«.06 
1,79 

.30 
.05 

T 

.11 

.30 
.60 

.04 
.09 

.15      .80 
.23      .28 

.25    1.50 
.01       .12 

.02 

.02 

.20 
.03 

.50 
.29 

.05 

.50 

.16    1.80 

.30 

.19 

.08 

1.02       .16 

1.75      .02 

•OLA    2   »KW 

4.79 

.13 

.24 

T 

.45 

T 

.02 

T            .56 

.15      .78 

1.40 

I5V1LLE 

le 

(GOULD  RADIO  KDRS 

S 

3.83 

2.79 
3.80 
>.A3 
2.66 

.08 
.05 
.30 
.47 

.02 

.06 
.10 

.05 

T 

.90 
.34 
.15 
.83 
.65 

.01 
.31 
.68 
.08 

T 

.01 
.11 

.18      .68 
.12       .72 
.31       .82 
.07      .43 
.32      .34 

.02    1.25 
.07      .27 
.50 
.13      .62 
.33      .22 

.04 
.04 
.04 
.36 
.15 

.01 
.01 

.03 
.06 

.12 
.05 
.15 
.54 

.66 
.21 

.92 

•  70 
.75 

.25 

tIN    2    W 

6.36 

.08 

.44 

.33 

.61 

.06    1.03 
.38      .60 

.06    1.63 
1.40 

.94 

T 

.64 

.54 

(YVILLE 
E   8LUFF 
E   BLUFF    FAA   AIRPORT 

*.80 
4.8* 
9.96 

.04 
.55 

.01      .75 

.35 

.01 

.02 

.87 
.06 
.53 

.02 

T 

.32      .44 

1.18 

.90       .11 

1.48 

.16    1.63 

T         2.10      .49 

.40 
.73 
.02 

.02 
.02 

.64 

.13 

T 

.37 

.50 
.02 

E   RI06E 
IHOKTAS    1 
TLAIIO 
5C0IT 

4.39 
3.99 

10.79 
6.11 
1.47 

T           .08 

.05 
.36 

.56 

.10 
.05 

T 

.08 

.01 
.11      T 

.45 

.05 
.75 
.70 
.11 

.69 
.49 

T 

T 

.27    1.53 
•  86 
.25    2.22 
2.40 

.21    1.46 

.65      .18 

.25    2.00    2.00 

.05    1.80 

.06 

2.30 
.16 

.05 

' 

.14 
T 

.32 
.30 

.31 
1.04 
.95 

.24 
.76 

ERS 

•CR  2  ml 

5ELLVILLE 
HT    CHARLES 
HI   FRAHCIS 

1.75 

.05 

T 

.02 

.80 

.03 

.17 

.02       .04 

.19 

.30 

.13 

11.26 
4.03 
7.01 
3.51 

1.08 
.22 
.56 

.06 
.63 

.78 
.59 
.60 
•  05 

•  04 
.70 

.09 

.24 

1.60      .52 

.85 

T         1.08 

.09      .42 

.82      .30 

.27   2.64 

.44 

.04 
.96 
.34 

.09 

.47 
.32 

.14 

.65 
.33 
.52 

EX 

RClf 

RIDAH    TOWER 

RLET 

MH  SPRINGS 

3.89 
3.22 

4.39 
4.97 
2.00 

T 

.13 
.28 

.09 
.05 

•  44 
.20 

.13 

.08 

.20 
.50 
.68 
.49 
.47 

.76 
.32 

.30 
.14 

T 

.71       .28 
.04      .24 
.         1.16 
.67    1.51 
.10      .49 

.52 

.06      .60 
•         1.41 
T             .90 

T            .10 

.02 
.26 

T 

.06 

.13 

T 
.02 

• 

.05 

.21      T 
.31 
.04 
.11 

• 

.91 
.66 
.53 
.76 
.33 

Rt«All   4    E 
KPS 

R  CITr    2    S 

4.30 
4.06 
9.42 

.31 

T           .83 

.12 

T 
.02 

.60 
.94 

.51 

.03 

T 

.20 

T 

«            .70 
.17      .68 
T         3.93 

1.10      .60 

.66      .88 

T         1.10    1.23 

.40 
.17 
.72 

.02 

.40 
.16 
.51 

.30 
.04 
.45 

»E 

RT 

S.9* 

.10 

T 

.49 

.30    2.45 

.20    1.55 

.10 

T 

TTjART 

TTSART   9    ESE 

ItCO 

L0« 

ARKANA   we  AIRPORT         //R 

5.27 
5.35 

3.08 
3.38 

4.05 

.46 

.04 

T           .28 

.09 

.19 
.12 
.21 

T 

.57 

.04 

T           .04 

.02 
.96 
.36 
.90 
.12 

.01 
.22 

.01 

1.20 
T            .95 
.11       .72 
.23       .12 
.26 

.16    1.73 

.32    1.56 

.74 

.36      .33       .47 

.09    2.85      .05 

.50 
.56 
.05 
.41 
.01 

T 

.01 
.11 
.08 

.37 

.46 
.49 
.09 
.20 

.16 

.42 
.31 
.39 

T 

DPIHE 

DRO« 

HUT   GROVE    2    MNE 

«UT   BIOGE   FAA  AP 

«E« 

3.59 
3.48 

3.69 

9.09 

.09 
.36 
.35 

.01       .66 

T 

.21 

T 
.10 

.78 
.81 
.79 
.49 

•  10 

T 
T 

.26 
.09 

.13      .64 
.16       .24 
.08      .51 
2.09      .09 

.68      .30 

.26      .40 

.57      .14 

1.56    1.74    1.03 

.10 
.24 
.03 
.21 

.06 

T 
T 

.14 
.26 

.13 
.29      T 

.17 

T 

.94 

.03 
.86 
.09 
.54 

TE   ROCK 
TECLIFFS 

HE 

3.01 
3.40 

.15 

.10 
T           .30 

T           .15 
.08 

.50 
.30 
.49 

.12 

T 

.54      .65 
.15      .80 
.15      .76 

.11       .21 
.05    1.20 
.65      * 

.11 
.10 
1.29 

.07 

T 

T 

.30 
.56      T 

.46 
.32 

DAILY  TEMPERATURES 


Day  01  Monlii 


IS  16   17 


ALUM  FORK 


ARKAOELPHIA 


ASHDOWN 

BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  0  NO  I 

BENTON 

BENTONVILLE 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

BLYTHEVILLE 

BOONEVILLE 

BRINKLEY 

CAMDEN  1 

CLARKSVILLE 


CROSSETT  7  S 
CUMMINS  FARM 
OAROANELLE 
OE  QUEEN 
DES  ARC 
DEVILS  KNOB 


DUMAS 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

FORDYCE  6  V 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

GILBERT 

GRAVETTE 

HARRISON 

HELENA 

HOPE  3  NE 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

JONESBORO 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


57   5*   *1 
34   39 


58   56   47 
35   45 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


67   65 
34   38 


55   52   35 
38   32   17 


55   52   37 

30   33   20 


56   52   43 
29   41   22 


36   27   15 


60   56   49 


57   43   27 
37   27   20 


55   41 
35   25 


51   49   36 
36   34   25 


63   60   52 
47   25 


60   57   40 
35   36   24 


55   52   40 
33   33   23 


56   35   28 
30   26   15 


64   61   53 
36   47   30 


56   53   42 
36   39   29 


56   50   41 
32   36   22 


64   64   55 
44   46   23 


55   55   38 
34   34   24 


51   49 

40   26   14 


61   55   53 
33   44   20 


52   52   42 
35   39   28 


62 
35 


60   55   35 
42   24   12 


62   47   32 
40   25   19 


65   46   33 
33   25   16 


56   48   40 
37   28   27 


34   33   23 


64   60   36 
30   32   18 


51   32 
26   13 


57   52   47 
35   38   30 


57   54 
30   49 


MAX 
MIN 


54   53   45 
42   40   27 


60   49   33 
39   31   21 


40   41 
24   30 


45   43 
28   33 


44   48 
30   34 


41   39 
25   30 


41   38 
21   28 


40   39 
13   29 


42   43 
25   32 


39   38 
25   29 


40   40 
28   30 


39   39 
27   28 


35   40 
26   30 


40   42 
30   30 


42   46 
27   26 


40   41 
24   27 


37   39 
24   29 


45   41 
25   32 


45   40 
25   29 


43   43 
26   32 


40   49 
32   32 


43   56   57 
33   35   27 


45   55   57 
32   36   29 


37   43   49 
32   33   23 


33   43 
29   27 


43   42 
22   28 


38   37 
23   29 


37   44 
27   32 


42   38 
25   30 


46   46 
26   32 


43   49 
28   32 


43   42 
25   32 


36   36 
22   27 


49   50 
28   34 


45   43 
26   32 


39   45 
26   33 


38   50 
30   32 


41   39 
25   30 


34   34 
20   24 


38   49 
31   35 


50   46 
25   31 


52   60 
30   35 


45   39   54 
32   32   33 


38   38 
34   33 


41   47   53 

32   32   34 


♦4  5*  57 

35  36  29 

46  52  54 

32  33  34 


47   47 
39   36 


41   47 
36   34 


43   57   59 
31   32   24 


38   51 
34   35 


33  43  46 

22  24  30 

42  56  68 

32  34  24 

41  48  55 

37  34  30 


43   55 
38   32 


32   42 
25   25 


32   41   47 
29   22   26 


36   44   44 
28   26   26 


35   35   46 
32   25   25 


45  52 

32  32  31 

44  47  51 

31  30  29 

39  42  49 

32  29  22 

37  43  46 

26  24  17 

36  40  47 
29  29  22 

44  43  50 

37  35  30 

45  39  55 

33  33  31 

41  53  55 

32  32  36 

34  43  50 
32  32  27 


60   73   73 
27   32   49 


74   79 
28   40 


71   74 
28   41 


25 

60  73  78 

24  35  51 

59  72  77 

19  24  41 

64  73  78 

28  25  38 

52  59  77 

23  33  51 

54  53  73 

25  25  29 

55  68  73 
31  34  45 

61  78  82 
22  22  38 


71   75 
32   46 


7*  78 

30  39 

76  8* 

28  3S 

7S  78 

2S  40 

69  74 

29  40 

71  76 

29  40 


72 
37 


75   80 
26   36 


75   80 
27   35 


Tl   74 
34  *« 


68   68 
42   52 


74   78 
26   32 


72   76 
33   43 


75   77 
30   47 


70   77 
28   53 


72   76 
39   54 


53   70   76 
22   40   54 


53   74   79 
20   27   39 


61   73   76 
33   37   40 


76   81 
30   40 


22  28  33 

60  76  79 

17  23  37 

57  71  76 

18  35  49 

61  75  77 
16  28  53 

56  70  72 

30  34  43 

55  53  74 

29  30  35 

63  72  77 

33  35  52 

58  71  75 

30  34  48 


74   68 
54   48 


75   75 
51   52 


77   72 
49   64 


71   57 
64  "  46 


76   68 
55   37 


75   67 
66   31 


74   58 
62   50 


67   58 
50   27 


78   72 
34   46 


57   53 
56   37 


74   57 
52   38 


74   52 
64   49 


77   76 
56   56 


76   66 
41   38 


7*   68 
53   47 


70   56 
54   35 


76   74 
55   52 


76   74 
55   52 


78   65 
45   39 


76   65 
40   50 


T4   69 
S3  4T 


68   60 
54   34 


72   70   63 
47!  48   67 


74  i   70   54 
51]  52   55 


76   74   66 


75   66 
37   45 


78   68 
53   52 


78   74 
56   52 


72   68 
50   37 


66   65 
44   35 


72   66 
54   36 


69   54 
45   31 


75   70 
55   52 


70   65 
46   40 


76   53 
40   30 


76   68 
52   25 


70   68 
49   34 


72   54 
56   28 


74   71 
53   50 


77   75 
51   53 


72   72 
55   49 


71   64 
55   41 


70   67 
48   56 


71   57 
48   58 


73   67 
46   58 


71   54 
48   55 


58   69 
42   53 


72   66 

46   47 


76   68 
46   58 


65   57 
48   66 


74   68 
54   53 


73   70 
50   52 


55   57 
49   57 


70   55 
51   57 


72   67 
45   57 


73   70 
48   59 


74   74 
51   57 


67   64 
47   57 


65   62 
53   55 


73   69 
51   59 


64   57 
53   53 


65   63 

50   55 


76   66 
48   56 


76   66 
60   58 


58   70 
47   52 


66   68 
41   56 


66   67 
46   54 


57   70 
47   55 


67   67 
50   56 


68   65 
43   56 


70   70 
45   50 


68   57 
46   53 


65   71 
39   55 


75   59 
51   57 


75   67 
53   54 


58   62 
55   58 


76   66 
48   59 


49   46 
27   36 


56   48   48 
32   38   39 


54   49   48 
31   39   42 


59   42 
28   36 


47  45 
26  35 

52  46 

28  37 

60  46   47 

30  37 

42  43 

22  35 

69  50   45 

29  31   39 

62  45   47 

30  37   40 

50  45   48 

25  37 

52  44 

30  39   36 

59  48   49 

35  38   42 

48  46   49 


28   37   41 


60   43   45 
28   36   39 


75   47 
38   40 


64   45   48 
34   39   41 


61   46 
26   38 


57   44 
30   37 


42   40 
20   29 


65   50 
28   38 


34   39   41 


49   72   72 
43   38   37 


52   74   72 
46   45   39 


59   76   72 
45   44   37 


52   71   69 
44   34   38 


51   72   68 
43   38   35 


52   73   71 
45   41   36 


51   74   72 
45   32   40 


47   72   52 
43   35   27 


49   51   74 
45   32   34 


58   70   62 
45   43   40 


53   75   66 
45   41   33 


52   73   67 
41   44   38 


55   77   75 

47   43   41 


51   76   70 
42   40   34 


52   74   70 
45   41   37 


54   70   66 
43   45   34 


56   76   73 

48   45   47 


56   74   68 
43   44   46 


53   73   65 
45   33   34 


58   78   66 
44   38   34 


53   75   70 
45   45   40 


46   57   62 
39   37   25 


65   75   69 
44   30   36 


49   47 
40   41 


40   42 
20   31 


46   43 
25   36 


43   42   46 
23   36   38 


45   41   45 
27   37   40 


45   44   48 
28   38   43 


46   46 
27   35 


47   45   45 
25   35   39 


42   45   46 


20 

33 

45 

45 

24 

34 

55 

50 

33 

42 

68   48   44 
32   33   37 


50   47   47 
28   37   39 


56   43   47 


56   74   62 
45   42   41 


60   79   64 
48   47   36 


48   71   65 
36   37   25 


47   70   42 
42   41   20 


46   69   66 
42   42   28 


53   73   47 
44   35   31 


51   75   47 
41   40   31 


49   72   71 
44   30   30 


54   75   71 
44   33   39 


45   70   52 
41   37   26 


51   72   55 
41   39   29 


57   69   65 
46   43   48 


47   56   75 
43   45   50 


48   73   68 
45   43   36 


54   71   65 
44   43   38 


62   74   73 


65   76   59 
31   33   42 


29   29   38 


55   75 
31   26 


61   75   70 
23   28   36 


54   72   54 
16   28   35 


55   52 
31   31 


49   69   53 
30   32   37 


60   77 
28   31 


56   74   71 
31   37   46 


53   75   73 
31   41   47 


51   79   73 
28   29   41 


58   76   73 
30   30   41 


73   75   72 
32   34   45 


59  74   70 

32  37 

69  75 

31  27   38 

68  76   57 

23  29   40 

57  75   72 

31  39   46 

53  70 

24  42 

65  76 

22  28 


60   75   59 
31   37   44 


65 
32 


52   75   63 
21   42   34 


54   73   46 
16   44   33 


53   72   69 
20   44   38 


57   76 
29   43 


60   77   52 
29   33   40 


59   76 
23   25 


58   78 
23   25 


55   71   55 
15   37   32 


53  77  55 

25  31  29 

50  71  57 

32  31 

52  53 

29  35  42 


32   35   49 


31   32   40 


See  referesce  1 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
FEBRUARY  1961 


titinued 


:ad  hill 

[TTLE    ROCK   we    AIRPORT 

kGNOLIA    3    N 

VLVERN 

WMOTH    SPRING 

tRIANNA    2    S 

ARKEO    TREE 

ARSHALL 

ENA 

ONTICELLO    3    S 

ORRILTON 

lOUNT     lOA 

ICUNT    MAGAZINE 

lOUNTAIN    HOME    I    NNW 

lOUNTAIN    HOME    C   OF    ENG 

lARROWS    0AM 

(ASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

«EWPORT 

4IHRO0  DAM 

OKAY 

OZARK 

PARAGOULO  RADIO  KDRS 

PARIS 

PERRYVILLE 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 

PRE5C0TT 

ROGERS 

ROHWER  2  NNE 

RUSSELLVILLE 

SAINT  CHARLES 

SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SI  LOAM  SPRINGS 
STUTTGART 


Day  Of  Month 


52   50   41 
35   37   26 


31   31   24 

65   65   59 
l>5   48   26 


55   51   45 


60   54  35 

30  15 

58   52  49 

43   40  25 

58   56  46 

40   43  21 


30   34   24 


44   26   15 


47 
27 


26 

36 
22 

44 
25 


39 
30 

50 


34   34   30 


38   51   54 
33   33   33 


38  37  39 

14  22  28 

44  39  40 
22  27  31 

45  45  45 
25  26  31 


18  25  32 

43  40  44 

20  27  32 

38  36  40 

18  21  25 

36  35  38 

15  24  28 


35  35  29 

41  56  57 

33  33  33 

35  40  47 

32  29  16 

43  44  51 

34  34  28 


31   26   20 


54   67   72 
27   29   39 


61   73   78 
27   34   45 


73 

73 

33 

50 

65 

74 

31 

38 

73 

79 

36 

75 

79 

24 

32 

66 

74 

28   31   39 


66   63   71 
57   37   47 


74  60  73 

58  53  54 

77  73  76 

54  56  58 


52  50  46 

73  63  75 

50  32  44 

72  72  73 

56  48  49 

71  67  69 

58  49  50 


31   35   35 
14   16   25 


52   47   38 
22   23   29 


42   47   56 
38   35   29 


32  32  26 

33  38  43 
25  24  27 

37  37  46 

31  26  25 


28   26 

50   41 

32   30   26 


55   62   55 
38   43   21 


62   56   45 
29   36   24 


60   54   45 


60   52   30 
32   29   18 


68   54   40 


62   44   39 
37   39   25 


54   50   38 
39   34   29 


58   63   32 
30   30   16 


58   62   58 
30   38   32 


60  57  39 

40  30  14 

66  50  42 

36  39  28 

57  54  41 

34  39  23 


59   74   78 
26   28   32 


64   73   78 


78 

71 

65 

32 

56 

31 

77 

69 

63 

39 

52 

37 

75 

77 

72 

46 

48 

65 

50  46  36 

22  27  32 

37  39  36 

16  21  26 

43  40  39 

19  19  26 

51  45  48 
25  30  31 

42  43  46 

23  30  32 

31  36  34 

19  18  28 

41  42  45 

22  29  33 

38  40  41 

19  25  31 

38  41  42 

24  27  32 

37  41  42 

24  27  32 

33  38  37 

17  22  28 

44  41  46 

24  24  30 

47  45  43 


52   48   38 
34   37   22 


36  29  26 

66  64  33 

39  30  18 

54  60  40 

37  36  27 


22 

23 

40 

39 

17 

26 

46 

42 

20 

22 

41 

40 

20 

28 

38   38   46 
19   21   21 


37   42   41 


38   39   41 


44   42   40 
20   28   30 


38   40   39 
23   22   35 


36   43   49 


42   36   62 
32   32   32 


33  35  31 

43  50  53 
32  33  34 

36  43  49 

32  32  26 

44  49  53 
32  33  33 


35   35   33 


36   33   33 


32   32   26 

48   45   66 
35   36   34 


27   27   26 
42   44   51 


32   31   35 


37   51   55 
34   36   28 


36   44   48 


49   52   60 
34   31   30 


52   74   81 


17   19   29 
57   67   74 


56  62  71 

25  30  37 

60  73  77 

24  30  46 


56   63   77 


74 
30 


54  46  49 

74  70  74 

66  38  46 

73  68  64 

55  40  41 

69  63  72 

52  34  47 

80  68 

42  30  31 

73  75  66 

34  39  60 

77  75  65 

44  48  50 

75  64  74 

51  39  47 

80  75  62 


26   2  8   40 


26   28   36 


76  71   78 
61  53 

73  66 

45  38 

69  65   74 

63  37   49 

77  67   74 

46  38   48 


48   44   47 


64   73   79 
32   38   49 


68   74   73 
22   26   35 


65   55   69 


59  71  74 

26  32  37 

63  79  83 

24  28  37 

50  60  70 

30  34  42 

61  75  78 

25  30  43 

63  75  74 


62   76   75 
26   36   45 


53   61   36 

71   66   75 
53   50   59 


50   56   56 

68   67   71 
45   56   39 


54   66   56 


50  41   58 

70   68   60 

51  67   44 


70   63   67 


42   39   26 
70   70   60 


71   68   69 
48   60   55 


71   66   64 


72  64 

52  55 

71  68  74 

47  55  46 

74  70  62 
49  61  67 

75  67  65 
56  58  57 

66  61  59 

51  58  35 

74  68  75 
46  57  54 

69  68  63 

48  56  37 

71  65 

48  57  54 

75  73  78 
53  59  58 


66   44   48 
27   33   38 


48   43   46 
29   37   40 


46   43   47 
30   38   43 


66   46   49 
35   34   42 


47   44   46 
26   35   39 


67   47   49 
38   31   41 


63   45   47 
28   35   39 


73   48   50 


49   46   46 
27   37   40 


68   47   48 
27   36   36 


58   69   64 
43   39   40 


45   42   37 


52   77   62 


57   76   73 
45   45   38 


52   74   64 
46   42   39 


53   72   65 


56   71   67 
45   41   45 


60   69   70 
44   48   42 


48   72   67 
43   38   31 


55   75   67 
46   46   47 


51   76   65 
45   39   36 


52   74   69 
43   35   33 


75   63   76   76   63   78 
56   52   52   51   68   39 


76   66   75 
52   34   48 


73   75   72 


30 

36 

49 

51 

50 

74 

78 

76 

75 

77 

34 

44 

50 

52 

51 

72 

78 

71 

69 

70 

45   43   46 
24   36   37 


61   45   42 
25   26   36 


68   53   46 
30   32   39 


61   50   46 
28   34   37 


69   49   44 
26   26   36 


33   39   42 


48   45   49 
26   38   42 


63   43   45 
28   36   38 


26  36  41 

48  42  45 

27  36  39 

62  46  47 

32  39  40 


34   39   42 

50   49   49 
28   38   33 


65   73   70 
37   37   32 


47   69   65 
28   30   36 


69   76   70 
31   36   41 


61  79  63 

31  34  42 

63  75  67 
28  38  49 

64  76  73 

28  28  35 

50  77  68 

29  24  35 

64  71  57 
32  37  44 

56  65  71 

32  34  37 

65  76  68 
25  29 

62  74  65 

31  33  40 


67   75   66 
32   30   42 


70   76   70 
30   26   37 


27   25   34 


52 
28 


43   36   52 


78   69   75 
49   42   45 


75   75   62 
64   51   51 


73   68   76 
51   48   51 


73   72   75 
62   51   54 


50   36   50 


51   56   61 


45   32   35 


63   73   67 
40   38   30 


43  37  45 

58  77  76 

46  42  39 

51  74  53 

46  41  35 

55  69  67 

44  39  41 

54  77  71 

46  33  33 


49   65   76 
25   26   30 


52 

74 

44 

36 

37 

52 

76 

68 

45 

45 

39 

54 

77 

60 

44 

46 

35 

74   75   68 
50   50   60 


73   65   70 


66   70   53 


76   68   77 


74   75   65 
52   54   55 


74   70   77 
52   50   50 


71   58   56 
48   55   29 


55   68   55 


57   49   48 
31   37   40 


70   44   52 
34   39   41 


50   49   50 
26   39   42 


32  33  35 

57  42  46 

28  37  40 

53  45  49 

32  39  43 

44  43  46 

23  35  39 


31   38   41 


54   68   62 
44   36   30 


54   65   72 
38   42   42 


53   76   72 
44   43   40 


45   72   65 
42   38   28 


62   70   62 
45   44   37 


52   76   56 


48   53   76 
UU       44   47 


55   75   72 
45   35   36 


46   72   55 
43   38   28 


51   75   72 


45   60   77 
31   34   42 


33  34  49 

69  78  68 

30  31  39 

49  70  67 

29  28  38 

59  79  77 

30  29  41 


26  28  38 

51  76  72 

31  39  47 

51  76  68 

32  41  43 

54  70  59 

26  37  36 


62 

70 

38 

48 

76 

76 

36 

47 

74 

65 

40 

37 

68 

70 

36 

36 

50   79   73 
30   30   39 


56   56   74 
31   32   38 


59   75   68 


68.9 
38.1 


57.3 
38.0 


52.8 
40.0 


60.0 
36.9 


55.9 
31.3 


58.5 
38.7 


58.2 
37.7 


54.8 
30.2 


57.6 
36.5 


61.9 
40.0 


57.6 
36.4 


60.0 
35.0 


51.1 
32.8 


66.8 
31.9 


53.7 
30.2 


59.5 
33.5 


57.9 
36.5 


56.9 
33.9 


57.4 
35.5 


63.6 
40.0 


58.3 
36.6 


56.2 
35.1 


59.9 
35.4 


66.1 
35.8 


61.2 

40.8 


58.5 
39.8 


57.1 
33.8 


60.4 
38.4 


63.3 
38.5 


65.3 
33.5 


59.8 
37.4 


59.4 
35.4 


67.6 
37.7 


59.0 
37.1 


60.4 
39.0 


66.0 
34.2 


60.8 
39.6 


■s^y: 


See   reference   notes   following  3t.tlon   Index. 


ConHnu«d 

LX  J. 

JXI.^ 

1.x 

WX 

i.i:» 

J 

AKKAHSAS 

Station 

DiTOi  Month 

ft 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

U 

IS 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 
MIN 

57 
32 

49 
39 

44 
28 

37 
22 

37 
22 

45 
27 

39 

31 

39 

33 

57 
29 

51 
27 

57 
31 

70 
37 

74 
46 

73 
50 

61 
49 

72 
51 

74 
56 

64 
57 

74 
31 

47 
31 

45 
38 

49 
43 

52 
42 

72 
46 

54 
31 

56 

34 

72 
42 

67 

41 

56.7 
37.4 

SUBIACO 

MAX 

MIN 

59 
36 

55 

38 

39 
22 

42 

20 

41 
28 

45 
33 

42 
32 

49 
32 

53 
35 

59 
28 

79 
32 

83 
35 

78 
52 

66 
45 

72 
50 

68 
53 

68 
54 

61 
34 

48 
26 

47 
39 

48 
40 

52 

45 

76 
36 

72 
33 

57 
27 

78 
32 

74 
41 

46 
38 

59.2 
36.4 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

63 
»7 

59 

38 

50 
31 

47 
27 

39 

31 

47 
35 

39 

33 

94 
36 

56 
37 

63 

31 

73 
40 

78 
50 

75 
55 

70 
57 

76 
54 

67 
59 

70 
57 

67 

40 

48 
34 

43 
38 

48 
42 

59 
46 

76 

50 

60 
33 

65 

31 

74 
45 

63 

41 

48 
40 

59.9 
41«* 

TURNPIKE 

MAX 
MIN 

WALORON 

MAX 
MIN 

59 
32 

58 
38 

43 
26 

45 
21 

44 
26 

41 
31 

40 
32 

47 
32 

53 
32 

62 
22 

75 
27 

79 
37 

76 
52" 

66 
38 

72 
♦7 

68 

48 

70 
58 

61 
39 

50 
27 

48 
37 

48 
39 

53 
46 

74 
35 

73 
32 

62 
32 

76 
29 

73 
39 

48 
37 

59.* 
35.4 

WALNUT  RIDOE  FAA  AP 

MAX 

MIN 

58 
33 

40 
25 

27 
19 

33 
21 

37 
24 

36 
29 

35 
33 

41 
30 

50 
27 

58 
28 

70 
32 

72 

44 

72 
52 

62 
39 

72 
50 

70 
44 

64 
56 

73 
33 

43 
28 

44 
36 

45 

41 

52 

45 

70 
40 

54 
33 

50 
31 

73 
33 

58 
39 

45 
39 

53.7 
39.1 

WARREN 

MAX 
MIN 

57 
42 

55 
45 

47 
28 

42 
22 

46 
25 

45 
32 

44 
37 

50 
35 

55 
28 

63 
28 

73 

35 

78 
46 

79 
55 

70 
55 

74 

73 

50 

70 
58 

78 
58 

69 
36 

44 
39 

50 
42 

55 
47 

76 

45 

69 

43 

62 
31 

75 
39 

67 
46 

64 
43 

61.8 

40.9 

WHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

41 

25 

15 

17 

25 

27 

26 

23 

29 

30 

42 

52 

51 

41 

49 

60 
53 

55 
28 

42 
20 

44 
34 

46 
38 

45 
39 

67 
38 

62 
26 

54 
25 

70 
40 

67 
38 

42 
29 

33.4 

WYNNE 

MAX 
MIN 

51 
37 

50 
36 

42 
26 

40 
18 

42 
22 

36 
29 

40 
33 

45 

31 

49 
26 

62 
27 

67 
38 

75 
45 

70 
46 

66 
46 

72 
50 

75 
54 

70 
58 

75 

50 

70 
29 

44 
35 

53 

40 

71 
43 

62 

41 

54 
32 

73 
36 

58.2 
37.1 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  oi  month 

' 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

BLAEELT  MOUIITAIN  DAM 

EVAP 
WIND 

16 

14 

39 

* 
33 

* 
35 

* 
37 

.03 
44 

.11 
41 

.09 
25 

17 

27 

.18 
23 

.09 
35 

.09 
39 

.07 
20 

.07 
18 

.01 
4 

.09 
30 

94 

.07 
51 

34 

.04 
13 

.02 
17 

.09 
61 

74 

» 
35 

.32 
31 

.08 
29 

B  1.62 
936 

BOPE  3  NE 

EVAP 
WIND 

198 

.00 
40 

40 

25 

42 

.25 
54 

.00 
52 

.01 
50 

.06 
25 

.07 
7 

.08 
32 

.14 
47 

.16 
68 

.13 
46 

.07 
12 

.05 
18 

12 

43 

68 

64 

48 

.01 
18 

.03 
51 

.14 
53 

* 
74 

.27 
8 

.13 
3 

.02 
142 

B  2.06 
1340 

NASROWS  DAU 

EVAP 
WIND 

35 

39 

36 

26 

37 

.19 
35 

.00 
37 

.00 
43 

.06 
23 

* 
17 

.14 
18 

.12 
25 

.14 
42 

.09 
42 

.07 
33 

.00 
31 

.00 
19 

.04 
61 

.21 
54 

.05 
52 

26 

.00 
17 

.00 
34 

.04 
53 

44 

39 

.31 
43 

48 

B  1.70 
1009 

RUSSELLVILLE 

EVAP 
WIND 

5 

18 

.06 
20 

.06 
34 

.06 
40 

.06 
32 

.00 
24 

.04 
32 

.09 
8 

.05 
13 

.10 
9 

.04 
19 

.24 
22 

.19 
40 

.10 
20 

.00 
13 

; 

.10 
51 

.09 
32 

33 

18 

.02 
17 

.05 
21 

.03 
28 

.11 
51 

.14 
20 

.06 
22 

.07 
29 

B  2.05 
671 

STtrrroART  9  ese 

EVAP 
WIND 

43 

20 

27 

* 
62 

129 

* 
25 

.13 
100 

.00 
129 

• 
37 

* 
16 

.12 
31 

.12 
68 

.13 
124 

.09 
78 

.06 
19 

.03 

16 

.08 
50 

111 

.12 
119 

.04 
100 

.04 
87 

35 

.03 
94 

.12 
96 

112 

.18 
97 

.16 
106 

.13 
105 

B  1.70 
2036 
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SNOWFALL  AND 

Sh 

fO^ 

w 

Ol 

sf  ( 

3R 

Ol 

JN 

D 

ARKANSAS 
FEBRUARY   1961 

Day  of  month 

, , , , r 1 1 1 1 1 r 1 I            1 

StaHon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BATBSVILLE   L  AND  D  NO   1        £ 

>NOWFALL 

T 

2 

T 

1 

>N   ON   GND 

T 

BLyTHEVILLE 

iNOWFALL 
IN  ON  GND 

T 

T 

T 

BRINKLEY 

iNOWFALL 
IN  ON  GND 

T 

CAUDEN   I 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

CONWAY 

iNOWFALL 

1.8 

1 

T 

SN  ON  GND 

CORNING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

• 

1.5 

1.0 

1.5 
T 

CROSSETT  7   S 

SNOWFALL 
3N  ON  GND 

DE  QUEEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

~ 

T 

T 

T 

DEVILS  KNOB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2 

- 

T 

DUHAS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

EL  OORAIX)  FAA  AIBPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

EUREKA  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2 

12 

. 

- 

- 

T 

- 

MYBTTEVILLE  FAA  AP 

SNOWFALL 

T 

T 

T 

1.0 

4.0 

2 

1.5 

1 

T 

SN  ON  GND 

1 

3 

4 

.5 

.4 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 

T 

T 

T 

7.0 

3 

1 

T 

SN  ON  GND 

7 

5 

1.0 

FORT   SMITH  KB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.4 

T 

T 

5.1 
1 

T 

GILBERT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

4.0 
2 

T 

T 

T 

3.5 

T 

T 

T 

ORAVETTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNP 

T 

T 

T 

10 

4 

3 

T 

T 

1 

- 

HOT  SPRINGS   1   HNE 

SNOWFALL 
3N  ON  GNP 

.5 

T 

JONESBORO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

- 

T 

LITTLE  ROCK  »B  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

MAGNOLIA  3   N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

MAHMOTB  SPRING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

' 

- 

- 

T 

IIARIANNA   2   S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

HARKED  TREE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

MENA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
4 

2 

T 

T 

VONTICELLO  3   S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

MOinn  ID* 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

I 

T 
T 

T 
T 

NEirPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1 

OZARK 

SNOWFALL 

- 

- 

SN  ON  GND 

T 

T 

^ 

1 

PRESCOTT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

ROGERS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.3 

9 

S 

2 

1 

T 

3 

T 

1 

T 

RUS8ELLVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

1 

T 

T 

T 

SEARCY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

STUTTGART  9  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNE 

T 

T 

T 

T 

T 

TKXARKANA   WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNE 

KALDRON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNI 

2.C 
2 

T 
T 

ITALNUT   RIDGE  FAA  AP 

SNOWFALL 

T 

T 

T 

l.C 

1. 

3 

SN  ON  GNE 

1 

1 

1 

1 



8««   reference   oottts   tollowlnc  StatloD   : 
-     23    - 


TOTAL  PRECIPITATION 


FEBRUARY   1961 


-   24 


.oMttKOKliHUiiiw 


AVERAGE  TEMPERATURE 


FEBSUARY   1961 


-   25 


STATION  INDEX 


STAnON 


COUNTY 


AR80TT 
ALICIA 

LUM  PORK 

lY 

MITV  3  NE 

ANTOINE 
APLIN  I  W 
APPLETON 
ARKAOELPHIA 
ARKANSAS  CI  TV 

ASHOOWN 
ATHENS 
AUGUSTA 

.ALO  KNOF) 

■ATESVILLE  LIVESTOCK 

batesville  l  and  0  N( 


BIG  FORK 
BLACK  ROCK 

CELV  MOUNTAIN  I 

FtLUE  MOUNTAIN  0AM 
BLUFF  CITt  3  5W 
PLVTHEVILLE 
BOONEVILLE  b   NW 
SOONEWJLLE  7  NE 

BOONEVILLE  6  NNE 
BOONEVILLE 
B0TKIN8URG  2  S 
BOUGH TON 

BRANCH  *  NW 

BRANCH  3  SW 
BRINKLEY 
BUFFALO  TOWER 

-  SHOALS  0AM 
flUROETTE 

CABOT  H    SN 
CALICO  ROCK 
CAMDEN  1 
CAMOEN  ! 
CARLISLE  1  SW 

CARPENTER  DAN 
CLARENDON 
CLARKSVILLE 
CLINTON 
COMBS  3  SE 

COMPTON 
CONWAY 
CORNING 
COVE 


CRYSTAL  VALLEV 
CUMMINS  FARM 
OAISY 
DAMASCUS 
VILLE 

DANVILLE  SCS 
OAROANELLE 
DE  OUEEN 

DES  ARC 

DEVILS  KNOB 

OIERKS 

DUMAS 

EL  DORADO  FAA  A 

EUREKA  SPRINGS 


0064 
0130 
0136 
0150 


SCOTT 

LAWRENCE 

SALINE 


S  PERRY 

&;  POPE 

0220;  CLARK 
0234J  DESHA 


L  02B6 
I  0300 
I  0326 


LITTLE  RIVER 

HOWARD 

WOODRUFF 

WHITE 

INDEPENDENCE 

INDEPENDENCE 


EVEN 


.  SHADE 


052  MISSISSIPPI 

1102  PULASKI 

1132  IZARD 

1152  OUACHITA 

15h  OUACHITA 

1224  LONOKE 

1238  GARLAND 

1442  MONROE 

145S  JOHNSON 

'  VAN  BUREN 
MADISON 


I  SEVIER 
1960  CHICOT 
196a'  PRAIRIE 

19821  JOHNSON 
01^1  HOWARD 
OESHA 
I  2300  UNION 
I  2356, CARROLL 

2366;  SHARP 
I  2443; WASHINGTON 

2444. WASHINGTON 
!  2S2S' MARION 

2540  DALLAS 


IVER 


' GEORGETOWN 

GILBERT 
; GLENWOOD 

GRAVELLY 

GRAVETTE 

GREEN  FOREST  *  ESE 
GREENBRIER 
GREENWOOD  - 
GREERS  FERRY  MM 
GURDON  3  E 

HAMBURG 

HARDY 

HARR I  SON 

HEBER  SPRINGS  3  Si 

HECTOR 

HELENA 

MOPE  3  NE 

HOPPER 

HORATIO 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

HUNTSVILLE 
HUTTIG  DAM 
INDEX 
JASPER 
JESSIEVILLE 


LAKE  MAUMELLE 

LAMAR  2  SW 

LANGLEV 

LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STATION  • 

LEOLA 

LITtLE  ROCK  WB  AIRPORT 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

LURTOM 

HAD I  SON 


MARKED  TREE 

MARSHALL 

MAUmEE 

MELBOURNE 

MENA 


2^44  I 

256*  ST  FRANCIS 

2574  SEBASTIAN 

2575  CRAWFORD 
2670  HEMPSTEAD 

2760  WHITE 

2794:  SCARCT 
I  2842  PIKE 

2922  YELL 
I  2930  BENTON 


3088,  ASHLEY 
3132  SHARP 
3164,  BOONE 
3230  CLEBURNE 
3235  POPE 


:  PHILLIPS 

I  HEMPSTEAD 

I  MONTGOMERY 

'  SEVIER 

>  GARLANO 


LITTLE  RIVER  i 
I  NEWTON 
<  GARLAND 

.  CRAIGHEAD 
MISSISSIPPI 
L0NO(E 
CLEVELAND 

:  CRAIGHEAD 


GRANT 
I  PULASKI 
)  PULASKI 

NEWTON 
I  ST  FRANCIS 

I  COLUMBIA 
I  COLUMBIA 

HOT  SPRING 

FULTOM 

LEE 

POINSETT 
.  SEARCY 

SEARCY 

IZARO 
.  POLK 


39  04 
9S  54 

.  34  48 
34  47 

34  17 

I  34  02 

34  58 

35  25 


I  34  29 

36  07 
.  34  36 


35  56 
35  12 
35  13 


35  39 
33  52 
35  21 


I  35  49 

3*  57 

'  36  07 

33  36 

33  35 

34  47 

I  34  27 


1  35  04 

I  35  13  I 

I  34  02  I 

33  31  I 

'  34  58  I 

35  43 


35  01 
35  20 
35  39 
33  37 


35  13 
35  31  I 
33  54 

'  33  14  I 
:  36  19 
'  36  1* 
35  28  , 

35  28 

!  3*  32 

I'  33  43  I 
'  34  22  ! 
)  33  56  I 

{ 34  31  I 

36  05  I 
:  33  02 

33  35 
36  01 

34  42 

35  50 


I  34  10 

34  44 
3*  46 

35  46 
35  00 


33  : 


35  32 

'  35  54 

'  36  03 


92  52 

93  29 
93  25 


94  08 
93  58 
91  22 


90  38 

91  06 

92  37 


93  11 

93  39 
93  09 
89  55 

93  59 
93  50 

93  54 
93  55 

92  28 

93  20 


.  00 


470 


93  59 

91  12 
93  30  I  257B 

92  34 
89  57 

289 


93  28 

92  28 

93  48 

93  IB 
92  28 

90  35 

94  25 

91  56 

92  27 

91  36 

93  44 

92  25 

93  24 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


93 

24 

2350 

5P 

94 

02 

422 

5P 

91 

?9 

162 

6P 

92 

252 

MID 

44 

1465 

6P 

91 

37 

490 

10 

1253 

MID 

94 

10 

1270 

280      5P      5P 


92  43    I  595 

93  33  547 

93  42  49B 

94  26  1250 


91    4B    I 

91  29 
93    07 

92  03 
92    58    ' 


94  03 
93  11 
93    04 

90  42 
90  0* 
92  00 
92  16 
90  26 

92  28 

93  25 

93  51 
92  54 

94  19 

92  35 
92  14 

92  19 

93  05 
90  43 


t  IttAIHAGX  OOOI:      1.   ABUHSAS     2.    UI88I8&IPPI      3.    ODACBITA 


OBSERVER 


JAMES  VC  WILLIAMS 
RUBY  e*  OWENS 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
RE6A  r.  SWAIM 

alta  f.  garner 

owen  b*  henorix 
mobart  watts 
john  a.  jones 
tillman  e.  lawrence 

JOHN  W>  TRAMMELL 

SW  GAS  AND  ELECTRIC  CO 


STATION 


MONTICELLO  3  5 

MONTROSE 

MORORAY  LOCK  AND  DAM  8 

MORRILTON 

MOUNT  IDA 

MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW  I  E 
MULBERRY  6  NNE 

I  NARROWS  DAM 
NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 
NASHVILLE  SCS 


DREW 

ASHLEY 
4934' CALHOUN 
493fl| CONWAY 
49861  MONTGOMERY 

5010, LOGAN 
5036  BAKTER 
5038,  BAXTER 
5046  STONE 
5072  FRANKLIN 


I  5112  HOWARD 
I  5114, HOWARD 
HOWARD 


UNIVERSITY  OF  ARKANSAS  i 

NEWHOPE  3  E 

HELEN  GARRISON          1 
MARVIN  MORRISON        ! 
B>  S.  HAMMOND 
P.  M,  6RECKENR106E 

NEWPORT 
NIMROO  DAN 
NORFORK  DAM 
ODELL  3  N 
OOEN  2  W 

EARLE  L.  BROWNE 
DAVID  L.  STIDHAM 
ANNA  M.  LILES 
LEE  W.  MCKENNEY 

OSCEOLA  2  NNW 

OZARK 
020NE 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS  i 

IVY  W.  CRAWFORD 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

PARIS 

PARKIN  2  W 
PARKS 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE   ' 
CLEO  E.  VANOELL         | 
MARY  C.  PEARSON         , 
EUNICE  INGERSOLL 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE   1 

PARTHENON 
PERRYVILLE 

PINE  BLUFF  FAA 
PINE  RIDGE 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE   i 
RICHARD  K.  WEIS 
WILLIAM  R.  WYATT 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS  ; 
G,  A.  HALE 

POCAHONTAS  I 
PORTLAND 

PRESCOII  SCS 

5IT. 


PIKE 


5186  JACKSON 

' 5200: PERRY 
5228  BAXTER 
S351.  WASHINGTON 
5358  MONTGOMERY 

5376  HOWARD 
5480  MISSISSM 
5498  SALINE 


5562  GREENE 
5576  LOGAN 
I  5577'  LOGAN 
' 5586' CROSS 
559II  SCOTT 

; 5602  NEWTON 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


lIRPORT       575. 


EFFERSON 
EFFERSON 
'60  MONTGOMERY 


5820  RANDOlPi 
5866  ASHLEY 
5908  NEVADA 


«I0 

MID 

5P 
6P 

ss 

6P 

7A 
8A 

7A 
8A 

7A 
SS 

7A 
7A 
7A 
7A 

7A 

6P 

7A 
7A 

8A 

7A 
6A 

7A 

6P 

8A 
8A 
7A 
7A 

7A 

5P 

5P 

7A 
MID 
7A 

7A 

ID 

6P 

5P 
SS 
6P 

6P 
SS 

6P 

MID 
MIO 
SA 
7A 

7A 

5P 

6P 

7A 
7A 

AUSTIN  D.  HARRIS 
MIKON  M.  BAILEY 
MARY  REIDER 
JOHN  L.  TAIT 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 
B>  F>  NORTHERN 
DR.  IRVING  T.  BEACH 
EARL  B.  RIDOICK 
MAUDE  C.  BRASHEARS 

JONAH  LEE  SIMS 

CLARENCE  S>  WILLIAMS 

LAURA  POLK 

JOE  C.  ALLEN 

U  S  FOREST  SERVICE 

WALTER  C.  TIMMING 
CUMMINS  PRISON  FARM 
FERNA  JONES  TEDDER 
VILLIAM  A.  BROWN 
J.  At  MOUDr 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
JACK  E.  BURKS 
b,  TUCKER  VASSER 
L>  W.  WILSON 
C,  J.  RISTER 

CHRISTINA  B.  DICKEY 
THOMAS  F.  HINSLET 
I   TRAVIS  C.  KEAHEY 
I   U  S  FED  AVIATION  AGENCY 
I   WALTER  H.  PETERSON 

' OPHA  WOLFE 
r  |U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
I   U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 


C     LESLIE  P.  CALLENS 
C     THOMAS  A.  MOORE 
C  HJ  U  S  WEATHER  BUREAU 
I  JAMES  L.  CRISTEE 
INA  J>  LOGAN 

BESSIE  E.  AKERS 
C  H  !  C.  ELI  JORDAN 

WILLIAM  F.  SEVIER 
WILLIE  PENDERGRASS 
H   GLENN  S*  JUSTICE 

RALPH  L.  BANTA 
CHARLES  F.  FORD 
DOROTHY  M,  BEEN 
U  S  CORPS  OF  ENGINEI 
ROV  S*  ROBBS 


HAVANA  1  NE 

REMMEL  OAM 
nOGERS 

I ROHWER  2  NNE 
'  RUSSFLLVILLE 
SAINT  CHARLES 

SAINT  FRANCIS 
I  SALEM 
j  SEARCY 

] SHERIDAN  TOWER 
I  SHIRLEY 

' SILOAM  SPRINGS 


TURNPIKE 

WALDRON 

WALNUT  GROVE  2  MNE 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 


6006 

FRANKL 

6007 

FRANKL 

6008 

LOGAN 

6016 

MILLER 

610? 

HOT  SP 

6248 

BENTON 

635? 

POPE 

6376 

ARKANS 

6624  BENTON 
6768  DALLAS 
6804  LAFAYETTE 
6820  LINCOLN 


6890  MONTGOMERY 
6918  ARKANSAS 
6920  ARKANSAS 
,928  LOGAN 
38  COLUMBIA 
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REFERENCE  KOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI Imatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 

Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:   Temperature  in  'f,    precipitation  and  evaporation  in  Inches,  and  wind  movement  In  miles. 

Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  -Evaporation  and  Wind-  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  In  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau-)  are  based  on  the  period  l^^l-l^S"  •  ^^J"f  ^|,*°.  J^P"^^"'  °''- 
servations  taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground-  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground   Samples  for  obtaining 

measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  In  the  snowpack 

may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  Include  snow  and  sleet. 

Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  In  the  -Daily  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporatlou  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  -Snowfall  and  Snow  on  Ground-  Table,  when 

published   a«  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation  times  In  local  standard  time.   During  the  summer  months  some 

observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  In  the  -Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.   For  those  stations  snow  on  ground 

values  are  at  0600  C.S. T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C 


Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  -Hourly 

Precipitation  Data-  Bulletin. 

"Snowfall  and  Snow  on  Ground-  Table,   Omission  of  data  : 

"Supplemental  Data"  Table. 


month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground 


that  month. 


OTHER  REFERENCE  NOTES 


No  record  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication.  r^„„„rt-  T.hle- 

-   No  record  in  the  -Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind-  Table;  -Snowfall  and  Snow  on  Ground   Table, 

and  the  Station  Index. 
+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

'   Amount  included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown.  ^.  t  „^i„,t^„    that  tho 

#   Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 

thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  root  of  a  building. 
//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

D   wfter^equivalent 'of "snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  -Daily  Temperature   Table 

for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  t^e  value  for  a  full  month 
R   Amounts  from  recording  gage.   fThese  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data.) 
SS   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V    Includes  total  for  previous  month. 

General  weather  conditions  In  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOCICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and 
STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  L. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  |f """°"  ^^f  J^^J"" 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C  for  45  cents 
Llilar  informatiln  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Cllmatologlcal  Data,  obtained  as  indicated  above,  price 

20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders  should 
the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 


Similar  ioformation 
15  cents. 


Subscription  Price 

be  made  payable  to  the  Supe 

Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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ARKANSAS  -  MARCH  1961 


WEATHER  SUMMARY 


There  were  16  tornadoes  in  Arkansas  during  the  afternoon  and  evening  c 
March  12,  1961.  The  following  counties  sustained  either  property  damag 
or  personal  injuries:  Benton,  Boone,  Carroll,  Clark,  Faulkner,  Franklir 
Grant,  Johnson,  Marion,  Newton,  Perry,  Poinsett,  Polk,  Pulaski,  Searcj 
White,  Woodruff,  and  Yell.  Total  property  damage  amounted  to  more  tha 
one  million  dollars.  There  were  62  injuries.  One  death  occurred  as 
result  of  a  tornado  in  Johnson  County.  In  addition,  several  funnel  clouc 
were  reported. 

A  full  account  of  these  storms  may  be  found  in  the  Weather  Bureau  publi 
cation  "Storm  Data*'  for  March  1961. 


Walter  C.  Hickmon 

Weather  Bureau  State  Climatologisl 

Weather  Bureau  Airport  Station 

Box  1819 

Little  Rock,  Arkanbd-S 


MONTHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature:   86°  on  the  6th  at  Camden  1 
Lowest  Temperature:   21°  on  the  10th  at  Two  Stations 
Greatest  Total  Precipitation:   13.35  inches  at  Monticello  3  S 
Least  Total  Precipitation:   2.50  inches  at  Siloam  Springs 
Greatest  one-day  Precipitation:   3.62  inches  on  the  27th  at  Newhope  3 
Greatest  Total  Snowfall:   1.6  inches  at  Batesville  Livestock 
Deepest  Snow  on  Ground:   2  inches  on  the  31st  at  Batesville  Livestock 
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81 

15 

31 

10 

287 

0 

0 

0 

11.17 

2.27 

8 

.0 

0 

16 

7 

HELENA 

65.1 

48.0 

55.5 

2.7 

80 

7+ 

33 

10 

273 

0 

0 

0 

12.22 

6.50 

2.60 

31 

.0 

0 

13 

10 

KEO 

66.8 

44. 6M 

55. 7M 

83 

15 

29 

10 

305 

0 

0 

0 

8.30 

2.25 

30 

.0 

0 

Ik 

5 

MAR [ANNA    2    S 

65. 3M 

45. OM 

55. 2M 

2.1 

29 

10 

304 

0 

0 

0 

9.58 

4.43 

1.34 

e 

.0 

0 

SAINT    CHARLES 

66.1 

44.8 

55.5 

80 

15+ 

32 

10 

290 

0 

0 

0 

11.47 

2.45 

31 

.0 

0 

14 

9 

STUTTGART 

67. 6M 

46. 6M 

57. IM 

3.1 

81 

6 

29 

10 

254 

0 

0 

0 

9.50 

3.91 

2.82 

31 

.0 

0 

13 

6 

STUTTGART    9    ESE 

64.  <> 

44.6 

54.5 

80 

16 

31 

10 

322 

0 

0 

0 

8.74 

2.50 

31 

.0 

0 

1 1 

5 

WYNNE 

64.  7M 

44.  5M 

54. 5M 

28 

10 

32  5 

0 

0 

0 

5.96 

1.02 

31 

.0 

0 

13 

6 

DIVISION 

55.7 

2.5 

9.58 

4.07 

.0 

SOUTHWEST    DIVISION 

ASHDOWN 

70.8 

46.2 

58.5 

83 

28 

30 

1 

222 

0 

0 

0 

7.70 

2.25 

27 

.0 

0 

12 

5 

1 
1^ 

DE    QUEEN 

69.9 

44.1 

57.0 

83 

15 

28 

10+ 

264 

0 

0 

0 

9.50 

1.90 

30 

.0 

0 

12 

7 

DIERKS 

68.9 

43.0 

55.0 

81 

15  + 

25 

10 

290 

0 

0 

0 

9.10 

1.82 

27 

.0 

0 

14 

7 

2 

HOPE    3    NE 

67.3 

44.0 

55.7 

1.7 

82 

7+ 

29 

11  + 

302 

0 

0 

0 

6.85 

1.54 

1.57 

27 

.0 

0 

10 

6 

2 

4 

MOUNT     IDA 

67.5 

41.6 

54.5 

3.4 

80 

27+ 

23 

10 

328 

0 

0 

0 

8.03 

2.86 

1.25 

27 

.0 

0 

15 

6 

NARROWS    DAM 

67.1 

39.5 

53.3 

81 

28+ 

26 

10 

358 

0 

0 

0 

10.12 

2.50 

31 

.0 

0 

1  3 

8 

2 
2 

NASHVILLE    PEACH    SUBSTA 

65.4 

40.7 

53.1 

81 

7 

26 

10 

365 

0 

0 

0 

11.07 

3.42 

27 

.0 

0 

13 

6 

OKAY 

71.3 

47.6 

59.5 

3.3 

83 

6 

31 

10 

208 

0 

0 

0 

7.49 

2.67 

1.82 

27 

.0 

0 

12 

£, 

2 
3 

TEXARKANA    WB    AIRPORT                    //R 

68.4 

48.6 

58.5 

2.5 

82 

6 

35 

1 

228 

0 

0 

0 

° 

9.57 

4.74 

2.31 

29 

.0 

0 

11 

8 

DIVISION 

56.2 

2.4 

8.84 

4.01 

.0 

SOUTH    CENTRAL    DIVISION 

ARKAOELPHIA 

69.8 

4  5.4M 

57. 5M 

82 

15+ 

29 

10 

255 

0 

0 

3 

0 

10.22 

4.87 

2.55 

31 

.0 

0 

13 

7 

3 

CAMDEN    1 

71.6 

47.1 

59.4 

4.1 

86 

5 

30 

10 

210 

0 

c 

1 

0 

7.50 

2.23 

1.73 

29 

.0 

0 

12 

4 

3 

EL    DORADO    FAA    AIRPORT 

72.5 

48.4 

60.5 

4.1 

85 

7+ 

30 

10 

196 

0 

0 

1 

0 

8.12 

2.60 

2.05 

27 

.0 

0 

13 

7 

1 

FOROYCE    6    W 

M 

M 

M 

34 

10+ 

0 

0 

0 

0 

7.08 

.0 

0 

MAGNOLIA    3    N 
0     PRESCOTT 

70.5 

46.6 

58.5 

1.4 

84 

5 

28 

10 

228 

0 

0 

2 

0 

7.30 

2.87 

1.27 

31 

.0 

0 

12 

7 

3 

70.7 

45.9 

58.3 

2.7 

82 

26+ 

28 

10 

232 

0 

0 

1 

0 

9.30 

4.17 

2.00 

27 

.0 

0 

WARREN 

69.8 

48.3 

59.1 

2.5 

83 

5 

30 

10 

211 

0 

0 

1 

0 

8.68 

1.93 

5 

.0 

0 

12 

6 

3 

DIVISION 

59.0 

3.6 

8.15 

2.95 

.0 

SOUTHEAST    DIVISION 

CROSSETT    7    S 

71.7 

47.8 

59.8 

3.7 

84 

7 

29 

10 

196 

0 

0 

2 

0 

10.43 

4.85 

1.78 

17 

.0 

0 

9 

5 

CUMMINS    FARM 

68.7 

46.4 

57.5 

82 

15+ 

33 

10 

248 

0 

0 

0 

0 

11.08 

2.54 

30 

.0 

0 

7 

5 

DUMAS 

68.5 

46.2 

57.4 

2.0 

80 

28+ 

31 

10 

244 

0 

0 

1 

0 

9.84 

3.91 

1.78 

31 

•  0 

0 

9 

3 

MONTICELLO    3    S 

69.2 

48.7 

59.0 

63 

7 

29 

10 

219 

0 

0 

1 

0 

13.35 

2.50 

28 

.0 

0 

9 

6 

PINE    BLUFF 

69.2 

47,5 

58.4 

2.8 

85 

7 

32 

10 

227 

0 

0 

1 

0 

9.29 

3.73 

2.77 

31 

.0 

0 

5 

3 

PINE    BLUFF    FAA    AIRPORT 

67.4 

47.4 

57.4 

84 

5 

34 

10 

256 

0 

0 

0 

0 

10.69 

3.02 

30 

.0 

0 

7 

3 

PORTLAND 

70.3 

47.0 

58.7 

2.7 

83 

8 

35 

10 

211 

0 

0 

0 

0 

9.62 

4.05 

1.90 

28 

.0 

0 

8 

5. 

ROHWER    2    NNE 

68.1 

45.5 

56.8 

79 

6 

30 

10 

255 

0 

0 

1 

0 

11.23 

1.70 

30 

.0 

0 

7 

6 

DIVISION 

58.1 

2.6 

10.69 

4.93 

.0 

0  DATA   RECEIVED   TOO   LATE    TO  BE    INCLUDED    IN   DIVISION   UEANS 


otee   follovlng  Station    Index 
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OOQttKOHSflM^. 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


.8B0TT 

tCUH    FORK 

iLY 

JtlTY    3    H£ 

lNTOINE 
,PLIN    1    M 
tSfcAOEl-PHM 
ARKANSAS    CITY 
iSHOOWN 

iTHENS 
lUOUSTA 
lALD    KNOB 

iatesvillE  livestock 

lATESVlLLE    L    AND    D    NO    ! 

lEECH    SROVE 
lEEDEVILLE 
tENTON 
lENTONVlLUE 
lERRYVlULE    ♦    NW 

IIG   FORK 

ILACK    ROCK 

ILAKELV   MOUNTAIN    OAM 

(LUff    CITY    3    5M 

H.YTHEV1LCE 

lOOHEVlLLE 
tOUGHTON 
IRINKLEY 
lUFFALO    TOWER 
lUROETTE 

:abot   *  SH 
:alico  rock 
:amoen  1 
:arlisle  I  sw 
:larendon 

xarksville 
:linton 

:ONWAY 
:0RNIN6 

:ovE 

:rossett  7  s 
:rystal  valley 

:UMHIN5    farm 

3AISY 

DAMASCUS 

DANVILLE 
DAflOANELLE 
[>E   OUEEN 

bermott 

[>ES  ARC 

DEVILS   KNOe 

DIERKS 

DUMAS 

EL   dorado    FAA   airport 

EUREKA   SPRINGS 

EVENING    SHADE    1    NE 
FAYETTEVILLE    FAA    AP 
FAYETTEVILLE    EXP    STA 
FLIPPIN    FAA   AIRPORT 
FOROYCe    6   W 

FORT    SMITH   we    AIRPORT       //R 

FORT    SMITH   WATER    PLANT 

FULTON 

GEORGETOWN 

GILBERT 

GLENWOOD 

GRAVELLY 

GRAVETTE 

GREEN  FOREST  *  ESE 

GREENBRIER 

GREENWOOD 

GREEKS    FERRY    DAM 

GURDON    3    E 

HAMBURG 

HARRISON 

HECTOR 
HELENA 
HOPE    3    NE 
HOPPER 
HORATIO 

HOT    SPRINGS    1    NNE 

MUTT  1 6   OAM 

INDEX 

JASPER 

JESSIEVILLE 

JONESBORO 

KEISER 

KEO 

LAKE    CITY 

LAKE    MAUMELLE 

LAN6LEY 

LEAD   HILL 

LEE    CREEK    GUARD    STATION 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT  / 

LITTLE  ROCK  FlLT  PLANT 

LHRTON 

MADISON 

MAGNOLIA  3  N 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MARIANNA  2    S 
HARKED  TREE 
MARSHALL 
MELBOURNE 

MENA 

MONTICELLO  3  S 

MOROBAY  LOCK  AND  OAM  8 

MORRILTON 

«CONT  IDA 

MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME  I  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW  1  E 
MULBERRY  6  NNE 


5.72 
7.75 

10.30 
9.5S 

10.06 

11. U 
11.15 
10.22 


9. OS 
10.33 
9.98 
7.81 

7.95 
8.69 
7. •7 
3.*6 
3.52 

11.55 
7.58 
8.62 
B.17 
7.78 

6.20 
8.50 
8.22 
5.77 
6.15 

8.77 
6.50 
7.50 
9.02 
8.19 

6.46 
10.60 
10.93 
8.13 
7.77 

10.43 
9.02 

U-OB 
6.26 

11.45 

8.30 

10.43 
9.50 
10.53 
11.17 

6.46 

9.10 
9.84 
8.12 
3.51 


5.26 
5.42 
8.28 
10.66 
5.56 

9.05 
7.67 
3.57 
5.23 
11.95 

4.13 


5.67 

9.10 
12.22 
6.86 

10.41 
8.94 

9.16 

10.33 
8.49 
5.66 

10.96 

9.01 
6*16 
6.30 
8.82 
8.40 

9.93 
6.90 
4.71 
6.41 
8.07 

9.65 
6.80 
6.38 
7.30 
10.62 


7.67 
13.35 
10.30 
11.08 

8.03 

6.86 
6.70 
7.01 
8.26 
6.25 


T 

.11 

.59 

.65 

.52 

.11 

.50 

.33 

.27 

.19 

•  19 

.35 

.U 

.61 

.48 

.18 

.07 

.3« 

.63 

.07 

.39 

.35 

1.80 

.40 

.58 

.42 

.03 

.16 

.62 

1.10 

.on 

.00 

.05 

T 

.22 

.03 

.^0 

.07 

.84 

T 

.17 

.27 

.30 

.11 

.15 

.IB 

.12    2.28 

.27 

.25 

T 

.61 

.94 

.39 

.U 

.01. 

.22 

.73 

.51 

.07 

.02 

.06 

.08 

.40 

.53 

.30 

.90 

.90 

.20 

.47 

.34 

1.22 

.05 

.23 

.15 

T 

.64 

.30 

.60 

.42 

.55 

.99 

.26 

.10   .61   .32 


.15  1.78  1.32 


.02 

.64 

.39 

.57 

.56 

.28 

,47 

,72 

.42 

.34 

1.22 

.37 

.04 

1.13 

.07 

.08 

.19 

1.10 

.07 

.58 

1.23 

.64 

.75 

,87 

T 

.62 

.86 

.55 

.10 

.16 

.06 

.11 

.75 

.70 

.80 

• 

,55 

10   11   12 


13   14   IS 


16   17   18 


1,15 
,02 
1.23 

1.50 
1.74 
.73 


.65 

.24 

,35 

.15 

32 

,07 

2.72 

04 

.76 

.43 

12 

.21 

.96 

10 

.07 

.20 

.36 

.64 

.20 

.41 

17 

1.09 

.67 

.23 

. 

04 

1.17 

2.24 

.04  1.59   .94 


.13 
.15 

.88 
.25 

.46 

.22 

.03    2.16 

.40 

.30 

.25 

.20 

.66 

.93 

2.42 
1,58 
1.98 


1.25 
2.13 
1,68 


,04   ,18   .70 


.20 
.01 
.25 

T 
.05 


.05 
.12 


•14  1.26 

1.64  1 

•80  1.25 

.40  2,20 

3.69 

.85  1.46 

1.82 

1.07 


1.02  1.10 

1.87 

.02   ,48 


,20 
,05 
,26 


,07   ,15  1.94 


.26   .74   .36 


2.09 
1.57 
2.65 
1.06 


1.50 
2.00 
1,24 


,40  .65  .20 
.11  1.03  .91 
T     .03  I. 01 


.03 

.06 

.95 

.05 

.93 

1.20 

.89 

.82 

1.02 

.24 

.60 

.25 

.83 

.33 

,29 

.28 

.42 

.02 

.34 

.08 

.31 

.26 

.36 

.17 

.03 

.05  1.25 
.69  2.00 

.40  1.75 


.41  1.46 

.72  1.50 

1.52 


•80  1.82 

.97 

.84  2.06 


.31  1.01 
.53   .47  1.73 
.07 


,41  1.73 
.20  .45 
.57   ,47 


,47  1.30  2.54 
.22   .52 

.20  1 


.12  1.15  1.90 
.18  1.24 
.22   .37 


.90 

1.35 
1.21 
.35 
1.39 
1.55 

1.37 


,04 

,67 

.18 

.04 

.33 

.90 

1,59 

.75 

.2C 

.52 

,13 

.26 

.50 

1.03 

.65 

.23 

.10 

.30 

.50 

.75 

.04 

.37 

.09 

,14 

.39 

.03 

.55 

.00 

.05 

T 

.76 

.13 

.39 

.08 

.5? 

.28 

.52 

.35 

.45 

*5<t 

.0<t 

.13 

.51 

.50 

,52 

.03 

.48 

.64 

T 

.50 

,74 

.60 

.32 

.04 

,19 

.15 

.06 

.53 

.11 

.15 

.06 

.7( 

.02 

.40 

.51 

.21 

.47 

.32 

.48 

.02   .51   T 


2.70 

2.00 

.05  1 


1.12  1.72 

.52   T 
T    1.79 


.07   .78 

.77 

1,17 

.10  1.35 


.59 

,03  1.38 

1.71 


1.12 
1.44 
1.44 


.16  1.58  2.62 


1.02 
1.02 
1.03 


DAILY  PRECIPITATION 


NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  5U6STA 

NATHAN  4  WNW 

NEWHOPE  3  E 

NEWPORT 

NIMROD  DAM 
OOELL  3  N 
ODEN  2  W 
OKAY 
OSrEOLA  2  NNW 

OWENSVILLE 

OZARK 

OZONE 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

PARIS 

PARKIN  2  W 

PARKS 

PERRYVILLE 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

PINE  RIDGE 
POCAHONTAS  1 
PORTLAND 
PRESCOTT 
RATCLIFF 

ROGERS 

ROMWER  2  NNE 
RUS5ELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 

SALEM 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY 
SILOAM  SPRINGS 

SPARKMAN  *  e 

STAMPS 

STAR  CITY  2  S 

STEVE 

STORY 

STUTTGART 

STUTTGART 

SU8IAC0 

TAYLOR 

TEXARKANA  W8  AIRPORT 

TURNPIKE 

WALDfiON 

WALNUT  GROVE  2  NNE 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

WARREN 

WHITE  ROCK 
WHITECLIFFS 
WYNNE 


ESE 


10.12 
11,07 
10.13 
8.61 
8.62 

10.04 
5.24 

10.39 
7.49 
3.89 

9.32 
6.94 
8.96 
7.99 
6.37 

5.91 
6.91 
9.52 
9.29 
10.69 

10.15 


4.47 

4.25 
11.23 

9.80 
11.47 

7.45 

6.06 
10.51 

9.03 
10.78 


7.63 
8.02 
11.92 


4.76 
6.76 
7.91 
8.68 


.40       .26    1. 


.59 
1.53 
1.02 


1.65     1.34 


.42       .25       T 


.11       .65    1. 


Day  of  Month 

13   I    14   I    15 


.03 
1.26 


.36 

.13 


25   I   26   I   27 

.53    2.26 

.43    3.42 

.55    2.90 

3.62 


I.OO    1*34 


.32    1.21    3.02 


1.50 
2.00 


1.90    1.00 


1.60 
1.26 

.08    1*50 


.65    1.39    2.00 


.16       .78    1.55    . 


•MaaaaaariaMMiijJiitMiiiaaiito.- 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
UARCB   1961 


Day  Of  Month 


Slalion 


m  FORK 
LADELPHIA 
lOONN 
.0    KNOB 

fESVlLLE    LIVESTOCK 
rESVlLLE    L    AND    D    NO    1 
(TON 

ITONVILLE 

kKELY    MOUNTAIN    DAM 
fTHEVILLE 
INEVILLE 
INKLEY 
*OEN     I 
»RKSVILLE 
NWAY 
RNINS 

OSSETT    7   S 
HHINS    FARM 
ROANELLE 
QUEEN 
S   ARC 


HAS 

DORADO  FAA  AIRPORT 
IREKA  SPRINGS 
lYETTEVILLE  FAA  AP 
lYETTEVILLE  EXP  STA 
IPPIN  FAA  AIRPORT 
IRDYCE  6  W 

>RT  SMITH  WB  AIRPORT 
)RT  SMITH  WATER  PLANT 
ILBERT 
lAVETTE 
kRR I  SON 
ELENA 
OPE  3  NE 

OT  SPRINGS  1  NNE 
ONESBORO 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
HIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


58   69 

30   32 


65   69 
32   31 


60   72 
30   35 


59   67 
32   29 


61   69   67 
31   36   '19 


61   71 
31   26 


57   71 
2a   35 


«6   63 
33   28 


61   74 
31   30 


69   72 
40   34 


64   72 
34   35 


61   74 
31   32 


60   70 
30   31 


58   57 
34   36 


62   69 
40   32 


61   68 

37   39 


61   70 
30   31 


67   74 
28   30 


60   69 
34   40 


54   65 
30   41 


64   72 
31   28 


62   57 
35   37 


55   72 
34   33 


55   69 
30   39 


72   81 
59   53 


30   82 
63   55 


80   81 
55   54 


74   75 
62   59 


74   79 
51   54 


76   81 
52   55 


79   70 
52   40 


74   79 
50   49 


82   73 
53   48 


61   52   61 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

HIN 


MAX 
MIN 


59 

71 

64 

33 

31 

48 

65 

71 

55 

34 

40 

54 

61 

74 

72 

30 

30 

45 

50 

72 

71 

30 

25 

43 

51 

71 

55 

30 

23 

52 

55 

71 

57 

25 

34 

48 

59 

69 

55 

28 

30 

45 

58 

55 

63 

38 

43 

50 

48 

53 

70 

31 

35 

49 

62 

70 

67 

33 

40 

53 

69 

59 

65 

36 

40 

44 

75 

81 

86 

69 

53 

52 

76 

80 

75 

65 

52 

49 

75 

76 

75 

55 

62 

59 

72 

76 

75 

52 

51 

55 

77 

75 

81 

57 

54 

54 

75 

75 

82 

53 

62 

65 

75 

77 

73 

65 

52 

54 

80 

8? 

SI 

65 

64 

48 

74 

73 

78 

53 

54 

62 

80   81 
53   45 


81   85 
65   70 


77   73 
50   39 


80   78 
51   45 


79   74 
51   55 


75   80 
61   60 


75   78 
61   58 


60   55 
39   35 


53   50 
44   38 


68   52 
42   38 


63   54 
40   35 


51   53 
39   33 


57   58 
38   35 


58   49 
32   29 


54   54 
40   37 


54   52 
40   35 


60   55 
36   33 


63   55 
41   35 


58   50 
40   39 


62   53 
41   34 


71   58 
49   41 


68   54 
42   37 


51   57 
40   35 


59   62 
40   36 


52   55 
43   35 


57   60 
39   37 


55   55 
41   36 


59   48 
31   26 


47   50 
33   28 


54   54   49 
47   37   29 


55   54   57 
48   39   34 


59   51   52 
45   38   32 


65   60 
45   33 


65   73 
45   58 


57   67 
44   58 


70   72 
40   55 


59   69 
41   55 


68   63 
31   41 


59   52 
45   56 


69   73 
39   58 


71   58 
55 


70   77 
48   56 


59   58 
38   66 


69   70 
45   57 


74   79|  79   57   52 

37   451   45   39   41 


73   77   82l  79   58   55 


68   75 
44   58 


70   70 
39   57 


67   78 
42   53 


58   70 
49   58 


55   60 
45   60 


64   76 
38   59 


58   79 
43   50 


59   57 
47   53 


50   38   45 


73   80 
40   47 


52   43   46 


75   53   55 
42   41   42 


73   781   71   54   54 
35   4ll   40   40   42 


71   80j   75   56   55 
39   35]   43   45   39 


73   75i  62   53 
32   531  37   40 


75|  81   62   51 
37]  41   43   42 


71   81 
3  8   50 


76   77   83 


55   52 

38   40   45 


77   54 

50   43   43 


75   59   50 
42   42 


61   50   50 


48   38   461   54   45   49 


74   83 
32   42 


66   54 
45   35 


82   61 

58   41 


65   72 
24   38 


65   69 
34   45 


58   70 
27   41 


67   67 
24   35 


54   69 
24   37 


50   67 
33   47 


57   53 
36   47 


70   59 
37   41 


75   82 
38   43 


71   82 
40   48 


74   82 
33   42 


77   83 
35   41 


58   75 
38   53 


76   81 
32   38 


53   39   45 


80   84 
39   44 


72   76 
35   45 


72   77 
30   45 


75   83 
40   54 


75   81 
30   39 


76   80 
28   35 


73   74 
25   52 


74   78 
31   50 


59   78 
41   50 


51   52   52 
37   38   42 


80   63   55 
53   44   49 


79   62 

49   42   48 


75   55   51 
49   41   42 


71   58   55 
55   46   45 


78   55   55 
43   43   45 


70   53   42 
31   35   28 


75   57   53 
64   44   45 


70   59   64 
47   48   48 


70   50   52 
58   49   45 


63   55   45 
33   37   35 


55   52   46 
40   39 


51   41   42 


54   55 
40   40 


63   55 
35   40 


71   59 
35   35 


70   51 
45   48 


55 

75 

38 

39 

77 

80 

42 

47 

70 

75 

40 

49 

57   51   55 
35   40   40 


65   55   59 

34   43   41 


63   55   72 
35   44   35 


55   50   55 
37   41 


50   48   50 
41   39   41 


51   54   51 
32   42   44 


42   44   5 
35   37   35 


50   53   52 
34   42   43 


54   53   55 
4  2   41   44 


51   52   69 
37   42   42 


59   51   67 
35   42   42 


67   60   71 
35   44   40 


53   51   55 
35   47   41 


54   52   54 
40   42   42 


52   50   52 
42   40   42 


70   51   5 
39   46   37 


52   58   55 
39   44   39 


54   50   55 
3  6   41   42 


64   50   73 
32   43   36 


55   53   50 
45   43   43 


42   43   55 
34   34   33 


55   65   71 
30   44   39 


59   59   55 

37   43   40 


70   55   73 
40   47   35 


42   45   59 
33   34   34 


43   45   5 
35   38   34 


46   46   52 
40   40   40 


42   42   42 


41   40   40 


34   36   32 


47   48   62 


53   55   58 


57   64   52 


66   52   55 


69   69 
39   37 


45   38   37 


59   60 
41   33 


55   55 
35   32 


53   55 
36   27 


58   64 
38   32 


55   55 
39   39 


26   27   28   29   30   31 


74   74 
42   65 


30   51   56 


69   55 
33   47 


74   69 
51   47 


60   52 
47   46 


50   47 
39   35 


79   71   49 


80   77 
49   55 


64 
38 

59 
30 

65 
44 

53 
43 

50 
39 

50 
35 

57 
39 

70 
50 

71 
41 

69 
35 

74 
37 

73 
54 

63 
35 

66 
31 

67 
41 

65 
45 

53 
41 

53 
34 

55 
38 

53 
50 

53 
43 

59 
39 

65 
37 

56 
45 

72 

38 

69 
34 

71 
35 

78 
49 

55 
41 

58 
38 

70 
41 

74 
49 

53 
38 

55 
32 

57 
39 

62 
51 

72 
35 

70 
32 

69 
43 

72 
50 

54 
42 

60 
37 

66 
42 

67 
55 

67   52 
34   36 


69   71 
33   32 


57   55 
44   38 


74   71 
41   37 


55   62 
33   31 


56   67 
35   28 


57   59 
44   43 


65   54   58 


59   57 
39   45 


70   75 
38   46 


76   82 
39   67 


55   68   70 


52   55 
46   53 


59   6  3 
36   54 


79   58   50 


54   51   58 


54   49   54 


54 

62 

33 

35 

52 

58 

39 

34 

60 

56 

28 

35 

60 

68 

38 

35 

62 

50 

47 

45 

70 

57 

40 

39 

67   66   70 


59   56   61 


66 

58 

43 

53 

55 

53 

39 

50 

69 

62 

30 

55 

60 

58 

40 

50 

68 

63 

38 

65 

65 

70 

43 

48 

68 

73 

37 

47 

70 

64 

42 

50 

55 

64 

38 

49 

58   55 
52   46 


77   70 
45   56 


73   69 
53   49 


81   79 
53   66 


75   71 
50   50 


73   55 
52   41 


77   75 
56   49 


75   70 
50   52 


79   73 
49   59 


72   69 
54   48 


79   74 
46   57 


80   68 
54   62 


83   77 
58   58 


67   62 
42   37 


72   53 
39   43 


52 

48 

45 

46 

50 

47 

42 

40 

55 

49 

42 

38 

74 

54 

44 

42 

57 

53 

47 

45 

64 

48 

42 

39 

64 

47 

42 

38 

51 

48 

41 

34 

74 

60 

52 

49 

61 

53 

42 

41 

64 

46 

42 

35 

56   52 
49   43 


51   50 
42   44 


59   55 
47   47 


58   55 
51   40 


45   40 
35   31 


69.8 
45.4 


54.1 
43.4 


56.8 
42.0 


51.5 
39.2 


65.3 

41.3 


56.7 
42.8 


66.3 
42.8 


61.9 
42.7 


71.7 
47.8 


58.7 
46.4 


65.5 
43.4 


69.9 
44.1 


65.5 
45.5 


58.5 
45.2 


72.5 
48.4 


61.5 
38.7 


70   48   43 


50   44 
38   38 


42   39   33 


53   50 
50   45 


79   58 
51   47 


79   75   64   50 


72   56   49   47 


66.3 
41.2 


51.5 
37.8 


65.1 
48.0 


I   notes   follovlng  Stktlon   Index. 


DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


AKKANSAS 
MABCB  1861 


Day  Of  Montli 


»;eo 

lead  hill 

little  rock  wb  airport 

magnolia  3  n 

MALVERN 
MAMMOTH  SPRING 


MARIANNA  2  S 


MARKED  TREE 


MONTICELLO  3  S 

MORRILTON 

MOUNT  IDA 

MOUNT  MAGAZINE 

MOUNTAIN  HOME  1  NN^ 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NEWPORT 

NIMROD  DAM 

OKAY 

OZARK 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

PARIS 

PERRYVILLE 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 

PRESCOTT 

ROGERS 

ROHWER  2  NNE 

RUSSELLVILLE 

SAINT  CHARLES 

SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 

SILOAM  SPRINGS 

STUTTGART 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


70   65 
36   <>6 


72   68 
35   45 


66   68 

34   55 


70   64 
25   40 


65   64 
38   45 


64   65 
39   44 


70   65 
36   52 


70   68 
32   47 


63   63 
38   40 


70   67 
33   45 


65   71 
28   30 


70   64 
35   46 


62   72 
29   39 


72   69 
37   55 


75   77 
62   63 


79   78   70 


78   76 
65   64 


61 

74 

71 

78 

83 

30 

30 

41 

68 

64 

59 

70 

65 

75 

77 

31 

25 

40 

64 

60 

63 

71 

67 

75 

78 

37 

38 

55 

64 

64 

64 

70 

68 

74 

78 

38 

38 

53 

66 

64 

60 

68 

64 

73 

75 

31 

29 

61 

55 

64 

67 

70 

74 

43 

40 

40 

60 

63 

63 

72 

70 

75 

80 

34 

37 

51 

70 

64 

57 

70 

69 

78 

79 

30 

37 

47 

61 

54 

60 

66 

72 

71 

73 

37 

39 

47 

61 

61 

61 

73 

68 

78 

78 

30 

29 

42 

65 

62 

45 

64 

67 

69 

73 

33 

35 

40 

50 

60 

63 

71 

67 

74 

77 

33 

31 

48 

63 

63 

64 

73 

69 

77 

77 

39 

37 

52 

63 

55 

57 

72 

69 

82 

80 

30 

38 

48 

64 

55 

61 

69 

67 

73 

75 

36 

40 

48 

63 

62 

70   84 
58   61 


77   80 
62   62 


75   73 
60   60 


71   74 
63   61 


72   72 
58 


75   76 
53   59 


74   76 
64   62 


76   74 
64   63 


75   77 
63   60 


76   77 
62   62 


69   75 
50   58 


70   76 
54   57 


69   75 
54   60 


74   74 
59   59 


72   77 
50   61 


77   82 
66   67 


78   BO 
65   61 


71   74 
62   62 


79  62  57 

51  42  37 

50 

46  36  32 

65  61  58 

53  44  38 

83  68  60 

64  43  38 


62   60 
44   36 


79   70 
49   43 


75   67   55 


75   66 
50   35 


75   68 
50   37 


59   55 
45   26 


81   73 
46   40 


81   77 
53   37 


74   66 
50   40 


70   63 
59   42 


85 

65 

53 

45 

69 

63 

55 

45 

71 

65 

44 

39 

68   48   40 


80 

66 

60 

56 

40 

37 

66 

59 

50 

47 

32 

29 

75 

70 

53 

59 

46 

36 

68 

60 

60 

58 

40 

35 

80 

72 

50 

49 

45 

38 

73 

63 

57 

49 

43 

36 

78 

61 

57 

55 

42 

35 

66 

60 

50 

50 

33 

31 

80 

66 

57 

52 

44 

36 

65   70   72 
29   48   56 


22  38 

68  69  73 

32  48  58 

67  70  76 

28  44  57 

66  63  74 

24  42  52 

61  72  63 

21  35  54 

59  69  70 

29  48  56 

59  69  68 

30  41  48 


63   70   63 


64  62  70 

28  46  57 

64  69  70 

29  43  51 

72  68  69 

27  41  56 

63  63  72 
23  41  58 

59  58  59 

33  43  49 

64  72  62 
25  45  54 


64 
25 

71 
39 

66 
28 

69 
39 

65 
28 

64 
47 

60  71  64 

2  8  44  54 

60  70  71 

25  30  49 

65  67  77 

31  48  60 

69  68  70 

30  40  58 


U   15  16   17 


57 

69 

25 

41 

70 

71 

25 

37 

62 

69 

25 

38 

67 

70 

63  75  83 
44  40  45 

76  76  81 

49  36  47 

72  77  82 

47  33  38 

64  70  76 

44  31  39 

69  69  77 

46  39  47 

65  69  73 

48  44  40 

57  73 

42  33 

66  75  80 

43  38  49 

73  75  82 
60  37  54 

67  73  80 

50  37  41 

64  76  80 

45  32  40 

60  67  76 

35  40  57 

62  72  78 

42  37  45 

62  48  73 

44  33  35 

75  66  77 


65  72  81 

46  38  46 

72  60  77 

49  36  40 

77  77  82 

52  39  49 

69  75  83 

45  35  43 

64  67  73 

49  37  44 

72  77  85 

46  33  41 


70   57 
44   42 


64   53 
34   41 


74   59 
54   45 


78   58 
49   42 


64   53 
36   39 


70   58 
43   45 


67   51 
40   40 


62   52 

37   37 


71   55 
51   42 


76   57 
46   42 


55 

40 

53 

40 

51 
42 

65 

40 

48 
39 

56 
40 

49 
44 

67 
44 

57 
44 

70 
35 

72   57   56 


39   37   32 


32   49   59 


34   48   58 


58  70  64 

24  37  55 

60  64  68 
35  36  48 

68  66  75 
28  46  56 

65  70  70 

26  40  55 

61  77  71 
30  44  53 

69  70  69 

27  38  57 

65  60  70 

32  42  55 


28   42   56 


70   71   75 


66   71   72 
26   43   54 


70   70   71 
29   57   51 


r«r«r«iice  notes  following  stntlon  Indsx. 
-   36   - 


69   55 
35   39 


77   58   49 
37   38   39 


81   63 
42   44 


61   48 
42   41 


77   52 
38   39 


78   61 
55   45 


75   56 
49   42 


79   60   50 


45   41   41 


83 
53 

78 
48 

60 
43 

83 
52 

67 
50 

54 
43 

72 

40 

68 
32 

52 
39 

75 
50 

78 

51 

75 
45 

82 
48 

80 
50 

60 

48 

77 
51 

65 
36 

56 
39 

78 
49 

71 
49 

61 
40 

85 
42 

81 
49 

58 
42 

70 
45 

80 
45 

63 
42 

82 
44 

78 
42 

54 
42 

85 
46 

81 
44 

56 
45 

80 
52 

65 
40 

56 
44 

54   68 
42   38 


48   56 
39   40 


55   57 
43   43 


60 
39   36 


58 

49 

67 

33 

41 

39 

63 

64 

66 

35 

45 

41 

56 

50 

67 

38 

42 

42 

53   66 

41   40 


65   52 

35   39 


63   53 
42   36 


49   58 
39   37 


58   51 

41   40 


59   72 
44   40 


50   65 
42   41 


50   52 

41   43 


22   23  24   25 


65   64 
42   40 


57   56   63 


69   71 
46   36 


68   68 
37   33 


56   55 
39   40 


62   61 

45   40 


60   58 
47   44 


26  27  28  29   30  31 


66   65 
38   35 


58   53 
30   35 


58   55 
38   40 


61   56 

37   37 


68   68 
35   32 


60   58 
38   40 


72   73 
46   39 


65   64 
38   39 


56   56 

42   43 


51 
42 

67 
41 

65 

43 

66 

41 

69 
32 

54 
41 

62 

41 

65 
38 

63 
39 

62 
30 

58 
43 

68 
42 

68 
46 

69 
42 

62 
39 

50 
43 

68 

43 

69 

47 

67 
44 

63 
38 

49 
41 

54 
42 

58 
40 

57 
38 

59 
35 

67 
45 

61 

40 

65 

41 

70 
45 

72 
40 

61 
35 

70 
41 

70 
44 

71 
42 

68 
36 

40 
36 

58 
35 

59 

34 

54 
35 

67 
32 

61 
44 

63 
41 

66 
41 

63 
41 

67 
37 

51 
42 

68 
42 

67 
40 

64 
39 

65 
32 

64 
44 

52 
41 

62 
44 

68 
43 

63 
40 

51 
42 

60 
40 

66 
40 

63 
41 

63 
35 

57 
48 

66 

45 

63 
43 

64 
44 

65 
31 

45 
39 

60 
33 

61 
32 

58 
36 

68 
29 

64 
43 

65 
45 

66 
45 

64 
42 

63 
38 

70   78 
49   66 


71   79 
49   60 


77   82 
54   56 


69   81 
45   58 


62   79 
45   55 


72   74 
42   57 


69   75 
43   56 


66   77 
48   52 


65   78 
50   56 


65   80 
38   54 


56   70 
45   50 


62   77 
51   52 


68   64 
40   52 


71   71 
39   47 


69   71 

47   50 


69   62 

47   51 


73   62 
54   55 


66   65   77 


63   73 
45   55 


7*   69 
50   50 


72   66 
38   40 


74   65 
52   50 


72   64 
49   40 


73   69 
42   44 


77   69 
46   54 


77   69 
53   50 


77   72 
45   52 


76   71 
47   43 


79   78 
46   48 


74   70 
50   44 


80   76 
47   50 


82   80 
52   58 


74   68 
48   53 


71   69 
52   43 


52   52 
43   38 


60   51 
48   45 


56   52 

43   44 


59  53 

44  46 

53  54 

41  40 

47  42 
39 

55 

43  39 

59  54 

49  47 

54  47 


60   50 
45   42 


58   52 

47   47 


71 
51 

79 
57 

77 
45 

69 
53 

57 
43 

50 
38 

6S 
4J 

63 
44 

75 
54 

74 
48 

48 

48 
38 

45 
35 

64 

41 

75 
53 

76 
56 

77 
55 

75 
53 

56 
45 

52 
46 

69 

»7 

74 
50 

79 
58 

76 
56 

64 
52 

52 
46 

53 
38 

67 
47 

63 
44 

74 
55 

72 
52 

68 
41 

51 
41 

49 

33 

63 

40 

70 
42 

78 
50 

78 
55 

77 
47 

75 
51 

60 
45 

70 
47 

75 
46 

80 
50 

62 
56 

80 

51 

59 
44 

53 
45 

70 
*S 

67 
53 

70 
50 

72 
45 

65 

40 

44 
38 

42 

34 

62 

40 

69 

42 

74 
44 

75 
55 

72 
51 

62 
47 

58 
41 

68 
45 

66 

51 

80 
56 

78 
47 

59 
52 

56 

43 

48 
37 

67 
43 

68 
47 

75 
50 

75 
54 

77 
52 

62 

45 

56 
45 

66 

44 

63 
42 

79 
50 

77 
52 

72 
48 

51 
42 

49 

37 

66 
4) 

72 
51 

80 
62 

78 
54 

72 
51 

51 

43 

55 
37 

68 
45 

52 

71 
49 

71 
45 

62 

42 

41 

45 
37 

63 

41 

74 
50 

79 
56 

77 
53 

51 

56 
45 

50 
45 

67 
46 

66.: 

49.' 


1 


Conllnttxl 

DAILY  TEMPERATURES 

AilKANSAS 
lUKCB   1961 

Da^Ol  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

s 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

13 

13 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

STUTTGART    9    ESE 

MAX 
MIN 

*7 
36 

66 
64 

66 

54 

72 
61 

73 
61 

79 
51 

72 
43 

59 
33 

54 
31 

61 
39 

69 
49 

70 
51 

64  70 
39       46 

80  62 
45      43 

56 
43 

56 
37 

61 
43 

49 
42 

61 
43 

64 
40 

62 

35 

61 
40 

66 
47 

73 
53 

74 
53 

75 
53 

65 
45 

50 
44 

64.4 
44.6 

SUBIACO 

MAX 
KIN 

59 
32 

70 
50 

76 
67 

80 
62 

77 
45 

67 
50 

61 
34 

56 
33 

70 
27 

68 
41 

73 
56 

70 
42 

74  84 
38      46 

78  57 
46      40 

48 
39 

52 

40 

52 

41 

67 

40 

64 

40 

63 
43 

67 
36 

67 
41 

68 

51 

77 
51 

76 

50 

71 
52 

55 
42 

47 
36 

66.6 
43.3 

TEXARKANA    WB    AIRPORT 

MAX 
MIN 

63 

35 

70 
56 

76 
66 

81 
66 

82 
61 

79 
60 

60 
43 

60 
39 

67 
36 

66 

50 

78 
53 

65 
50 

76  79 
44       52 

67  52 
52       46 

58 
45 

61 

40 

51 
45 

73 
37 

67 
47 

70 
46 

69 

42 

71 
47 

75 
57 

81 
56 

79 
54 

69 
52 

53 
48 

51 
39 

68.4 
48.6 

TURNPIKE 

MAX 
MIN 

WALDRON 

MAX 
MIN 

61 
32 

73 
2S 

71 
54 

74 
67 

79 
63 

78 
49 

73 
51 

67 

37 

55 

34 

68 
24 

68 
39 

73 
57 

70 
45 

77  83 
32       43 

78  57 
51       43 

51 
42 

52 
37 

51 
42 

67 
41 

64 

40 

63 
37 

69 
31 

68 
37 

63 

50 

78 
50 

77 
44 

76 
54 

56 

43 

49 
37 

67.4 
43.0 

VALNUT    RIOGE    FAA    AP 

MAX 
MIN 

59 
35 

66 

37 

66 
45 

72 
65 

74 
62 

76 
54 

66 

47 

61 

40 

52 
36 

53 
29 

69 
43 

63 
55 

56 
47 

71  74 
39       47 

56  50 
40       40 

56 
46 

49 
41 

47 
43 

52 
43 

57 
41 

54 
42 

58 
39 

64 
38 

62 

48 

72 
56 

72 
54 

54 
44 

49 
41 

47 
33 

60.7 
44.2 

WARREN               * 

MAX 
MIN 

63 
37 

70 
37 

70 
63 

75 
67 

77 
64 

83 
65 

82 
62 

69 
54 

59 
34 

65 
30 

70 
45 

74 
57 

71 
51 

76  82 
38       50 

73  62 
50       48 

59 
49 

65 
36 

59 
44 

68 
39 

69 
49 

70 
46 

68 
38 

69 
39 

77 
52 

77 
58 

78 
55 

73 
56 

57 
49 

54 
46 

69.  B 
48.3 

KHITE   ROCK 

MAX 
MIN 

56 
31 

66 
38 

63 
47 

71 
58 

73 
58 

70 
42 

59 
46 

56 
28 

50 
26 

61 
32 

65 
46 

59 
51 

59 
34 

69  70 
39       51 

65  56 
36       38 

51 
36 

44 
33 

46 
36 

55 
32 

60 
35 

57 
37 

62 
35 

59 
39 

60 
45 

70 
48 

73 
50 

66 
42 

48 
39 

44 
31 

60.1 
40.0 

KYNNE 

MAX 
MIN 

72 
36 

68 
41 

64 
51 

72 

60 

71 
62 

77 
63 

75 
51 

67 
42 

52 

3S 

59 
28 

69 
48 

68 
54 

66 
52 

68  79 
39      49 

75  58 
40       41 

53 
45 

55 
39 

60 
45 

56 
43 

60 
42 

58 
36 

60 

33 

40 

75 

68 
51 

62 

41 

45 
40 

64.7 
44.5 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  oi  moath 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Is? 

H       < 

BLAKM.Y  MOUKTAIN  DAH 

EVAP 
WIND 

.18 
14 

31 

.06 
32 

.06 
8 

.10 
33 

.07 
46 

.19 
18 

.04 
32 

.17 
110 

41 

.17 
27 

.03 
18 

.03 
32 

.16 
33 

.13 
26 

.17 
53 

.16 
75 

.02 
25 

.05 

.12 

.02 

.09 

.16 

.12 

.11 

.01 

.01 

.22 

.15 

.09 

- 

B  2.96 

aOPE  3   NZ 

EVAP 
WIND 

.03 

15 

.12 
38 

.17 
78 

.01 
87 

.12 
60 

.00 
56 

.17 
22 

.17 
57 

.24 
127 

.14 

41 

.16 
51 

52 

.17 
74 

.18 
42 

.15 
28 

.22 
60 

.17 
62 

.03 
41 

.06 
34 

.05 
55 

.03 

34 

.13 
48 

.15 
37 

.19 
46 

.15 
15 

.10 
22 

.18 
39 

.30 
31 

26 

50 

.10 
45 

B  3.94 
1473 

NABROWS  DAK 

EVAP 
WIND 

* 
12 

30 

.16 
56 

.00 
59 

.13 

71 

.09 
68 

.11 
44 

.10 
71 

.25 
129 

39 

.32 

41 

.01 
59 

.29 
57 

.17 
59 

.14 
23 

.20 
55 

.12 
67 

.01 
38 

.04 
2S 

.09 
37 

.02 
27 

.17 
48 

.17 
36 

.17 
47 

.19 
24 

.09 
35 

38 

.26 
39 

.16 
37 

.06 
40 

36 

B  3.76 
1447 

NIIDIOD  DAM 

EVAP 
WIND 

.00 
2 

.06 
13 

.07 
21 

.02 
39 

.05 
22 

.20 
29 

19 

.03 
48 

.11 
54 

.08 
19 

.11 
17 

.04 
20 

28 

26 

.11 
8 

.18 
40 

.20 
94 

.01 
44 

.03 
13 

24 

.02 

13 

.03 
15 

.10 
18 

.16 
20 

.11 
16 

.07 
15 

24 

17 

.07 
47 

.07 
48 

26 

B  2.49 
839 

BDS8ELLVILLE 

EVAP 
WIND 

.04 
21 

.14 
28 

.08 
15 

.02 

51 

.04 
21 

53 

* 

.20 
136 

.12 
59 

.15 
21 

.13 
17 

24 

.15 
21 

.09 
63 

.15 
16 

.21 
60 

.03 
92 

.02 
43 

.06 
21 

.04 
26 

.06 
43 

.16 
36 

.14 
33 

.14 
18 

.12 
17 

.06 
21 

.17 
35 

.24 
35 

.11 
44 

.08 
46 

- 

B  3.27 
B  1153 

STUTTGAHT   9   ESE 

EVAP 
WIND 

.02 
13 

.06 
46 

.18 
109 

122 

* 
85 

.24 
180 

.15 
46 

.13 
143 

.15 
222 

60 

.26 
92 

.12 
111 

.10 
181 

.17 
99 

.13 

47 

.23 
107 

.15 
121 

.04 
84 

.05 
105 

.12 
89 

.00 
72 

.09 
90 

.15 
67 

.12 
51 

.13 
27 

.11 
28 

91 

.12 
100 

.18 
41 

.15 
100 

77 

B  3.46 
2806 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

fATETrEVIU.E  FAA  AP 

SNOWFALL 
3N  ON  GND 

T 

T 
T 

FLIPPIH  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

JOXESBORO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

ROGERS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 



B««   r«far«nc«   Dotea  follovlnc  Station   lodaz. 


TOTAL  PRECIPITATION 


MARCH  1961 


IS 


OH 
nQ 


•xaatsaasiS^. 


AVERAGE  TEMPERATURE 


MARCH   1961 


STATION  INDEX 


STATION 


ABBOTT 

ALUM   PORK 

AMITY   3   NE 

ANTOINE 
APLIN  1  W 


AftKANSftS  CITY 

ASHOOWN 

ATHENS 

AUGUSTA 

BALD  KNOe 

RATESVILUE   LIVESTOCK 

BATESVILLE    L    ANO    0    NO    1 
BEEftE 

BEECH   GROUE 
BEEOEVtLLE 

HENTON 

RENTONWILLE 

BERBYVILLE  A  HV 

Hie  FORK 

BLACK  ROCK 

BLAKELV  MOUNTAIN  0AM 

BLUE  MOUNTAIN  OS" 


BOONEVILLE  6  NNI 

BOONEVILLE 
BOTKINBURG  2  S 


BUFFALO  TOWER 
BULL  SHOALS  DAM 
BURDETTE 

CABOT  t  SW 
CALICO  BOCK 

CAMDEN  1 
CAMDEN  Z 


COMBS  3  SE 

COMPTON 
CONWAY 
CORNING 
COVE 
CROSSETT  7 


DANVILLE  SCS 
DAHOANELLE 
DE  OUEEN 
OERMOTT 


OIERKS 

DUMAS 

EL  OOSAOO  FAA  AIRPORT 

EUREKft  SPRINGS 

EVEMNG  SHADE  I  NE 


FLIPPIN  FAA  AIRPORT 


FOREMAN 

FORREST  CITY 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLAN 


GEORGETOWN 
GILBERT 

GLENWOOO 


GREEN  fore: 
GREENBRIER 
GREENWOOD 


HARRISON 
HE8ER  SPRINGS 
HECTOR 

HELENA 

HOPE  3    NE 

HOPPER 

HORATIO 

HOT  SPRINGS  1  I 

HUNTSVILLE 


COUNTY 


SCOTT 
LAWRENCE 

SALINE 


PERRY 
POPE 
CLARK 
DESHA 


.ITTLE    RIVER 


INDEPENDENCE 
INDEPENDENCE 


EVADA 
0806;  MISSISSII 
0825;  LOGAN 


102|  PULASKI 
1321  IZARD 
15Z'  OUACHITA 
15t|  OUACHITA 


769  LINCOLN 
814  PIKE 
S29j  FAULKNER 


9'.8|  SEVIER 
960  CHICOT 
96e  PRAIRIE 

9S2J  JOHNSON 

01^  HOWARD 
14el  DESHA 


2760  WHITE 


I  2930  BENTON 


?97a 

CLEBURNE 

3074 

CLARK 

308B 

ASHLEY 

3112 

SHARP 

3230 

CLEBURNE 

3235 

POPE 

LAKE  MAUMELLE 

LAMAR  2  SW 

LANGLEY 

LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STAT  101 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

LITTLE  ROCl  FILT  PLANT 

LURTON 

MADISON 

MAGNOLIA  3  N 
MAGNOLIA  5  N 
MALVERN 
HAHHOTH  SPRING 
MAR I ANNA  2  S 

MARKED  TREE 
MARSHALL 
MAUMEE 
MELBOURNE 


3556!  UNION 


*52B 


GARLAND 

CRAIGHEAD 

MISSISSIPPI 

LONOKE 

CLEVELAND 

CRAIGHEAD 

PULASKI 


COLUMBIA 
COLUMBIA 
HOT  SPRING 
FULTON 
A636I  LEE 


4654{  P0INSE1 
SEARCY 
SEARCY 
IZARD 


3»  OA 
9S  5« 

34  48 


34  19 

35  16 
35  18 


34  29 

36  07 
34  36 


35  13 
35  09 
35  39 

33  52 
35  21 

35  16 

34  53 

35  52 

36  22 

35  49 

1  34  57 

36  07 
3;  33  36  . 
3  33  35 

1|  34  47 

34  27  I 


94  12 

91  09 

92  52 

93  29 
93  25 

93  2S 

93  00 

92  53 

93  03 
91  12 

94  08 

93  58 
91  22 

91  34 
91  47 

91  38 
91  53 

90  38 

91  06 

92  37 

94  13 

93  37 
93  58 
91  06 


93  09 
S9  55 
93  59 

93  50 

93  54 
93  55 

92  28 

93  20 

94  00 


7  36  05  I 

Ij  35  05 

7  36  i*,    I 

4  34  26  I 

3  33  02 

1'  34  42  ' 


7  36  IB 

93  22 

ll  35  14 

1;  35  13 

94  15 

7  35  31 

3  33  54 

93  06 

3  33  14 

91  4B 

7  36  19 

91  29 

?!  36  14 

93  07 

7!  35  28 

92  03 

33  02 

33  35 

1 

3 

34  42 

35  50 

? 

35  41 

34  36 

33  50 

5 

35  49 

1 

34  51 

■; 

34  19 

1 

36  24 

1 

35  42 

34  10 

1 

34  46 

S 

35  00 

4 

33  19 

4 

33  20 

2 

34  23 

1 

36  29 

34  44 

5 

35  32 

35  54 

1 

36  03 

■> 

36  04 

3 

34  35 

94  03 
93  11 

93  04 

90  42 
9Q  05 
92  00 
92  16 
90  26 


93  13 
92  49 
91  32 


90  26 
92  38 
92  39 


93  01 

91  IB 
93  28 

92  28  I 
»5  48  [  93  48 


92  28 

90  35  j 
94  25 

91  56 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


ll  35  22  92  25  I 

11  35  03  I  93  24  I 

l!  35  04  ,  93  24 

Ij  35  13  93  09 

4l  34  02  94  21 

2'  33  31  91  26 

7,  34  58  ,  91  30  I 

1  35  43  !  93  24 
4  34  07  94  02 

2  33  53  91  29 

3  33  13  92  48 

7  36  24  93  44 

7  36  05  91  37 

7  36  00  94  10 

I  36  06  94  10 

7  36  18  92  36 

3  33  49  92  31 

I         I 

4  33  43  I  94  24 

5  35  01  '  90  47 

I  35  20  94  22 

II  35  39  :  94  09 


3  34  19  I   93  33 
1  34  53  I   93  42  ' 


MID 

H 

9P 

MIC 

H 

9P 

C 
C 

MIC 

C  HJ 

7> 

8A 

7A 

7i 

C  H 

8J 

li 

SS 

H 

7A 

It 

Tt 

7/ 

IK 

6P 
7A 

C 

7A 

7A 

ft 

7* 

It 

6A 

9P 

H 

C 
C 

8^ 

74 

IK 

7A 

H 

5P 

7P 

C 

7A 

«0 

C 

TA 

TA 

7A 

7A 

C  HJ 

Mir 

8J 

7A 

TA 

C 

7A 

H 

6P 

C  H 

7A 

^^ 

7A 

(. 

TA 

" 

CH 

JAMES  V.  WILLIAMS 

RUeV  9.  OWENS 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

REBA 

ALTA  F.  GARNER 


OWEN 


HENDRIX 
(AITS 
JONES 

E.  LAWRENCE 
TRAMMELL 


CECIL 

UNIVERSIT 
UNIVERSIT 


ETTA  C.  BURKS 

EARLE  L.  BROWNE 

OAVIO  L.  STIDHAM        { 

ANNA  M.  LILES 

LEE  W.  MCKENNEY 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
CATHERINE  WHITE 
IVY  W.  CRAWFORD         ; 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE   j 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE   ' 
CLEO  E.  YANOELL 
MARY  C.  PEARSON 
EUNICE  INGERSOLL        j 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE   I 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
RICHARD  K.  WEIS 
WILLIAM  R,  WYATT 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
G.  A,  HALE 

B*  M.  WALTHER 
AUSTIN  0.  HARRIS 
MIXON  M.  BAILEr 
MARY  REIDER 
JOHN  L.  TAIT 


MAUDE  C.  BRASHEARS 

JONAH  LEE  SIMS 

CLARENCE  S.  WILLIAMS 

LAURA  POLK 

JOE  C.  ALLEN 

U  S  FOREST  SERVICE 

WALTER  C.  TIMMING 
'UMMINS  PRISON  FARM 
FERNA  JONES  TEDDER 


MONTICELLO  3  S 
I  MONTROSE 
I  MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

I  MORRILTON 
I  MOUNT  IDA 

I  MOUNT  MAGAZ I NE 

j  MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENC 
I  MOUNTAIN  VIEW  1  E 
MULBERRY  6  NNE 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SOBSTA 

NASHVILLE  SCS 

NEWHOPE  3  E 

NEWPORT 

nimrod  dam 
norfork  dam 


OSCEOLA 

)  OWENSVILI 
I  OZARK 


PARTHENON 
PERRYVlLLE 
PINE  BLUFF 


POCAHONTAS  1 
PORTLAND 
PRESCOTT 
PRESCOTT  SCS 


I  remmel  dam 

ROGERS 
ROHWER  Z  NNE 


SHIRLEY 

SILOAM  SPRINGS 

SPARKMAN  4  E 

STAMPS 

STAR  CITY  2  S 

STEVE 


COUNTY 


DREW 
ASHLEY 

CALHOUN 
CONWAY 
MONTGOMERY 


5010  LOGAN 
5036  BAXTER 
50381  BAXTER 


HOWARD 
HOWARD 

HOWARD 


5562 

GREENE 

5576 

LOGAN 

557- 

LOGAN 

9586 

CROSS 

5591 

SCOTT 

5602 
5694 

NEWTON 
PERRY 

5754 

JEFFERSON 

5756 

JEFFERSON 

5760 

montgomeh 

5820  RANDOLPH 
ASHLEY 
NEVADA 
NEVADA 


6248 


HOT  SPRIN( 

BENTON 
6253:  DESHA 
6352J  POPE 

6376  ARKANSAS 

6380;  CLAY 


U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

STORY 

6890 

MONTGOMERY 

JACK  £.  BURKS 

STUTTGART 

6918  ARKANSAS 

0,  TUCKER  VASSER 

STUTTGART  9  ESE 

L.  W.  WILSON 

SUBIACO 

6928  LOGAN 

C.  J.  RISTER 

TAYLOR 

7038|  COLUMBIA 

CHRISTINA  B.  DICKEY 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

7048 

MILLER 

THOMAS  F.  HINSLEY      , 

TURNPIKE 

7262 

POPE 

TRAVIS  C.  KEAHEY        1 

1  WALDRON 

748* 

SCOTT 

U  S  FED  AVIATION  AGENCyI 

;  WALNUT  GROVE  2  NNE 

7524 

INDEPENDENCE 

WALTER  H.  PETERSON 

1  WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

7530 

LAWRENCE 

OPHA  WOlFE 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
U  S  FED  AVIATION  AGENCY 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM  ; 

LESLIE  P.  CALLENS 
THOMAS  A.  MOORE 

U  S  WEATHER  BUREAU 
JAMES  L.  CRISTEE 
INA  J.  LOGAN 

BESSIE  E.  AKERS 
C.  ELI  JORDAN 
WILLIAM  F.  SEVIER 
WILLIE  PENDERGRASj 
GLENN  S.  JUSTICE 

RALPH  L.  BANTA 
CHARLES  F,  FORD 
DOROTHY  M.  BEEN 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
ROY  S.  ROBBS 

A.  JAMES  LINUER 
THERESA  DONALDSON 
BEA  GRAY  BEENE 
WAYNE  STARK 
MRS.  BOBBY  A.  BRYAN 

CHARLEY  M.  FRIDDELL 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
AVADELLE  WHISENHUNT 
ELIZABETH  W.  FRIDAY 
U  S  NATL  PARK  SERVICE 

MAY  PEARL  MAHKLEY 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

W.  E.  MCDOWELL 

JAMES  S.  VAUGHAN 

LURA  B.  SYKES 

BENEDICTINE  SISTERS 


LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
MABEL  L.  FORRESTER 
CLAY  A.  CLARY 
MARY  A.  COCHRAN 

PIERCE  A.  REEOER 
U  S  WEATHER  BUREAU 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
LOLA  I.  DOLLAR 
JAMES  C,  HODGES 

EARL  E.  GRAHAM 
SOUTHWESTERN  G  AND  E  CO 
RADIO  STATION  K60K 
JOHN  H.  mCKEE 
UNIVERSITY  OF 


HORACE  J.  LOVELL 
MINNIE  HORTON 
HELEN  E.  ADAMS 
WILLA  M.  GRAHAM 
RICHARD  W.  ST.  J( 


%   DUIUGB  OODS:   I.  ABUMSAS   2.  MISSISSIPPI  3.  OOACBITA  4.  UD  6.  SAMT  FBAHCIB  6.  SALIIIZ  7.  VHITB 


iJEST  FORK 

i*HEELING 

i(HITE  ROCK 


FULTON 

FRANKLII 

SEVIER 


33  35 
33  19 
33  19 

35  08 


34  00 

33  57 

34  07 

34  14 

35  36 

34  57 

36  15 


34  37 

35  29 
39  38 


34  48 

39  57 

35  00 
34  13 
34  10 

34  35 

36  16 
33  14 
33  48 
33  48 

36  14 

35  IT 
35  21 
35  22 


36  27 
96  23 

35  15 
34  27 
39  39 

36  11 
33  95 
33  22 

33  54 


91  48 

91  29 

92  27 

92  44 

93  38 

93  41 


93  48 

93  S3 

89  59 

92  49 

93  50 
93  27 

90  28 


92  01 
91  56 

93  54 


93  30 
91  91 
93  19 


91  32 

91  25 
93  39 


91  52 

93  57 

94  04 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


361  MID 

20871  6P 
6751  5P 


OBSERVER 


RADIO  STATION  KHBH 
ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

OANIEL  PERRY  MALLETT 
WILLIAM  E.  BLACK 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
RADIO  STATION  KTLO 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
NELL  A.  TAPLEY 
HENRY  G.  ARVIN 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
EONA  J.  WESTFALL 
ELSIE  F.  WARD 


LEVI 


TIM 


S  CORPS  OF  ENGINEERS 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS.  RENZO  HURST 

BILLY  £.  PAGE 


ALLEN  HARMON 
MRS.  GUY  E.  COOK 
BURNS  WAKEFIELD 
VIRGIL  0.  MELSON 

RADIO  STATION  KORS 
FRANK  TAYLOR 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
CLARENCE  0.  LEWIS 
80MAR  K.  HANSARD 

ARTHUR  B.  CARLTON 

ALVA  B.  GREEN 

HARRY  W.  WHITE 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

J.  R.  HUODLESTON 

BENEDICTINE  SISTERS 

PEARL  NEWTON 

R.  P.  HAMBY 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

0.  N.  CUNNINGHAM 


I  S  SO 


.  CONS  SERVICE 
.  CONS  SERVICE 
.  CONS  SERVICE 
WEEKS 


ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 
HOWARD  FOWLER 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
WM.  W.  SPAULOING 
U  S  FISH  AND  WILDLIFE 

WILLIAM  S.  BUCKLEY 
ALGER  6.  POMEROT 
AOAM  C.  MELTON 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
REEDIS  ALLEN 


JOHN  BROW  I 
MARGARET  F.  GORDI 
HUBERT  BAKER 
ARKANSAS  FORESTR 
STATION  INACTIVE 

NORA  L.  MAYBERRY 
GEORGE  L.  CLARK 
UNIVERSITY  OF  ARKAI 
NEW  SUBIACO  ABBEY 
IDELLA  0.  NORWOOD 


ERSITY 
COMM 


U  S  I 


C  H  '  MILLIAl 


R  BUREAU 
SERVICE 
BIVENS 


U    5    FED    AVIATION    AGI 

CHARLEY    L>    SHARP 
EFFIE    0,    LITTLE 
THOMAS    W.    CONE 
U    S    FOREST    SERVICE 
MRS.    L.    M.    SNEAO 


AUsAAiBi^SXfC. 


REFERENCE  NOTES 

Mdltlonal  Information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Clinatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Hock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  '•Cllmatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dlMenslonal  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches,  and  wind  movement  In  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Lonir-term  means  tor  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  emiivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow-,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
may  result  in  appv'ent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Sn-  fall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when 
published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some 
observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 
C 


Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bullet 
"Snowfall  and  Snow  on  Grou 
"Supplemental  Data"  Table. 


Precipitation  Data"  Bulletin.  j     »w  »     tv, 

"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 


OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication.  .„_,., 

-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Dally  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  -Snowfall  and  Snow  on  Ground   Table; 

and  the  Station  Index. 
+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown,  ^    ^.      ^        *i.  *  *u 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  lew  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//   Gage  is  equipped  with  a  windshield, 

AS   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B   Adjusted  to  a  full  month.  ,  „  .   ,.     x         *  ii 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H   One  or  more  days  of  record  missing;  11  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  -Daily  Temperature-  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  tor  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 
SS   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 


(Seneral  weather  conditions  in  the  D.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and 
STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  -Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issues  of  Local  Cllmatologlcal  Data,  obtained  as  indicated  above,  price 


Similar 
15  cents 


ubscrlption  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2,50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders  should 
e  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 


S 

be    made    paya 

(jovernment    Printing   Office,    Washington   25,    D.    C. 
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-  2.7 

85 

24  + 

35 

13  + 

205 

0 

0 

0 

0 

2.24 

-  2.41 

.94 

9 

.0 

0 

5 

2 

0 

TURNPIKE 

WALDRON 

73.2 

46.1 

59.7 

86 

30 

29 

16 

212 

0 

0 

5 

0 

1.58 

.92 

9 

.0 

0 

3 

1 

0 

WHITE  ROCK 

66. SM 

43. 4M 

55. IM 

81 

19 

29 

10 

296 

0 

0 

5 

0 

2.34 

1.03 

9 

.0 

0 

3 

2 

1 

DIVISION 

58.2 

-  3.0 

2.13 

-  3.08 

T 

CENTRAL  DIVISION 

ALUM  FORK 

72.0 

45.5 

59.3 

85 

25 

30 

16 

215 

0 

0 

1 

0 

3.29 

1.42 

9 

T 

0 

7 

2 

BENTON 

72. 3M 

40. 5M 

56. 4M 

26 

15 

296 

0 

0 

3 

0 

3.54 

1.50 

9 

.0 

0 

5 

2 

RLASELY  MOUNTAIN  DAM 

69.9 

44.8 

57.4 

87 

26 

28 

15 

255 

0 

0 

4 

0 

3.43 

1.70 

9 

.0 

0 

6 

2 

CONWAY 

71.7 

48.6 

60.2 

-  2.8 

86 

25 

34 

18  + 

207 

0 

0 

0 

0 

3.16 

-  2.27 

1.14 

9 

T 

0 

5 

3 

HOi  SPRINGS  1  NNE 

73.3 

48.7 

61.0 

-  3.2 

84 

30+ 

35 

13  + 

177 

0 

0 

0 

0 

3.03 

-  2.79 

1.40 

9 

.0 

0 

5 

2 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT      //R 

72.0 

48.7 

60.4 

-  2.1 

88 

25 

36 

16  + 

200 

0 

0 

0 

0 

3.38 

-  1.78 

1.14 

8 

.0 

0 

5 

2 

MALVERN 

74.9 

45.7 

50.3 

87 

27 

28 

15 

199 

0 

0 

5 

0 

3.68 

1.25 

9 

.0 

0 

7 

3 

MORRILTON 

71.8 

48.6 

60.2 

-  1.4 

84 

25  + 

35 

1 

195 

0 

0 

0 

0 

2.58 

-  2.18 

1.20 

9 

.0 

0 

4 

2 

NIMROD  DAM 

70.2 

45.7 

58.0 

86 

23 

30 

18  + 

251 

0 

0 

3 

0 

3.06 

1.20 

9 

.0 

0 

5 

1 

PERRYVILLE 

71. IM 

45.6 

58. 4M 

-  2.5 

88 

25 

30 

16 

252 

0 

0 

3 

0 

2.43 

-  2.72 

1.23 

9 

.0 

0 

6 

2 

SHERIDAN  TOWER 

72.9 

49.4 

51.2 

36 

25 

35 

15+ 

175 

0 

0 

0 

0 

3.30 

1.23 

9 

.0 

0 

6 

3 

DIVISION 

59.3 

-  2.9 

3.17 

-  2.14 

T 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 

Dtinued 

APRIL  1961 

Temperalure                         ] 

Precipi 

ation 

<  s 

1  1 

1 
< 

III 
III 

Q  u.  E- 

-c 

c 

5 

1 

>- 

& 

Q 

No  ol  Days 

1 

1  Js 

& 
1 

6 

1 

Snow 

Sleet 

No  of  Days 

Station 

Ma 

- 

Ml 

n 

0 

1' 
Q  o 
X  0 
li 

& 

2 

0 
o 

1 

S  < 

o  5 

5  * 

s5 

d 

!i 

AST  CENTRAL  DIVISION 

INICLEY 

70.4 

47.6 

59.0 

-  3.4 

85 

25 

33 

15 

223 

0 

0 

0 

0 

4.51 

-        .04 

1.59 

12 

T 

0 

7 

3 

2 

S  ARC 

LENA 

0 

RIANNA  2  S 

71.2 

49.3 

60.3 

87 

25  + 

35 

1 

207 

0 

0 

0 

0 

4.48 

1.87 

12 

.0 

0 

8 

3 

70.2 

49. 2M 

59. 7M 

-  2.9 

84 

30 

37 

15 

198 

0 

0 

0 

0 

3.32 

-  1.54 

1.15 

12 

.0 

0 

7 

2 

71.6 

47.2 

59.4 

87 

25 

34 

16 

217 

0 

0 

0 

0 

3.17 

1.14 

12 

.0 

0 

8 

2 

70. 4M 

47.6 

59. OM 

-  3.0 

85 

30 

35 

7 

224 

0 

0 

0 

0 

3.78 

-   .57 

1.32 

12 

.0 

0 

6 

3 

INT  CHARLES 
UTTGART 
UTTGART  9  ESE 

70.1 

47. 3M 

58. 7M 

83 

26  + 

34 

16 

243 

0 

0 

0 

0 

3.48 

1.52 

12 

.0 

0 

7 

2 

73.3 

49.0 

61.2 

-  1.7 

87 

22 

33 

17 

180 

0 

0 

0 

0 

3.74 

-   .97 

2.18 

12 

.0 

0 

6 

2 

69.4 

48.0 

58.7 

84 

26  + 

36 

16  + 

224 

0 

0 

0 

0 

2.96 

1.49 

12 

.0 

0 

5 

2 

NNE 

73. 4M 

47. 4M 

60. 4M 

89 

25 

0 

0 

0 

° 

5.71 

.0 

0 

DIVISION 

59.6 

-  2.7 

3.91 

-   .82 

T 

>OUTHWEST  DIVISION 

HOOWN 

74.9 

48.1 

51.5 

88 

25 

32 

15+ 

157 

0 

0 

3 

0 

2.04 

.97 

9 

.0 

0 

5 

0 

QUEEN 

74.6 

47.2 

60.9 

87 

25 

29 

16+ 

178 

0 

0 

3 

0 

2.01 

1.54 

9 

.0 

0 

3 

1 

ERflS 
)PE  3  NE 
)UNT  IDA 
kRROWS  DAM 

74.1 

44.1 

59.1 

88 

25 

25 

16 

219 

0 

0 

7 

0 

2.55 

2.00 

9 

.0 

0 

2 

1 

71.8 

46.5 

59.2 

-  3.8 

86 

26 

32 

13 

225 

0 

0 

1 

0 

2.46 

-  2.91 

1.12 

12 

.0 

0 

4 

2 

73.4 

44.7 

59.1 

-  1.3 

85 

25 

29 

16  + 

220 

0 

0 

6 

0 

2.48 

-  3.04 

1.45 

9 

.0 

0 

4 

1 

72.2 

43.8 

58.0 

88 

26 

28 

16 

244 

0 

0 

5 

0 

2.95 

1.97 

9 

.0 

0 

3 

1 

VSHVILLE  PEACH  SU8STA 

70.5 

43.4 

57.0 

85 

25  + 

28 

13 

268 

0 

0 

5 

0 

2.58 

1.85 

9 

.0 

0 

4 

1 

vAY 

rXARKANA  WB  AIRPORT        //R 

75.5 

49.6 

62.6 

-  2.0 

87 

25 

34 

13 

142 

0 

0 

0 

0 

2.32 

-  2.62 

1.10 

9 

.0 

0 

5 

1 

73.4 

50.0 

51.7 

-  3.3 

87 

25 

35 

16  + 

166 

0 

0 

0 

0 

1.49 

-  3.81 

.50 

8 

.0 

0 

4 

2 

0 

DIVISION 

59.9 

-  2.9 

2.33 

-  3.15 

.0 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

iKADELPHIA 

74.3 

48.1 

51.2 

85 

22 

34 

16+ 

157 

0 

0 

0 

0 

2.88 

-  2.55 

1.30 

9 

.0 

0 

5 

2 

1 

\MDEN  1 

76.2 

48.6 

62.4 

-  1.7 

87 

25  + 

34 

10 

147 

0 

0 

0 

0 

3.00 

-  1.83 

1.18 

12 

.0 

0 

6 

3 

1 

.  DORADO  FAA  AIRPORT 

75.0 

48.1 

51.6 

-  3.4 

86 

22 

32 

15 

159 

0 

0 

I 

0 

2.02 

-  2.97 

.86 

11 

.0 

0 

5 

1 

0 

3RDYCE  6  W 

74. 8M 

43. 3M 

51. 6M 

85 

22  + 

33 

16 

174 

0 

0 

0 

0 

3.34 

1.18 

12 

.0 

0 

5 

3 

2 

\GNOLIA  3  N 

74.7 

47.9 

51.3 

-  3.9 

85 

25 

31 

16  + 

157 

0 

0 

4 

0 

1.87 

-  3.04 

.75 

12 

.0 

0 

5 

2 

0 

'ESCOTT 

74.9 

45.7 

60.3 

-  4.1 

87 

25 

32 

1 

195 

0 

0 

1 

0 

2.50 

-  2.62 

1.15 

12 

.0 

0 

4 

2 

1 

kRREN 

73.8 

47.8m 

50. 8M 

-  4.0 

85 

23  + 

33 

7 

181 

0 

0 

0 

0 

3.75 

1.81 

12 

.0 

0 

7 

2 

1 

DIVISION 

61.3 

-  2.6 

2.77 

-  2.22 

.0 

SOUTHEAST  DIVISION 

»OSSETT  7  S 

74.5 

47.3 

50.9 

-  2.9 

84 

30  + 

31 

15+ 

170 

0 

0 

2 

0 

3.14 

-  1.73 

1.08 

27 

.0 

0 

5 

3 

2 

JMMINS  FARM 

73.3 

49.3 

51.3 

85 

25  + 

36 

16 

170 

0 

0 

0 

0 

3.02 

1.35 

12 

.0 

0 

5 

2 

JMAS 

72.7 

47.4 

60.1 

-  3.8 

84 

30+ 

33 

16 

187 

0 

0 

0 

0 

3.74 

-  1.11 

1.50 

12 

•  0 

0 

6 

3 

3NTICELL0  3  S 

73. 3M 

48. OM 

50. 7M 

84 

24  + 

30 

15 

190 

0 

0 

1 

0 

3.59 

1.49 

12 

.0 

0 

7 

4 

NE  BLUFF 

73.4 

49.5 

61.6 

-  3.0 

88 

21 

36 

15  + 

164 

0 

0 

0 

0 

3.59 

-  1.51 

1.56 

12 

.0 

0 

5 

3 

NE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

73.1 

48.9 

51.0 

88 

25  + 

35 

16 

184 

0 

0 

0 

0 

2.72 

1.39 

11 

.0 

0 

5 

2 

DRTLANO 

71.7 

47.6 

59.7 

-  4.4 

83 

23 

35 

1 

192 

0 

0 

0 

0 

2.92 

-  1.81 

.92 

12 

.0 

0 

4 

4 

0 

3HWER  2  NNE 

72.5 

47.4 

60.0 

65 

23 

35 

15  + 

190 

0 

0 

0 

0 

3.39 

1.70 

12 

.0 

0 

5 

3 

1 

DIVISION 

60.7 

-  3.2 

3.29 

-  1.57 

.0 

MONTHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature:   89"  on  the  25th  at  Tv/o  Stations 
Lowest  Temperature:   24"  on  the  1st  at  Gravette 
Greatest  Total  Precipitation :   5.71  inches  at  Wynne 
Least  Total  Precipitation ;   1 .24  inches  at  Greenwood 
Greatest  one-day  Precipitation:   2. 44  inches  on  the  12th  at  Augusta 
Greastest  Total  Snowfall:   0.3  inch  at  Greenbrier 
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DAILY  PRECIPITATION 


AfSIL  1961 

Station 

1 

Day 

oi  Month 

1  1  2 

I  3 

4 

lT 

6 

7    8 

9 

10 

11 

12 

13 

14   15 

16   17   18 

19   20   21 

22  1  23  1  24 

25  1 

26 

27 

28   29  I  30 

31 

ABBOTT 

ALICIA 

ALUM  FORR 

ALY 

AMITY  3  NE 

1.66 
3.35 
3.29 
J. 51 
2.61 

1.04 
.25 
.31 
.16 

.15 

.15 
.15 
,02 

T 
T 

08 
03 

.09 

T 
T 

.12 
.17 

.92 

.54 
1.42 

1.39 
.78 

T 

' 

.36 
,76 
,55 

,30 
.64 

T 

.16 
.06 
.45 
.11 

.63 
.22 

T     .1( 

.22 

T 

.01 

T 
T 

ANTOINE 
APLIN  1  M 
ARKADELPHIA 
ARKANSAS  CITY 
A5HD0WN 

2.66 
2.45 
2.66 
3.06 
2.04 

.30 
.10 
.04 

.13 
.10 
.23 

.22 

.14 

.03 
.06 

.22 

.79 
.28 
.30 
,61 
.97 

.12 

.80 
.38 
.75 
1.36 
.26 

.11   .58 

.03 
.08 

.20 

T 

.10 

.26 

.25 

.27 

T 
T 

ATHENS 

AUGUSTA 

BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVlLLE  L  AND  0  NO  1 

1.96 
5.13 
4,04 
2.93 
3.50 

.02 

.51   .03 

.26       .20 

.28   .02   .16 

1.14        .03 

T     T 

.02 
.13 

.04 

.03 

.04 
.0  7 
.03 

.62 
.76 
.66 
1.14 
.94 

.03 

.23 

2.44 
1.27 
.61 
.61 

T 

1.45 
.51 

T 

.05 

1.06 

.56 

T 

T 

T 

r 

.11 

T 
.33 

1 

.03 

BEECH  GROVE 
BEEDEVILLE 
BENTON 
BENTONVlLLE 
BERRYVILLE  4  NW 

3.00 
4.36 
3.54 
2.03 
2.26 

.24 
.28 
.25 

.40 
.02 

.04 

T 

.03 
.02 

.15 

T 

.23 

.21 

.01 

.40 
.71 
1.60 
.31 
.42 

.05 

.04 
.02 

1.37 
1.14 
.69 

.90 

1.10 
.63 

.03 
.02 

.27 

.17 

,70 
1.35 
.43 
.12 
.19 

.03 
.03 

.20 
.30 

.11 

BIG  FORK 

BLACK  ROCK 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

BLUFF  CITY  3  SW 

BLYTHEVlLLE 

2.26 

2.79 
3.43 
2.56 
4.39 

.05 
.22 
.12 

.18   T 
.61 

.10 

T 

.12 

.11 

.07 

.16 
.03 

.08 

1.33 
.77 

1.70 
.75 
.25 

T 
.02 

.19 
.98 
.61 
1.49 
1.00 

.05 
.31 

.17 

T 

,29 

.42 
.57 
.42 

.52 

.02 

T 

.05 
.35 

1,25 

.01 

.01 

T 

BOONEVILLE 
BOUGHTON 
6RINKLEY 
BUFFALO  TOWER 
BURDETTE 

2.01 
2.40 
4.51 
2.01 
3.67 

.49   .01   .04 
.14         T 
.15        .53 

.20        .09 

.11 

02 

02 

05 
06 

.08 

T 

.07 

1.04 
1,11 

.48 
1.03 

.35 

T 

.12 

.35 

.61 
1.69 

.76 
1.31 

T 

.03 

1.09 
.10 
1.02 

.03 
T 

T 
.06 

.05 

T 

.41 
.53 

,01 

T 
.01 

T 
.15 

CABOT  U    S¥ 
CALICO  ROCK 
CAMOEN  1 
CARLISLE  1  SW 

CLARENDON 

3.61 
3.65 

3.00 
3.69 
3.20 

.15 
1.00 
.10 

.20   T 

.36 

.04 
.02 

.21 

.10 
.16   T 
.16 
.53 

.12 

.10 
.06 
.04 
.08 

.18 
.02 

.63 
1.23 

.65 
.67 
.53 

,01 

T 

.17 

1.0  3 
.58 
1. 18 
1.00 
1.85 

.07 
.66 

.64 
.53 
.02 

.44 
.02 
.72 
.15 

T 

T 

.15 

T 

.26 
.21 

.01 

T 

.04 
•  03 

.02 

CLARKSVILLE 

CLINTON 

CONWAY 

CORNING 

COVE 

2.32 

3.70 
3.16 
4.00 
1.59 

.04 
1.47 

.29   T     ,10 
1.17        .07 

T     .12 

.05 

,06 

.10 

T 

.21 
.09 

1.07 
1.48 
1.14 
.46 
.97 

.04 
.06 

.74 
.36 
,51 
,96 
,25 

,16 
.05 
.86 
.31 

.29 

.41 
.25 

.0« 
T 

T          .02 

.06 

.05 

.44 

cros«;ett  7  S 

CRYSTAL  VALLEY 
CUMMINS  FARM 
DAISY 

DAMASCUS 

3.14 
3.99 
3.02 
2.59 
4.27 

.02        .10 
.35   .03   .02 
.25 
.06       T 
1.24        I 

.16 
.10 

.03 
.06 

.01 
T     T 

1.04 
1.50 
.80 
1.90 
1.20 

.03 

T 

T 
.02 

T 

.67 
1.08 
1.35 
.19 
.33 

T 

.02 
.44 
.94 

.45 

.42 
.46 

T 

T 

T 

.18 
.25 
.16 

T 

1.08 
.05 

T 

T 

DANVILLE 
OARDANELLE 
DE  QUEEN 
DERMOTT 
DES  ARC 

2.79 
2.72 

2.01 
3.48 
4.46 

.52   .C 
l.OO 

.38 

4   .05 
.05 

T 

.04 

1.20 
.22 

03 
02 

T 
.07 

.11 

T 
T     T 

1.10 
1.05 
1.64 
.72 
,57 

T 

.40 
.27 
.15 
1.10 
1.87 

.01 
.04 

.40 

.06 
.35 

.25 

.28 

.50 

T 
T 

T 

T 

T 

.21 
.40 

T 

.15 
.19 
.04 

T 
T 

DEVILS  KNOB 

DIERKS 

DUMAS 

EL  OORAOO  FAA  AIRPORT 

EUREKA  SPRINGS 

2.51 
2.55 

3.74 
2.02 

1.97 

.18 

T 

.16 

.02 

•  02 

T 

05 

51 

.05 
.02 

.05 

.10 
.02 

T     .42 

.20 

1.08 
2.00 
.83 

.27 

.85 

.59 

.08 
1.60 

.99 

.12 

.05 
.02 

.07 
.22 

.70 

T     .06 
T 

.05 

T 

.39 

T 

.20 

.10 

.07 

T 

.02 

.04   .13 

EVENING  SHADE  1  NE 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

FOROYCE  6  W 

4.22 
3.08 
2.07 
3.77 
3.34 

1.71 

.12 

T 

.18 

.19 

.05 

T 

24 
16 
12 

.06 
.09 

.06 
.24 
.05 
.89 
.09 

1.02 
.05 
.24 
.02 

1.00 

.73 
T 

.53 
.14 

.55 

.54 
1.24 

.73 
1.18 

.06 
.38 
.37 
.12   .34 
.02 

.55 

T     T 

.01 
.01 

T 

T 

T 
T 

.59 

,04 

.89 
T 

.64 

FORT  SMITH  we  AIRPORT   //R 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

FULTON 

GEORGETOWN 

GILBERT 

1.38 
1.71 
2.34 
4.49 
3.22 

.04   ,06 
.15        T 
.09 

.45        T 
.83 

T 

.19 
,08 

03 

r 

,02 
,07 

.09 

.56 
.05 

.05 

.68 
1.20 

.36 

.01 
,80 
.82 
1.71 
.63 

T 

.01 

.11 

.68 
T 

.10 

.96 
.33 

T 

.10 

.04 

.20 

T 

,27 

T          .05 

GLENWOOD 

GRAVELLY 

GRAVETTE 

GREEN  FOREST  4  ESE 

GREENBRIER 

3.10 
1.99 
1.63 
2.57 
4.28 

.18        T 

.30        .10 

.31         .39 
1.17   .01   .04 

T 
.19 

10 

11 

.01 

.26 

.01 

.04 
.06 

2,01 
1.15 
.22 
.61 
1.06 

.20 

T 

' 

.48 
.25 

.78 

.55 

.06 
.19 

,7*. 

•  21 

.48   .12 
.49 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.01 

T 

GREENWOOD 
GREERS  FERRY  DAM 
GURDON  3  E 

HAMBURG 
HARRISON 

1.24 
3.74 
3.02 

3.21 

.35 
1.45 
.21 

.62 

T 
.02 

.14 

.05 
T 

r 

19 

,01 
.15 

-     - 

,20 
1.12 
1.16 

.99 

.01 

T 

T 

.10 
.46 
1.17 

.65 

.02 
,05 

.13 
.03 

.12 

.20 
.47 
.01 

.25 

T 

-   -   - 

- 

T 

.11 
.27 

.28 

HECTOR 
HELENA 
HOPE  3  NE 

HORATIO 

3.02 
3.32 
2.46 
2.46 
2.43 

.32 
.22 

.11 

.03 

.26 

T 

.13 

.62 

.03 
.09 

.05 

,17 

T 

.01 

1.05 
.33 
1.03 
1,77 
1,60 

.56 
1.16 
1.12 
.32 
.07 

.01. 

.26 
.13 

.92 
.21 

T 

.10 

T 

.01 
.11 

T 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

HUTT IG  DAM 

INDEX 

JASPER 

JESSlEVILLt 

3.03 
2.45 
2.27 
3.16 
3.48 

.12 
.88 
.56 

T 
.20 

.02 
.13 

.07 
.05 

.05 

r 

.01 

.04 

.05 
.07 
.04 

,26 

1,40 
,74 
1,20 
1,11 
1,65 

.54 

.47 
.59 

.80 

.87 
.40 

r 

.26 

T 

•  16 

•  35 

T 

T 

T 
.03 

.21 

.6e 

.10 
.02 

T 
.04 

T 

jONESBORO 

KEISER 

KEO 

LAKE  CITY 

LAKE  MAUMELLE 

4.33 
2.74 
3.17 
3.20 
2.77 

.73 
.25 
.11   T 

T 

.06 
.03 
.14 
.07 

.07 

10 
.10 

.05 

.05 

.02 

.04 

.10 
.11 
1.16 

,34 
,25 
.86 
.29 

.08 

.15 
.91 

1.20 
1.06 
1.14 
.51 

.10 

.18 
.91 
.44 
1.23 

.23 

.55 

.12 

.75 

T 

.04 

T 

.01 
.23 

.90 
.31 

.06 

.03 
.12 

LANGLEY 
LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STATION 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  W6  AIRPORT  //R 

2.52 
1.97 
1.52 
2.89 
3,38 

.12 

.06 
.23 

T 

T 

.17 

.08 

T 

.06 

.05 
.13 

.15 
.02 

T 

.02 

.02 

T 

.02 
1.14 

1.66 
.75 
.30 

1.18 
.02 

T 
T 

.99 

.33 
.65 
.66 

1.15 
.24 

.02 

.25 

.06 

T     .40 

.12 

.20 
.09 

T 
.03 

T 

.03 

T 

.46 

.09 
.01 

.22 

T 
T     T     .04 

LITTLE  ROCK  FlLT  PLANT 
LURTON 

MAGNOLIA  3  N 
MALVERN 

4.41 
3.42 
3.80 
1.87 
3.68 

.66 

.26 

.05 

.10 

T 
.10 

.16 
.02 

.20 

.12 

.03 

.11 

1,20 
.06 

.31 

.11 
1.49 
.23 
.61 
1.25 

.06 

T 

1.10 
.88 

.35 
.65 
1.31 
.75 
.59 

.03 

.47 

.63 

.13 
.42 

.30 
.81 

.03 

T 
.06 

.85 

.03 

.33 
.12 

.02 
.13 
.02 

T 

MAMMOTH  SPRING 
MARIANNA  2    S 
MARKED  TREE 
MARSHALL 
MELBOURNE 

3.49 
3.78 

.55 

.14 
.70 

1.01 

.22 

.41 

.10 

.04 
.04 

T 

r 

.05 

T 

.14 
T 

.15 

.65 
.25 
.07 
1.24 
1.12 

.45 
1.32 
1.07 
.70 
.37 

,08 

T 

.27 
1.04 
.60 

.55 

.80 

.23 

.15 
T 

.51 

' 

.07 

MENA 

MONTICELLO  3  S 
H0R09AY  LOCK  AND  DAM  6 
MORRILTON 
MOUNT  IDA 

1.76 
3.69 

2.06 
2.56 
2.46 

.12 

.20 

.10 

.27 

.06 
.05 

.13 

.13 
.01 
.01 

.02 

.06 

.02 

.03 

1.01 
.50 
.45 
1.20 
1.45 

.51 

.21 
1.49 
.96 
.34 
•  38 

.03 

.10 

T 

.67 

.16 

.16 

.28 
.09 

T 

.26 

.43 

.50 
.07 

.01 

.02 

.04 
T     T 

.04 

MOUNT  '^AtiAZlNE 
MOUNT* IN  HOKE  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW  1  E 
MULBERRY  6  NNE 

1.97 
2.43 
3.19 
3,75 
2,44 

.54 

1.37 
.26 

2   .10 
.20 

.14 

.04 

T 

.11 

*22 

.05 
.14 

.17 

.22   .81 

.10 
.04 

1.02 
1.03 
1.45 
1.03 

T 
.05 

T 

.04 

.39 
.52 
.67 
.'6 
.89 

.05 

.28 
.41 
.06 

.07 

.38 
,30 
,05 

T 
T 

T 
.10 

-hiliiiatoafkksltssBiiiaoOiit 


DAILY  PRECIPITATION 


AB&AKSAS 

ontinued 

APRIL 

1961 

1 

Day 

of  Month 

Station 

1    1    2 

1      ^ 

4    1 

5 

6 

'l«l 

9 

10       11   1 

12 

13  1 

14       15 

16       17       18 

19  1   20       21 

22   I  23   1  24      25  1  26   1 

27 

28   1  29    1  30 

31 

wows    DAM 

2.95 

.04 

T 

.07 

.04 

.07 

.97 

.49 
.23 
.20 

T 

.21 
.23 
.20 

T           T 

T 

T 

.06 
.17 

SKVlLLE    P£ACM    SU8STA 
FHAFt    4    MNW 

2.66 
2.82 

.05 
.25 

.01 
T 

.01 

.05 

.06 

.05 

.07 

.01 
T 

1.66 
1.90 

.15 

(HOPE  3  e 

(PORT 

1.36 

4.09 

.57 

T 

.54 

T 

.20 

.48 

1.86 
1.40 

.34 

.56 

T 

ffiOO    DAM 
ELL     3    N 

3.06 
l.»7 

.48                   .15 
.06      .01       .06 

' 

T 

1.20 
.30 

.45 
.70 

.04 

.48 
.20 

.30 
.04 
.2* 

T 

.02 

.04 
.05 

H    2    W 

1.77 

.09 

.09 

.02 

I. 10 

.16 

.28 

2.32 

.03 

.06 

.15 

I. 10 

.20 

.43 

.07 

T 

.20 

CEOLA    2    NNW 

3.12 

.22      T 

.05 

.20 

1.00 

.05 

1.40 

ENSVlLLE 
ARK 

3.43 
2.»0 

.32 

.41 

.06 

.05 

T 

.04 
.01 

.02 

T 

.02 

1.51 

.91 

.71 

.01 

.06 

.32 

.07       .11 

.22 

.01 
T 

T 

ONE 

RAGOULO    SAOIO    KDRS 

BIS 

3.05 
3.11 
1.96 

.36      T 

.57 
.09 

.10 

.01 

T 

.25 

.90 
.42 
1.03 

.50 
T 

T 

.78 
1.20 
.43 

.65 

.15 

.30 
.10 

T 

.01 

T 

.26 

T 

RK!N    2    W 

RXS 

RRYVlLLE 

4.38 
1.45 
2.43 

.35 

.12 

.02 
.10 
.11 

.01 

.03 

.10 

.23 

.87 
1.23 

T 

1.43 
.26 
.31 

^ 

.94 
.55 

.55 
.20 

T 

.76 
.67 

.05 

T 
.07 

T 

ME    BLUFF 

3.69 

.20 

.11 

.07 

.01 

•  91 

1.65 

.10 

•03       .06 

T 

NE    BLUFF    FAA    AIRPORT 

2.72 

.12 

.02 

.72 

.02 

1.39 

.26 

NE    RIDGE 
CAMONTAS    1 

1.72 
4.68 

.17 
1.60 

.04 

.15 

■  OB 

.02 

1.11 

.40 

T 

.30 
1.58 

.10 

.25 

.60 
T 

.2* 

.68 

T 

RILANC 
esCOTT 

2.92 
2.50 

.80 

^ 

.50 
.06 

.62 

.20 

.92 
1.15 

.05 

.20 

.04 

T 

TCLIFF 

1.68 

.Ofc 

T             .20 

1.04 

T 

.16 

6£R5 

HHER    3    NNC 

1.58 
3.39 

.21 

T 
.55 

.24 

.04 

.11 

.29 
.56 

.01 

.63 
1.70 

.50 
.33 

T           T 

T 

.9^ 

SSELLVlLLe 

2.92 

.06 

.04 

T 

.04 

1.12 

.06 

.24 

.40 

.32 

.65 

■  60 

.0*1                            "    1 

INT    CHARLES 
INT    FRANCIS 

3.48 
4.71 

.10 
1.40 

.10 
.15 

.25 

.07 
.12 

T 

.48 

.30 

.18 

1.52 
.73 

.40 

T 
.10 

.48 

LEM 
ARCV 

3.36 

4.32 

.98 

.78 

.16 
.05 

.  16 

.11 

.05 

.07 

.75 
.76 

.37 
1.23 

.02 

.02 

.16 
.45 

.3^ 
.71 

.25 

.10 

.09 
T 

T 

.02 

ERIOAN    TOWER 

3.30 

.35 

.10 

1.23 

.14 

.96 

.50 

.35 
.18 

1RL£T 

LOAM    SPRINGS 

4.50 
1.49 

1.84 
.21 

T 
T 

.02 

T 

1.85 
.31 

.02 
.03 

.42 
.42 

.02 

.27 

.05 

T 

*HR«AN 

AHPS 

AR    CITY    2    S 

2.61 
2.06 
3.72 

.40 

.08 

.25 

.24 
.02 
.06 

T 

1.15 
.71 

.86 

1.21 
1.09 
1.23 

.21 

.24 

.01 

T 

.03 
.60 

T 

T 

EVE 
ORY 

3.01 

: 

20       .40 

- 

.10 

.20 

1.36 

.30 

.33 

.10 

UTT6ART 
UTTGART    9    ESE 

3.74 
2.96 

.21       T 
.15 

.05 
.05 

.3B 
.19 

.03 

.03 

.10 
T             .08 

.50 
.54 

2.18 
1.49 

.02 

T 

.02 
.01       .02 

.12 
.04 

.09 
.32 

.04                     T 

T 

.10       .01       .63 

eiAco 

2.24 

.61 

.09 

.01 

.94 

.35 

.77 

.11 
.04 
.02 

.13 

YLOR 

JtARRANA    W8    AIRPORT          //R 

2.31 
1.49 

.01 

.04 
.03 

T             .60 

.72 

.51 

T 

.05 

.10       .06       .11       T 

RNPUE 
LORON 

1.58 

-           - 

.08 

- 

T 

- 

.07 

.92 

- 

.33 

- 

T             .18 

-            -            - 

.      - 

; 

T 

LNUT    GROVE    2    NNE 

2.86 

, 

36 

.07 

.06 

.08 

.84 

.86 

.61 

T 

.81 

.05 

c 

LNUT    RIDGE    FAA    AP 
RREN 

3.87 
3.75 

T 
.36 

.07 
.20 

.06 

.34 
.13 

.30 
.58 

.25 
.23 

.70 
1.81 

.  83 
.23 

T 

.Oil                     .09 

ITE    ROCK 

2.34 

.21 

r 

T 

.06 

1.03 

.90 

.05 

.04 

.0 

J 

itecu;ffs 

NNE 

2.15 
5.7, 

.10 
.20 

.20 

T 
1      T 

.08 

.10 

1.20 

.55 
1.9B 

1,65 

1.56       .04 

1 

■ 

DAILY  TEMPERATURES 


ABKAXSAS 
APRIL  1961 


Day  Of  Month 


10      11      12      13 


MAX 
MIN 


ARKADELPHIA 


BALD    KN08 


BATESVILLE  LIVESTOCK 

8ATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

BENTON 

BENTONVILLE 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

BLVTHEVILLE 


BOONEVILLE 


CAMDEN  1 

CLARKSVILLE 

CONWAY 

CORNING 

CROSSETT  7  S 

CUMMINS  FARM 

DARDANELLE 

DE  QUEEN 

DES  ARC 

DEVILS  KNOB 

DIERKS 

DUMAS 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

FLIPPIN  ffr    AIRPORT 

FORDrCE  6  w 

FORT  SMITH  W8  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

GILBERT 

GRAVETTE 

HARRISON 

HELENA 

HOPE  3  NE 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

JONESBORO 


65 
35 

67 


74   71 
39   48 


75   73 
43   55 


76   73 
40   55 


69   67 
39   48 


68   63 
37   46 


75   67 
35   48 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


50   63   76 


60   56 
39   46 


77   71 
41   49 


MIN 

MAX 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


71   68 
40   48 


76   75 
43   51 


76   71 
40   51 


73   71 
42   50 


57   61   58 


7  5   74 
38   51 


76   73 
43   49 


74   72 
41   50 


76   72 
39   54 


72   72 
43   48 


74   70 
35   52 


75   68 
41   47 


67   55 
32   40 


75   64 
46   41 


39   49 

71   68 


68   64 
30   41 


63   66 

46   50 


74   71 
49   49 


70   70 
35   48 


73   72 
37   41 


75   74 
39   48 


68   65 
35   43 


76   74 
33   46 


70   74 
35   45 


65   63 
38   49 


73   70   65 


77   70 
36   48 


65   63 

38   50 


75   77 
36   50 


73   58 
30   37 


71   70 
32   36 


71   58 
33   43 


75   74 
32   44 


71   69   63 


71   73 
38   41 


63   49 
45   40 


65   57 
50   45 


59   56   51 


62   53 
41   40 


64   60   53 


66   73 
32   41 


62   56   57 


74   73 
40   41 


67 

60 

53 

32 

44 

43 

61 

50 

43 

28 

41 

38 

63 

69 

57 

31 

41 

46 

57 

57 

58 

35 

35 

40 

68 

61 

48 

31 

45 

40 

62 

60 

59 

35 

45 

44 

70 

69 

6! 

39 

50 

47 

62   50 
48   44 


62   56   52 


65   64   62 


66   61   50 


71   61   56 


61   58   54 


65   58 
46   45 


68   59 
52   42 


53   46 
44   35 


59   58   46 


31   39   39 


66   57   50 


56   43 
39   32 


68   61 
40   41 


73   59 
44   45 


66   61 

43   44 


70   63 
34   45 


68   65 
37   47 


63   71 
3  7   40 


62   55 
42   38 


56   68   55 


75   75 
50   40 


36   51   46 


83 
52 

82 
44 

72 
51 

72 
39 

72 
47 

69 
35 

78 
47 

74 
37 

76 
46 

69 
37 

76 
53 

56 
33 

67 
38 

78 
52 

66 
45 

66 
39 

80 
56 

76 
40 

63   59 
44   41 


69   62  t  64 


41   43   44 


65   60 
43   42 


35   47   42 


52   50 
40   35 


70   59 
43   44 


58   50 
46   38 


62   57 
46   38 


65   49 
43   43 


63   50 
45   42 


61   62   59 


64   66   58 


59   55 
43   36 


62   55 
43   40 


58   68   65 


67   70 
37   43 


65   70   58 


60   65   60 


39   41   41 


82 

80 

52 

47 

79 

75 

52 

41 

75 

74 

51 

50 

66 

65 

48 

44 

79 

77 

47 

50 

79 

79 

49 

44 

77 

67 

50 

41 

83 

77 

50 

49 

74 

71 

51 

39 

70 

68 

41 

32 

70   82   74 
28   44   43 


57   65   79 
30   42   34 


65   71   75 
34   36   40 


32   39   38 


59   67   72 
32   34   34 


32   39   36 


58   64   74 
27   42   29 


62   68   76 


52   59   75 
31   31   28 


53   63   69 
28   35   33 


54   61   66 


57   65   80 
32   30   31 


60   66   70 
33   37   35 


68   73   78 


59   66   77 
31   33   30 


58   65   75 
36   37   34 


63   61   70 
33   35   36 


68   74   76 
31   35   37 


36   39   49 


59   67   77 
31   37   31 


37   40   39 

35 

66   71 
25   30 


78   72   65 
48   43   33 


75   72   51 
52   31   30 


32   36   38 


77  56 
49  34 

74  72 

56  34 

78  60 

52  37| 


80   62 
53   40 


68   76   75 


74   65 
52   31 


77   60 
52   36 


61   71   66 


69   80 
37   55 


77   75 
50   41 


53   61   76 

35   35   29 


52   59   73 
31   33   29 


52   60   73 


67   73   76 


30   34   29 


58   64   76 


52   58   75 
31   29   26 


56   61   75 
30   36   30 


67   66   70 


56   66   72 


38   44   42 


55   63   71 
37   39   40 


82   82   76 
46   64   64 


82   82   83 
47   60   61 


79   77   80 


78   78   77 
42   63   64 


82   82   83 


47   64   66 


78   82   77 


87  79  76 

53  65  69 

80  79  83 
4  8  63  64 

83  85  66 

47  64  63 

34  81  75 

51  60  67 

83  81  80 

52  65  67 

78  78  76 

47  62  61 

81  81  82 
45  58  57 

81  84  85 

48  59  62 

83  77  75 

44  63  68 

82  76  77 
47  65  65 

60  80  83 


79   76   69 


47   57   59 


81   84   85 


84   81   7  5 
52   60   65 


46   65   67 


61   81   73 


83   82   73 


53   64   63 


77   79   80 
46   57   64 


5  5   60   64 


79   82 
64   62 


83   83 
64   65 


82   84 
64   68 


64   64   67 


85 

80 

82 

65 

65 

67 

83 

82 

82 

65 

66 

69 

85 

79 

81 

ei 

76 

84 

66 

60 

65 

78 

84 

78 

65 

65 

65 

83   81   80 
65   65   67 


77   85 
64   6  5 


80   82 
64   63 


86   85 
63   64 


66   65   66 


84   82   85 
66   62   66 


66   63   65 


79 

85 

79 

86 

69 

68 

65 

62 

75 

80 

79 

84 

67 

66 

66 

62 

76 

85 

80 

85 

70 

66 

67 

67 

76 

79 

75 

83 

65 

64 

63 

63 

77 

84 

78 

84 

67 

66 

63 

65 

82 

82 

81 

82 

60 

62 

62 

64 

82   84   79 
65   63   66 


80   82 
64   65 


79   82 
65   67 


85   75   81 
69   49   48 


71   48   61 


71   44   50 


86   72   79 
67   42   48 


71   38   40 


57   49   49 


76  68  76 

50  33  36 

83  87  73 
69  42  46 

84  66  75 
64  46  49 


85   72   78 
67   50   49 


87   82   83 


66   41   44 


81 

83 

86 

77 

78 

65 

69 

72 

42 

47 

80 

82 

85 

66 

78 

65 

65 

65 

43 

46 

82 

83 

83 

84 

81 

65 

65 

70 

52 

54 

85   84   78 
70   52   52 


79 

82 

85 

72 

81 

66 

68 

69 

40 

44 

79 

85 

87 

77 

84 

62 

65 

69 

43 

49 

87 

84 

87 

73 

79 

67 

67 

68 

57 

57 

79 

75 

65 

75 

57 

59 

42 

85 

84 

88 

79 

85 

60 

65 

65 

38 

45 

80 

83 

84 

77 

80 

61 

63 

68 

50 

50 

84 

84 

78 

75 

82 

66 

66 

62 

52 

55 

73 

78 

78 

66 

72 

56 

62 

53 

37 

42 

75 

82 

73 

68 

76 

66 

65 

44 

35 

38 

76 

81 

78 

69 

75 

65 

64 

56 

36 

39 

76 

85 

78 

68 

79 

68 

68 

53 

38 

40 

78   71   80 
54   41   44 


64   35   37 


51   33   35 

82   69   75 
60   35   38 


67   53   53 


69   48   52 


70   47   50 


81 

77 

82 

49 

49 

53 

81 

76 

63 

50 

53 

52 

82 

76 

83 

54 

51 

53 

72 

72 

80 

50   48   50 


48   40   54 


78   73   80 
42   37   52 


62   76   66 
45   38   57 


47   46   48 


70   69 
55   41 


44   50   55 


77   73 
49   48 


81   79   85 
51   50   52 


76   78 
45   43 


78   75   78 
50   51   57 


69   70   73 


80   72   84 
49   51   50 


77   76   84 
51   58   53 


76   79 
46   47 


83   79   86 
51   51   52 


77   82 
53   55 


80   76   84 
50   51   51 


81   75   84 
50   51   51 


69   76   73 
41   42   53 


64   76   74 


75   74   74 


73   81   86 
49   50   56 


74   78   79 
40   40   47 


76   76 
43   39 


75  78  84 

54  51  53 

82  62  77 

51  54  55 

82  78  84 

53  50  57 

75  73  82 

55  45  54 
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DAILY  TEMPERATURES 


AKKANSAS 
APRIL   1961 


Continued 


HEO 

LEAD    HILL 

LITTLE    ROCK    WB    AIRPORT 

MAGNOLIA    3    N 

MALVERN 

MAMMOTH    SPRING 

MARIANNA    2    S 

MARKED   TREE 

MARSHALL 

MENA 

HONTICELLO    3    S 

MORRILTON 

MOUNT     IDA 

MOUNT    MAGAZINE 

MOUNTAIN    HOME     1    NNW 

MOUNTAIN    HOME    C    OF    ENG 

NARROWS    DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NEWPORT 
NIMROD  DAM 


PARAGOULD  RADIO  KDRS 

PARIS 

PERRYVILLE 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 

PRESCOTT 

ROGERS 

ROHWER  2  NNE 

RUSSELLVILLE 

SAINT  CHARLES 

SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 

SI  LOAM  SPRINGS 


Day  Of  Month 


62   74 
36   43 


60   67 
29   28 


63   75 
36   44 


65   75 
35   42 


68   75 
31   36 


59   69 
37   42 


58   66 

31   40 


60   69 
28   32 


64   74 
33   43 


60   74 
35   35 


62   72 
35   42 


73   75 
30   37 


53   59 
27   38 


65   61 
42   44 


73   63 
50   43 


63   62   61 


40   48   41 


MAX 

60 

65 

MIN 

33 

36 

MAX 

43 

59 

MIN 

29 

30 

MAX 

52 

68 

MIN 

29 

36 

MAX 

52 

65 

MIN 

32 

35 

MAX 

60 

67 

MIN 

32 

39 

MAX 

48 

64 

MIN 

34 

34 

MAX 

68 

74 

MIN 

38 

43 

MAX 

65 

75 

MIN 

32 

42 

MAX 

59 

61 

MIN 

32 

39 

MAX 

65 

78 

MIN 

34 

44 

MAX 

64 

75 

MIN 

33 

38 

MAX 

63 

75 

MIN 

36 

45 

MAX 

64 

75 

MIN 

38 

45 

MAX 

60 

67 

MIN 

33 

36 

MAX 

60 

67 

MIN 

35 

39 

MAX 

68 

75 

MIN 

32 

35 

MAX 

61 

68 

MIN 

30 

35 

MAX 

61 

72 

MIN 

36 

42 

MAX 

56 

73 

MIN 

33 

43 

MAX 

53 

61 

MIN 

38 

39 

MAX 

63 

71 

MIN 

34 

40 

MAX 

65 

75 

MIN 

35 

46 

MAX 

62 

72 

MIN 

30 

37 

65   60 
35   46 


65   59   52 
37   49   45 


69   68 
32   49 


70   67   50 


63   55 
29   39 


63   63   61 
40   44   42 


61   72   73 


46 

40 

68 

60 

57 

41 

70 

67 

50 

45 

71 

69 

43 

42 

62 

55 

39 

68 

62 

40 

37 

68 

53 

38 

34 

73 

65 

42 

43 

7? 

66 

37 

41 

58 

64 

44 

41 

74 

57 

4  3 

41 

75 

65 

51 

44 

69 

66 

61   61 
45   40 


65   63 
54   46 


68   75 
40   45 


75   72   63 


66   63 

48   43 


34   49   42 


37   44   44 


69   6  1 
36   33 


67   68   62 

38   50   45 


62   62 

29   41 


67   67   63 
34   56   48 


65   59   50 
38   46   43 


59   50   44 
47   37   30 


61   59   45 
36   40   37 


64  69  56 

33  36  43 

62  58  53 

38  41  39 

64  67  54 

30  40  43 

70  68  63 

36  51  45 

66  62  51 

37  43  43 

60  59  54 

33  43  42 

68  62  50 

33  44  42 

64  54  49 
32  46  42 

66  64  59 

36  49  48 

65  63  55 

37  46  44 

62  60  55 

34  40  41 

65  68  68 

38  40  47 

70  67  58 

35  40  37 

63  55  40 
35  40  34 

65  64  63 


59  69  57 
40  43  44 

61  64  59 
29  45  40 

60  71  57 
40  42  47 

65  68  61 
31  43  45 

64  72  57 

37  39  45 

62  64  58 
34  42  48 

60  69  65 

42  44  45 

56  59  58 

39  38  43 

62  65  57 
29  44  42 

66  60  58 

33  41  38 

63  70  61 

34  49 

62  67  59 

37  41  44 

65  67  63 

36  44  41 


32  41  43 

46  60  64 

31  37  45 

64  65  67 

31  39  44 

53  63  66 

30  39  41 

60  68  56 

36  40  44 

52  64  69 

35  41  42 

67  67  60 


59  66  64 

40  40  50 

65  65  60 

33  44  42 

64  70  51 

33  38  40 

61  72  59 


55   62   70 


66   64   60 
3  3   44   4  3 


30   43   37 


59   69   60 


64   78   74 
41   49   41 


67   79   73 
38   57   31 


65   78   65 
36   49   42 


31  53  46 

69  79  75 

32  49  47 

64  73  76 
43  49  37 

62  72  72 

40  48  40 

62  68  70 

42  48  40 

65  75  70 
38  49  38 


32  46  42 

60  65  65 

36  45  45 

65  60  61 

34  47  42 

67  63  57 

40  52  46 


61   66 

34   37   35 


36  25   28 

62  70   75 

36  39 

67  72 

31  37   39 


28  41 

52  61 

31  36 

67  65   69 

40  37   37 

68  65 
38  36   40 


4 
1 

79 
52 

76 
39 

60 
30 

67 
38 

79 
36 

8 

7 

78 
56 

71 
47 

65 

30 

72 

33 

6 
6 

76 
49 

72 
53 

63 
36 

64 

40 

76 

36 

8 
0 

79 
46 

75 
46 

62 
29 

66 
36 

78 
30 

70   65l   50   56   71 
29   30   42 


65   76   71 
39   49   33 


53   63   75 


65   75   49 
43   38   31 


52   69   80 
30   35   50 


52   67 
26   35 


63   72   691 
42   47   4ll 


56   65   71 


55   65   71 
29   31 


57   63 
34   36 


48   71   79i   57 
32   42   49J  33 


77   80   75 


62   80   64 
46   61   65 


65   66 
63   84 


83   82 
40   66 


43   61   62 


47   55   62 


79   80   81 
52   60   63 


57   64   64 


54   65   64 


49  66  67 

79  76  75 

42  66  65 

74  68  64 

55  58  57 

83  60  76 

50  59  66 

73  81  79 

43  54  64 

76  74  76 

42  50  63 

76  79  75 

44  53  63 

80  79  77 
44  61  61 


86   61   85 
64   61   66 


60   85 
67   69 


64   61   64 
63   65   66 


66   83   84 
65   64 


85   80   65 
63   63   66 


82   62   81 


61   65   64 


36   53 
59   66 


34   46   42 


60   60   65 


56   69   65 


73   60  66  78 

491   33  36  34 

54  62  66 

32  38  35 


32   50   41 


60   65 
37   36 


69   72 
32   50 


60]   60   62 
40   30   35 


69   79   79j 
40   52   44 

69   80   66 


45 

45 

72 

58 

44 

46 

59 

57 

47 

38 

70 

65 

45 

45 

75   69 
52   32 


63   76   74 


70   79   76 


65   75   73 
48   48   39 


65   76   72 


70   78   65 
32   54   34 


65   75   75 


36   39   40 


65   72 
36   39 


55   62   72 
33   37   34 


30   32   34   51 


83   70 
65   43 


61   35   37 


56  49  53 

65  75  60 

71  50 

85  82 

71  41  47 

65  70  79 


83   60 
66   49 


61   75   78 


61   37   39 


62   44   47 


75   51   50 


76   75   82 
51   47   51 


79 

83 

65 

80 

64 

67 

64 

37 

74 

76 

72 

63 

59 

64 

56 

43 

79 

84 

60 

70 

66 

65 

63 

41 

66 

81 
66 

79 

76 

60 

69 

79 

78 

60 

64 

80 

78 

59 

71 

60 

78 

66 

65 

61 

86 

62 

65 

82 

66 

61 

64 

76 

81 

62 

63 

60 

60 

50 

56 

79 

84 

62 

60 

79 

eil 

62 

65l 

78 

? 

65 
35 

38 

41 

48 

58 

59 

60 

67 

78 

64 

81 

75 

34 

36 

31 

45 

64 

68 

65 

62 

68 

71 

80 

79 

34 

42 

37 

50 

56 

56 

62 

66 

77 

80 

80 

79 

35   35   35 


35   41   39 


62   69   73 


54   65   66 

62   83   65 


33   391   49   60   63 


66   64   66 


61   60   63 

76   85   79 
61   60   64 


65   64   67 


67   65   61 


64   67   67 


86   79   83 


87  d2 
67   63 


60   61   62 


59   64   65 


59   65   63 


65   64   64 


6  3   8  3   80 
60   63   66 


87   83   85 
65   52   67 


66   68   70 


76 

65   65 


67   85   65 
65   63 


78   67 
36   40 


85   85   75 


64   46   46 


65   75 
48   45 


61   82 
46   52 


79   70   81 
64   4  2   46 


67   42   47 


70   4  0 
86   72 


60   52   53 


85   68   76 
62   39   47 


77   84 
52   53 


79   76   83 


85   63   66 
47   46   47 


73   76   80 
50   43   50 


42   42   58 


53   52   55 


51   48   54 


67   71   75 
50   45   56 


66   63   79 


49   49   50 


46   45   52 


55   52   59 


76   79   84 
49   48   55 


77   70   79 


45   50   51 


79   76   66 
53   55   55 


76   70   74 


55   55   55 


64  47  50  55  51  54 

76  67  75;  78  75  74 

54  37  42]  48  44  53 

79  81  821  77  62  80 

61  49  52I  49  51  53 


72   46   45 


8  3   80 
51   51 


69  76   83 

70  44   50 


55   52   55 


77   69   75 
54   37   38 


70   50   53 


81  76  79 

76  76  82 

50  48  52 

30  76  77 

57  53  54 

70  7  9 

46  43  59 

80  77  84 

55  53  56 


72.0 
48.7 


74.7 
47.9 


74.9 
45.7 


70 

4 

47 

6 

69 

6 

46 

6 

69 

2 

44 

0 

72 

0 

46 

.0 

71.8 
48.6 


63. 

2 

43. 

5 

69. 

0 

44. 

9 

64. 

7 

42. 

8 

72. 

2 

43. 

8 

70. 

5 

43. 

4 

69 

4 

45 

7 

70 

2 

45 

7 

75 

5 

49 

6 

72 

2 

47 

1 

67 

.9 

45 

.9 

73 

.4 

46 

.0 

71 

.1 

45 

.6 

73. 

1 

48. 

9 

68. 

6 

44. 

7 

71. 

7 

47. 

6 

74. 

9 

45. 

7 

66. 

5 

43 

0 

72 

5 

47 

4 

73 

2 

46 

9 

70 

1 

47 

3 

72 

3 

47 

6 

72 

.9 

49 

.4 

66 

.8 

43 

.6 

73 

.3 

49 

.0 

follovlng  St& 


UI 

-llj 

j1 

IJ 

iiVJ 

rji 

■nj 

^1 

UI 

\Eii 
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ABKARStS 

APRIL  IMl 

Day  Of  Month 

s, 

Statton 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

" 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 

52 

58 

72 

69 

55 

62 

62 

54 

63 

57 

60 

68 

51 

A? 

75 

77 

60 

66 

70 

79 

79 

83 

B4 

80 

87 

84 

70 

78 

76 

73 

69.4 

MIN 

36 

41 

49 

38 

46 

44 

36 

45 

48 

41 

44 

45 

44 

47 

54 

35 

37 

37 

45 

55 

62 

52 

51 

55 

66 

51 

50 

53 

50 

52 

48.0 

SUBIACO 

MAX 

54 

75 

72 

75 

73 

55 

57 

63 

49 

65 

55 

60 

59 

78 

74 

57 

65 

77 

85 

78 

75 

83 

80 

85 

87 

73 

79 

74 

80 

84 

72.4 

MIN 

35 

45 

49 

36 

47 

41 

35 

44 

38 

38 

44 

36 

35 

51 

39 

36 

38 

37 

49 

54 

67 

55 

65 

62 

57 

44 

45 

49 

49 

54 

46.9 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

MAX 

65 

74 

71 

75 

59 

64 

59 

52 

55 

66 

67 

57 

70 

82 

56 

67 

71 

78 

78 

77 

83 

85 

80 

83 

87 

77 

81 

81 

76 

84 

73.4 

MIN 

38 

43 

49 

42 

45 

44 

40 

51 

40 

36 

47 

42 

35 

55 

43 

36 

44 

47 

55 

57 

65 

55 

66 

69 

58 

50 

52 

58 

51 

52 

50.0 

TURNPIKE 

MAX 
MIN 

WALORON 

MAX 

53 

77 

71 

75 

74 

63 

68 

66 

49 

57 

55 

52 

72 

79 

74 

58 

55 

80 

83 

79 

75 

85 

80 

83 

83 

74 

79 

79 

83 

86 

73.2 

MIN 

30 

41 

50 

34 

4  I 

40 

31 

47 

41 

36 

45 

41 

31 

57 

41 

29 

34 

32 

47 

57 

57 

65 

56 

67 

69 

39 

44 

44 

49 

52 

45.1 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

MAX 

59 

62 

57 

54 

55 

63 

60 

49 

53 

58 

65 

55 

60 

67 

57 

52 

52 

71 

78 

75 

74 

82 

77 

81 

85 

66 

77 

68 

70 

75 

65.9 

MIN 

35 

40 

40 

36 

45 

40 

38 

43 

42 

41 

43 

45 

44 

50 

39 

36 

38 

38 

49 

63 

55 

66 

67 

68 

56 

43 

47 

48 

43 

54 

46.8 

WARREN 

MAX 

64 

75 

68 

59 

70 

62 

70 

55 

60 

55 

71 

59 

57 

80 

75 

68 

72 

77 

81 

80 

82 

85 

85 

84 

83 

78 

87 

an 

7"i 

82 

73.6 

MIN 

36 

43 

50 

36 

51 

37 

3  3 

48 

46 

37 

45 

46 

39 

48 

43 

34 

41 

37 

48 

65 

65 

64 

66 

70 

51 

" 

51 

51 

S3 

47.6 

WHITE  ROCK 

MAX 

59 

57 

53 

59 

66 

58 

61 

56 

58 

59 

51 

51 

70 

57 

52 

60 

72 

81 

75 

57 

76 

75 

80 

74 

64 

76 

71 

71 

75 

66.8 

MIN 

32 

41 

40 

37 

37 

35 

42 

34 

29 

39 

33 

30 

46 

30 

31 

34 

42 

53 

58 

60 

59 

58 

55 

50 

43 

47 

49 

47 

56 

43.4 

WYNNE 

MAX 

56 

67 

64 

53 

64 

69 

71 

68 

58 

79 

79 

SO 

81 

81 

83 

89 

72 

77 

70 

81 

78 

73.4 

MIN 

35 

311 

46 

35 

41 

33 

42 

39 

38 

53 

53 

54 

64 

59 

63 

51 

45 

47 

46 

45 

47 

47.4 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 
WIND 

- 

.15 

.20 

.14 

.04 

.18 

.14 

.18 

.08 

.11 

.14 

.09 

.07 

.14 

.07 

• 

.26 

.18 

.18 

.21 

.09 

.08 

.15 

.15 

.15 

.24 

.18 

.21 

.20 

.18 

B   4.33 

HOPE  3  NE 

EVAP 
WIND 

51 

.14 
30 

.22 

58 

.23 
75 

.16 
32 

.18 
57 

.15 
21 

.17 
26 

.08 
45 

.09 
56 

.13 
20 

.18 
66 

.10 
69 

.16 
34 

.17 
63 

.14 
83 

.21 
35 

.20 
34 

.18 
16 

.20 
69 

.17 
75 

.17 
62 

.20 
67 

.15 
69 

.10 
87 

.24 
49 

.20 
26 

.19 

14 

.24 
22 

.20 
23 

B  5.12 
1434 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

EVAP 
WIND 

31 

40 

.13 
37 

.04 
37 

.16 
33 

.04 
28 

.16 
30 

,15 
36 

.12 
79 

.03 

51 

.15 
35 

.17 
73 

.04 
63 

.19 
64 

.22 
63 

.07 
57 

.20 
98 

.22 
67 

.17 
21 

.30 
67 

.22 
94 

.14 
72 

.18 
50 

.20 
102 

.32 
129 

.26 
63 

.20 
28 

.21 
28 

.22 
35 

.21 
32 

B  5.06 
1643 

NARROWS  DAM 

EVAP 
WIND 

* 
33 

.19 
26 

.23 

61 

.25 

71 

.20 
37 

.12 
40 

.15 
28 

.13 
28 

.12 
43 

.08 

77 

.14 
26 

.10 
104 

.09 
76 

.15 
52 

.15 
61 

• 
64 

.36 
70 

.18 
58 

.17 
20 

.21 
92 

.20 
94 

.11 
69 

.23 
78 

.14 
78 

.33 
115 

.26 
50 

.22 
41 

.21 
31 

.25 
31 

.21 
31 

5.18 
1685 

NIMROD  DAM 

EVAP 
WIND 

11 

.09 
16 

.15 
28 

.13 
30 

.16 

17 

.04 
10 

.14 
14 

.15 
24 

.02 
52 

.08 
30 

.05 
32 

.03 
39 

.04 
29 

.14 
25 

20 

.10 
29 

.16 
30 

.18 
25 

.17 
13 

.19 
25 

.09 
28 

.09 
24 

.16 
21 

.11 
26 

.23 
38 

.12 
21 

.15 
16 

.22 
9 

.16 
10 

.17 

7 

B  3.77 
699 

RUSSELLVILLE 

EVAP 
WIND 

.19 

.13 
10 

.15 
50 

.11 
27 

.12 
21 

.12 
23 

.18 

19 

.10 
58 

.07 
59 

.10 
35 

.12 
52 

.13 
72 

.08 
32 

.19 
36 

.11 
36 

.20 
56 

.26 
58 

.16 
14 

.27 
24 

.14 

21 

.09 
10 

.11 
15 

.18 
23 

.17 
35 

.22 
40 

.26 
34 

.22 

15 

.25 
17 

.20 

19 

.33 
36 

4.96 
B  980 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 
WIND 

.02 
93 

.15 
62 

.16 
81 

.14 
62 

.16 
79 

.09 
28 

.11 
27 

.14 
16 

.06 
74 

.11 
168 

.11 
19 

.18 
113 

.18 
184 

.18 
66 

.04 
110 

.08 
103 

.24 
150 

.33 
112 

.17 
12 

.25 
105 

.25 
180 

.25  .27 
142  158 

.19 
155 

.15 
192 

.27 
107 

.19 
29 

.18 
15 

.24 
32 

.21 
47 

5.10 
2721 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BRINKLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

CONWAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

GILBERT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

GRAVETTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

JONES BORO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

ROGERS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

SEARCY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

S«B   ref«r«ac«   notes   follovlai  Station   Index, 
-    50    - 


»Qte»Mfij)M<. 


TOTAL  PRECIPITATION 


APRIL   1961 


51   - 


AVERAGE  TEMPERATURE 


APRIL   1961 


»QiftiB»^lttM<. 


STATION  INDEX 


STATION 


COUNTY 


BAieSVILLE  L 

HE£CM  G«Ove 
REEoewiLLE 


«LUE    i*OUNTAIN    dam 

ntUfF  CUT   3  sw 

flL-TTHEVILLE 

ftOONEVILLE    6  NW 

ftOONEVlLLE    7  ME 

nOONEVILLE  6  NNE 
flOONEVtLLE 

ftOTKINRURG  7  S 

rouohtok 


BURDETie 

CA60I  ''    SU 
CA1.1C0  ROCK 
CAMOEN  I 
CAMOEH  2 
CAaul5l.£  1  SW 

[ABPENIER  0AM 
CLARENOOf* 

c1.arksville 
Clinton 
COMBS  3  SE 


SCOTT 
LAWRENCE 

SALINE 


323t| DESHA 


'  0<.58     INDEPENDENCE 

I Ot60| INDEPENDENCE 
I 0530l WHITE 
j  0S3t' GREENE 
1 05361  JACKSON 
I  0582    SALINE 

I  0566    BENTON 
j  0616; CARROLL 
I  066'-;  POLK 
'  07<t6,  LAWRENCE 
I  076')    GARLAND 

'  079B    YELL 


1 1  LOGAN 

'.  VAN    BUftEN 
\    NEVADA 


SKI 


1102 

1132 

1152  OUACHITA 

115*1  OUACHITA 

122*.  LONOKE 

1238  GARLAND 
lf.ti2  MONROE 
11.55    JOHNSON 


157' 


DIS' 


CONWAY 
CORN  I NG 
COVE 
CROSSETT 


DANVILLE  SC: 
OAROANELLE 
oe  OUEEN 


DEVILS  KNOB 


EVENING    SHADE     1    NE 
FAYEIIEVILLE   faa   ap 
FAYETTEVILLE    EXP    5TA 
FtlPPIN    FAA    AIRPORT 
FOROYCE    &    W 

FOREMAN 

FORREST  CITY 

FORT    SMITH    WB    AIRPORT 

FORT    SMITH   HATER    PLAN- 


GEORGETOWN 

eiLflERT 

GLENWOOO 

GRAVELLY 

6BAVEITE 


GREENWOOD 
GREERS    FERR^ 
GUROON    3    E 


HELENA 

HOPE    3    NE 

HOPPER 

HORATIO 

HOT    SPPINGS    1    NNE 


1562  NEWTON 

1596  FAULKNER 

1632  CLAY 

1666  POLK 

1730  ASHLEY 


1835  YELL 
■  1B38  YELL 
19*.8  SEVIER 
1960  CHICOT 
1968  PRAIRI 

19B2  JOHNSO 


2356  CARROLL 

2366  SHARP 

24<.3  WASHINGTON 

Zitlt't  WASHINGTON 

2528  MARION 

25'.D  DALLAS 


Z5U- 


TLE    1 


2578 

CRAWFORD 

2670 

HEMPSTEAD 

2760 

WHITE 

SEARCY 

28*.2 

PIKE 

2922 

YELL 

2930 

BENTON 

29*.6 

CARROLL 

2962 

FAULKNER 

2976 

SEBASTIAN 

2978 

CLE6URNE 

307t 

CLARK 

3088 

ASHLEY 

3132 

SHARP 

3l6t 

3230 

CLEBURNE 

3235 

POPE 

3242 

PHILLIPS 

HEMPSTEAD 

MONTGOMER 

3*.  42 

SEVIER 

GARLAND 

6    3I>    33 

l| 36  22 

7| 36  26 

31 3A  29 

7| 36  07 

3 1  34  36 

1>5    05    I 
3    33    <.!    I 
5    35    56 
1    35    12 
1    35    13 


9ft    12 

91  05 

92  52 


93    25 
93    00 

92  53 

93  03 


9i>  08 
93  58 
91    22 


92  37 

9*    13 

93  37 
93  58 
91  06 
93    11 


LAKE  mAUmELLE 

LAMAR    2     SW 

LANGLEY 

LEAD   MILL 

LEE   CREEK   GUARD   : 


;  3556    UNION 

I  358'.    LITTLE    RIve 

] 3600    NEWTON 

I  370*    GARLAND 

373*.'  CRAIGHEAD 
1 3821    MISSISSIPPI 
' 3862    LONOKE 
I  390*.    CLEVELAND 

3999    CRAIGHEAD 

!  1.010    PULASKI 


LEOLA 

LITTLE  ROCK  we  AIRPORT 
' LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 
i  LURTON 
, MAO  I  SON 

I  MAGNOLIA  3  N 
I  MAGNOLIA  5  N 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 

MAR  I ANNA  2  S 


PULASKI 
PULASKI 

NEWTON 

ST  FRANCIS 


1  35 

13 

93 

5* 

09 

55 

97 

28 

?0 

21 

9fc 

00 

If. 

93 

59 

53 

91 

12 

5? 

93 

30 

34 

2  35 

1.9 

89 

67 

1  34  57   92  I 


1  35  28 

93  28 

7  35  35 

92  28 

7  35  *.8 

93  48 

7  36  05 

93  18 

1  35  05 

92  28 

90  35 

94  25 

3  33  02 

91  56 

1  34  *.2 

92  27 

1  34  05 

91  35 

I  35  20 
1  35  39 
4  33  37 


7  35  18 

1  35  14 

1  35  13 

7  35  31 


3  33  14 

7  36  19 

7  36  14 

7  35  28 

1  35  28 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


205   7P   7P 


93  33 

93  42 

94  28 


1250   SS   SS 


33  02  92  05 
33  36  94  03 
36  01    93  11 


90  42 
90  05  , 
92  00 

92  16  : 

90  26  j 

92  28 

93  25 

93  61 
92  64 

94  19 

92  36 


3451  6P  7A 
232]  5P  5P 
230i  7P   7P 


35  32 

36  03 

34  35 

91 

32 

90 

46 

90 

26 

92 

39 

92 

91 

54 

94 

15 

OBSERVER 


JAMES  V.  WILLIAMS 
RUBY  B.  OWENS 

LE  ROCK  WATERWORKS 
REBA  Y.  SWAIM 
ALTA  F.  GARNER 


OWEN  B.  HENORIX 
HOBART  WATTS 
JOHN  A.  JONES 
TILLMAN  E.  LAWRENCE 

SW  GAS  AND  ELECTRIC 

CECIL  WILLIS 
UNIVERSITY  OF  ARKAN 
UNIVERSITY  OF  ARKAN 

MARVIN  MORRISON 
e.  8.  HAMMOND 
P.  M.  BHECKENRIDGE 
ETTA  C.  BURKS 

EARLE  L.  BROWNE 
DAVID  L.  STIDHAM 
ANNA  M.  LILES 
LEE  W.  MCKENNEY 
U  S  CORPS  OF  ENGINE 

U  S  CORPS  OF  ENGINE 

STATION 


MONTICELLO  3  S 

MONTROSE 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  I 

MORRILTON 

MOUNT  IDA 

MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENi 


NARROWS  DAM 
NASHVILLE  PEACH  SUflST, 
NASHVILLE  SCS 
NATHAN  4  WNW 
NEWHOPE  3  E 

NEWPORT 

NORFORK.  DAM 


IVY  W.  CRAWFORD 

U  5  SOIL  CONS  SERVICE 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
CLEO  E.  YANDELL 
MARY  C.  PEARSON 
EUNICE  IN6ERS0LL 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 


: B*  M.  WALTHER  I 

' AUSTIN  D>  HARRIS  I 

MIXON  M.  BAILEY 

1  MARY  REIDER  ' 

'  JOHN  L.  TAIT  j 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO  j 


MAUDE  C.  BRASHEARS 

JONAH  LEE  SIMS 

CLARENCE  S.  WILLIAMS 

LAURA  POLK 

JOE  C.  ALLEN 

U  S  FOREST  SERVICE 

WALTER  C.  TIMMING 
CUMMINS  PR! SON  FARM 
FERNA  JONES  TEOOER 
, WILLIAM  A.  BROWN 
J.  A.  MOUOY 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
JACK  E.  BURKS 
O.  TUCKER  VASSER 
L.  W.  WILSON 
C.  J.  filSTER 

CHRISTINA  e.  OICKEY 
THOMAS  F.  HINSLEY 
TRAVIS  C.  KEAHEY 
U  S  FED  AVIATION  AGENC 
WALTER  H.  PETERSON 


ARKANSAS  FORESTR' 


'ARAGOULD  RADIO  KDRS 

'ARIS 

'ARTS  4  W5W 


ROHWER  2  NNE 
RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 


SHERIDAN  TOWER 


WEATHER  BUREAU 


INA  J.  LOGAN 

BESSIE  E.  AKERS 
C.  ELI  JORDAN 
WILLIAM  F.  SEVIER 
WILLIE  PENDERGRASS 
GLENN  S.  JUSTICE 

RALPH  L.  6ANTA 


RS.  BOBBY  A,  BRYAN 

HARLEY  M.  FRIOOELL 
NIVERSITY  OF  ARKANSAS 
VADELLE  WHISENHUNT 
LIZABETH  W.  FRIDAY 
S  NATL  PARK  SERVICE 

AY  PEARL  MARKLEY 


JAMES 
LURA 

3RPS  OF  ENC 
MCDOWELL 
S.  VAUGHA 

B.  STKES 

BENED 
R.  A. 
TRESS 

ICTINE  SIS 

WALLER 
5AS  FOREST 
A  ST.  CLAI 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
MA8EL  L.  FORRESTER 
CLAY  A.  CLARY 
MARY  A.  COCHRAN 

PIERCE  A.  REEOER 
U  S  WEATHER  BUREAU 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
LOLA  I.  DOLLAR 
JAMES  C.  riOOGES 

EARL  E.  GRAHAM 
SOUTHWESTERN  G  AND  E  CO 
RADIO  STATION  KBOK 
JOHN  H.  HCKEE 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

HORACE  J.  LOVELL 
MINNIE  HORTON 
HELEN  E.  ADAMS 


COUNTY 


DREW 

ASHLEY 

CALHOUN 

CONWAY 

MONTGOMERY 

LOGAN 


HOWARD 
HOWARD 
HOWARD 


5577  LOGAN 
6585  CROSS 
5691  SCOTT 


NEVADA 
NEVADA 
MARION 


6005  LOGAN 
6005| FRANKLIN 
6007  FRANKLIN 
6008' LOGAN 


33 

19 

92 

27 

35 

oe 

92 

34 

93 

38 

35 

10 

93 

41 

36 

20 

9? 

23 

20 

92 

23 

52 

92 

06 

35 

34 

94 

01 

34 

09 

93 

43 

34 

00 

56 

57 

93 

51 

34 

07 

93 

''^ 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


I  36  16 
1  36  49 
3  34  38 


35  38 

35  03 

35  18 

36  16 
35  16 

..  34  48 

i 
1|  35  57 
1  35  00 
1  34  13 
l|  34  10 


3;  34  35  .  93  64  ^   640. 


6016 


MIL 


6102[ HOT  SPRING 
624B' BENTON 
5253, DESHA 
6352  POPE 
5375  ARKANSAS 


6524  8ENT0N 
6768, DALLAS 
6804  LAFAYETTE 
6920! LINCOLN 
6855  YELL 

689Di MONTGOMERY 
6918  ARKANSAS 
5920  ARKANSAS 
5928] LOGAN 
7038  COLUMBIA 

7048, MILLER 
7262) POPE 
7488  SCOTT 
7524  INDEPENDENCE 
, 7630  LAWRENCE 


7682, 6RAOLE1 
T694! WASHIN( 
I  7744'  FULTON 
7772  FRANKL 
7812  SEVIER 


7  35  16 

3  33  14 

3:  33  48 

3  33  46 

71 36  14 

1I35  17 


li  33  48 
1  35  18  , 
7,  34  23 


7  35  39 

I  36  11 

3  33  56 

4  33  22 
3  33  54 
1  3*.  53 


90  59 

91  30 
93  23 
93  23  I 

92  61  . 

93  53  ] 
93  49  I 
93  55  ; 

93  53  I 

94  01  ' 


94  33 

92  51 

93  30 
91  51 


OBSERVER 


BLACK 


'  COHM 


ARKANSAS  FORESTI 

RADIO  STATION  K 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NELL  A.  TAPUEY 

HENRY  G,  ARVIN 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
EDNA  J.  WESTFALL 
ELSIE  F.  WARD 


TIMS 


.  33  27 

35  40 

34  64 

'  35  61 


.EVl  - 

J  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
J  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS.  REN20  HURST 
BILLY  £.  PAGE 

T.  HARGIS 

EN  HARMON 

,,  GUY  E.  COOK 

INS  WAKEFIELD 


U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
CLARENCE  0.  LEWIS 
BOMAR  K.  HANSARD 

ARTHUR  8.  CARLTON 
ALVA  B.  GREEN 

HARRY  W.  WHITE 


U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

LULA  M.  WEEKS 
BONNY  L.  ALLEN 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 


ARKANSAS 
ING 
WILDLIFE 


REED 


LEN 


2087   5P   5Pi 


85   5P   7A 


I  JOHN  BROWN  UNIVERSITY 
^MATTIE  D.  OE  LAUGHTER 
; HUBERT  BAKER 
ARKANSAS  FORESTRY  COHM 
TION  INACTIVE 


S  WEATHER  BUREAU 
S  FOREST  SERVICE 

ILLIAH  0.  BIVENS 

,  M.  FAST 

I    S    FED    AVIATION    AGI 


t   DRAINAGE   CODE:       1 .    ARKAHSAS      2.    MISSISSIPPI      3.    OUACHITA      4 .    RED      5 .    SAINT   FRANCIS      6 .    SALINE      7.    WHITE 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkans 
Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near 


may  be  obta 


REFERENCE  NOTES 
ned  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 


you 


I 


Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  *F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  In  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  **Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and 
Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time. 
During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 


Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is 
values  are  at  0600  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  in  the  "Spec 


It  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.   For  those  stations  snow  on  ground 


Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  val 
Precipitation  Data**  Bulletin. 

"Snowfall  and  Snow  on  Ground**  Table.   Omission  of  data 
"Supplemental  Data"  Table. 


1"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 
are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 


OTHER  REFERENCE  NOTES 


Ground"  Table; 


// 


No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Sn 

and  the  Station  Index. 

And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 

thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
H    One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 

for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R    Amounts  from  recording  gage.   fThese  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data.) 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V    Includes  total  for  previous  month. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and 
STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.^  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as  Indicated  above,  price 
IS  cents. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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ARKANSAS  -  MAY  1961 

WEATHER  SUMMARY 

Excessively  heavy  rains  on  the  watershed  of  Crooked  Creek  caused  a 
flash  flood  in  the  city  of  Harrison,  Arkansas,  on  May  7,  1961.  Five 
inches  of  rain  fell  in  the  city  in  the  two-hour  period  from  1  a.m. 
to  3  a.m.  It  is  possible  that  the  rains  were  much  heavier  over  the 
mountains  on  the  upper  reaches  of  the  creek. 

Water  went  over  the  levee  protecting  the  city  and  reached  a  depth 
of  between  12  and  14  feet  in  the  business  district.  Several  down- 
town buildings  collapsed  and  the  contents  of  several  buildings  on 
the  Square  were  swept  out  by  the  flood  waters.  Thirty  houses  near 
the  creek  were  either  washed  away  or  moved  from  their  foundations. 
The  brick  Agriculture  Building  at  the  Harrison  High  School  was  washed 
away.  More  than  one  hundred  automobiles  were  either  damaged  or 
destroyed.  It  is  estimated  that  property  damage  totaled  seven  and 
one-half  million  dollars.  Four  persons  were  drowned  and  twelve  were 
injured  by  the  flood  waters.  Flood  waters  receded  two  and  one-half 
hours  later. 


Walter  C.  Hickmon 

Weather  Bureau  State  Cliraatologist 

Weather  Bureau  Airport  Station 

Box  1819 

Little  Rock,  Arkansas 


MONTHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature:   93**  on  the  30th  at  Paris 
Lowest  Temperature:   28"  on  the  2d  at  Gravette 
Greatest  Total  Precipitation:   19.41  inches  at  Bentonville 
Least  Total  Precipitation:   1.98  inches  at  Magnolia  3  N 
Greatest  one-day  Precipitation:   9.06  inches  on  the  6th  at  Langley 
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79.1 

55.1 

67.1 

87 

31  + 

41 

10 

48 

0 

0 

0 

0 

4.22 

1.40 

25 

.0 

0 

9 

2 

OKAY 

82.2 

58.9 

70.5 

-  0.6 

90 

31 

44 

10 

23 

1 

0 

0 

0 

5.34 

.87 

3.46 

18 

.0 

0 

6 

3 

TEXARKANA  WB  AIRPORT        //R 

81.1 

50.4 

70.8 

-  1.1 

90 

31 

46 

27 

19 

1 

0 

0 

0 

2.64 

-  2.59 

.82 

1 

.0 

0 

5 

1 

0 

DIVISION 

58.8 

-  1.0 

5.41 

.49 

.0 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

ARKADELPHIA 

80.2 

57.9 

59.1 

88 

31 

44 

2 

34 

0 

0 

0 

0 

5.38 

.32 

1.36 

1 

.0 

0 

9 

3 

3 

CAMDEN  1 

82.9 

57.9 

70.4 

-  1.1 

90 

31 

43 

27 

29 

1 

0 

0 

0 

3.14 

-  1.36 

.90 

19 

.0 

0 

6 

2 

0 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

81.7 

56.9 

59.3 

-  2.8 

90 

31+ 

42 

28+ 

37 

2 

0 

0 

0 

2.42 

-  2.36 

.70 

23 

.0 

0 

5 

3 

0 

FORDYCE  6  W 

82. OM 

55. 2M 

68. 5M 

40 

27 

37 

0 

0 

0 

6.30 

2.88 

6 

.0 

0 

6 

3 

2 

MAGNOLIA  3  N 

82.6 

57.2 

69.9 

-  2.2 

92 

19 

41 

11 

36 

3 

0 

0 

0 

1.98 

-  2.84 

.47 

1 

.0 

0 

6 

0 

0 

PRESCOTT 

82.0 

57.5 

69.8 

-  2.0 

90 

31 

42 

10 

28 

1 

0 

0 

0 

2.93 

-  2.25 

.71 

18 

.0 

0 

6 

2 

0 

WARREN 

81.8 

58.0 

59.9 

-  2.2 

90 

25 

42 

28  + 

35 

1 

0 

0 

0 

3.53 

1.41 

1 

.0 

0 

4 

3 

2 

DIVISION 

69.5 

-  1.6 

3.53 

-  1.51 

.0 

SOUTHEAST  DIVISION 

CROSSETT  7  S 

82.2 

57,3 

69.8 

-  1.2 

89 

31 

41 

28  + 

38 

0 

0 

0 

0 

2.93 

-  1.30 

1.37 

20 

.0 

0 

6 

3 

1 

CUMMINS  FARM 

81. 8M 

59.3 

70. 6M 

90 

31  + 

46 

27 

25 

2 

0 

0 

0 

5.12 

2.49 

6 

.0 

0 

7 

2 

2 

DUMAS 

81.6 

56.5 

59.1 

-  2.7 

89 

31  + 

41 

11 

40 

0 

0 

0 

0 

4.97 

.65 

1.30 

6 

.0 

0 

5 

5 

3 

MONTICELLO  3  S 

81.0 

56.4 

58.7 

89 

31  + 

37 

27 

52 

0 

0 

0 

0 

5.46 

1.36 

26 

.0 

0 

6 

6 

3 

PINE  BLUFF 

60.5 

58.6 

59.6 

-  2.1 

89 

31 

45 

28 

32 

0 

0 

0 

0 

6.44 

1.49 

2.42 

5 

.0 

0 

8 

4 

2 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

80.2 

58.3 

59.3 

92 

31  + 

46 

27+ 

40 

6 

0 

0 

0 

6.96 

2.05 

6 

.0 

0 

8 

5 

3 

PORTLAND 

79. 7M 

57. 6M 

58. 7M 

-  2.8 

33 

0 

0 

0 

0 

3.62 

-   .29 

1.20 

20 

.0 

0 

6 

4 

1 

ROHWER  2  NNE 

80.5 

55.9 

58.2 

89 

25 

43 

27 

37 

0 

0 

0 

0 

5.53 

1.23 

1 

.0 

0 

8 

4 

3 

DIVISION 

59.3 

-  2.0 

5.12 

.58 

.0 

>  followlDg  station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  oi  Month 

Station 

12        3 

4        5         6 

7    1 

8 

9 

10    1   11       12 

13   1    14 

15 

16  1   17       18 

19       20       21 

22   I  23      24 

25   1   26   1   27 

28   1   29    1  30 

31 

BOTT 
ICIA 

8.99 
9.63 

.39 
3.00 

1,31       .92    3.87 
,10    1.22    1,29 

1.71 

,25 

.03 

.62 

.06 

.93 

,14 
,15 
.85       T 

T             .16 

.65 
1.00 

,40 
.43 

.05 
.58 

UN    FORK. 

r 

ITY    3    NE 

5.57 
5.64 

5.70 

.57                     T 
.60 
1.03       .16 

.20     1.98 
.12    1.69    1,44 
T             .02    3.13 

T 
.09 

T 

.50 
.55 

T 
,25 

.25 
.48 

T 

.051 

1 

.15 

.03 
.12 

34 

.69 
.10 

rOINE 

LiN    1    W 
tADELPHU 
tANSAS    CITY 
HOOWN 

7,68 
8.84 
5.38 
4.75 
5.87 

1.92      .30 

.58 
1,35       .15 
1.15      T 

.41       .50       T 

.05    1.05 

.32    1.12    2,98 

.05    1.27 

,26 

.47 

.51 
.12 
.17 

.48 

.22 

,28 
.53 

T 

1 

,15 
.08 

.20 
.45 

2.10 

.52 
2.35 

T             ,06 
.25       ,67 

T 

,04 
.36 

.17 

.67 

,45 

.07 
,05       T 

2 

,42 

1 

1 

,70 

,00       .05 
,34       .03 
,69 

4ENS 

GUSTA 

.0   KNOB 

TESVILLE    LIVESTOCK 

11.46 
5.46 
6.70 

10.48 

,92       .15 
.97 

.94                     T 
1.50 

1.70    7.51 
.38       .46    1,05 
1.13       .54     1.87 
1.44    1.19 

.02 
.43 
.08 
2.97 

.39 
,03 
.80 
,79 

.76 

T 

.11 
.50 

.67 

T 
,05 

T 
T 

T 

.05 
.19 
,44                    T 
.37                     ,04 

.20 

.42 
1,02 
.72 
.73 
.63     1 

.08 
.05 
,80 
.06 

,30 
.04 
.02 
.05 
.10       .02 

TESVILLE    L    AND    0    NO    1 

12.06 

1,56 

,42    2.50    1,76 

2.41 

T 

.73 

ECM    GROVE 

6.95 

1.00 

.04       .73 

1.40    2 

,30 

,02 
.44 
4,18    4.42 

.30    1 

,90 

,75 
■  67 

.00       .IB 
.74 

EOEVILLE 
HI  ON 
NTOMVlLLE 

6.05 
4.92 
19.41 

.45 

1.17       .03 
.44 

*            •         2.53 

2,79 

2,37    1.86       ,09 

,47 
2.64 

,56 

,94 
,43 

T 

.03 
.22 

.59 

.46 
.75 
.41 

RRYVILLE    4   NW 

11.18 

,70 

1,72    1.78       .03 

2.18 

,61 

,41 

,04 

.03  '1.61 

.99 

6   FORK 
ACK    ROCK 

7,78 
10.61 

.08       .16 
1.12 

*          1.40    2.82 
T          1,82     1.48 

1.22 
2.30 

.54 

.24 

,54 

.65 

.52 

T 

.07 

,12 

.14       .42 

■  43 
.90 

.75 
.05 
.91 
.14 

.51 
.05 
,16 
.20 
.29 

AKELV    MOUNTAIN    DAM 
JFF    CITY    3    SW 

5.92 
3.97 

1,26       .15 
,43       .15 

T             .16    2.85 
1,55 

.10     1 

.03 

T 

.12 

T 

.07 

,49 

T 
.78 

YTHEVILLE 

7.26 

1.11 

.37    1,46 

.19 

.89    2 

,01 

ONEVILLE 
J  GMT  ON 
INKLEY 

6.93 
6.26 
5.99 

.52       T 

.69       .08 
1.12 

.62       .64    2.75 

.46 

.04       ,03    2.30 

T 
.01 

.22 
.55 

.01 
,32 

.91 

,10 

T 

.10 
1.64 
.13 

T             ,23 

.17 
.14 

.13 
,06    1 
,22 

.56 
.36 

1 
1 

.41 

■  28       T 

.06 

.05 

.18 

FFALO    TOWER 

13.73 

,50                     .05 

2,70    2.00    1.33 

1,39    1 

.02 

.12 

3.40 

,50 
,75 

,67 
.08 

ROETTE 

5.98 

1.25 

.30                  1.26 

.22     1 

.90 

.01 

iOl    *    SW 

6.20 

,78 

.08       .40     1.75 

T 

,27 

.32 

1.23 

.96       T             T 

,20 

.19 

LICO  ROCK 
NO  EN    \ 

9,81 
3.14 

1.15 
,43       ,07 

.70     1.56    2,56 

.14 

.03 

.36 

.21 

,13 

.11 
,30 

.02 

T 

.82       T 

.90 

,68 

•  50 
,76 

.49       .03 

RLISLE    1    5W 

5.00 

.75                     .02 

.10                  2.76 

.45 

.18 

^ 

.60 

.11 
.49 

ARENOON 

5.01 

.90 

,05                  2.04 

.52 

.10 

.35 

.08 

.27 

.01 

■  10 

ARKSVKLE 

13.27 

1.69                     .15 

2.00    1,45    2,41 

T 

.79 

.06 

■01     1.75 

2.29                     ,12'      .12 
1,85                     .70 

.15 

,17 

.25 

I  NT  ON 

11.18 

.65 

1.89    2.62     1,75 

.66 

.55 

,36 

T 

.18 

7.50 

,66                     ,04 

.19       .60    2.52 

.05 

.42 

,36 

1.01 

1.41       .02 

.ot 

T 

WING 

11.17 

1.14 

1.70    2.41 

2.49 

.31 

.36 

1.43 

.09       ,31 

,46 
,72 

.11 

.32 
.43 

VE 

6.80 

.16       ,07 

.17       .24    3.57 

.55 

.73 

.04 

OSSETT    7    S 
YSTAL    VALLEY 

2.93 

6.25 

.50       .03 
1.37       .05 

T             .04    1.61 

T 

.17 

.24 

T 

.59 

.06 

.06 

■  04 

1,37 
1.13       T 
.36 

T                           ,03 

T          1 

.01 
.46 
.25       .05 

.18 

.22       .03 

.27 

MMINS    FARM 

5.12 

1,20 

2.49 

.27 

■  21 

.36 

.25 

ISY 

9. OB 

1,35       ,31 

T             .41    5.45 

T 

.80 

,12 

T 

NASCUS 

14.10 

1.02       T 

1.93    4.00    2.63 

.60 

.63 

.70 

.05 

.09 

1.13 

.76 

.21 

■  15 

NVILLE 
RDANELLE 

QUEEN 
RMOTT 
S   ARC 

9,25 
10,05 
8.34 
5.55 

4.95 

.52 
1.39 
.48       .55       .05 

1.40 

1,03       .04 

.30       .52    3.31 

.50    1.65    2.05 

2.70     1.17 

.06       .15     1.96 

.05 

,32 

.16 
.20 

.02 

,06 
,36 

.72 
.35 

T 

.42 
T 

.17 
1.05 
.67 

.14 

2.44       .01 
T          2.41       T 
.42       ,10 

,72 

.25 

.35 
.28 
.55 

,38 

.01       T 

,04 
.50 

1.25 

.14 

1.45 

2.25 

.05 

VILS   KNOB 
CRK5 

11.13 
7.68 

1.40 
.50       .19 

1.46    1.35     1.53 
.04       .56    3.36 

.11 
T 

.48 
.43 

.16 

T 

.10 

■  98 

3.70 
,05                     .04 

.40 
,78 

,46 
.12 

,07 

.04 
,38 

MAS 
DORADO    FAA    AIRPORT 

4.97 
2.42 

1.00       .02 
,69 

T                        1.30 

.61 

,19 

.08 

.02     1.25       T 
T 

T 

.50 
,70 
.57       ,45 

.31 
.27 

,61 
.11 

REKA    SPRINGS 

11,32 

.41                     ,35 

2.03    1,55       .52 

1,40 

.79 

1.75 

1.13 

ENING    SHADE    1    NE 

_ 

_ 

.12    2.12    2.00 

.57 

.65 

.30 

.26 

.33 

,58 

.37 

YETTEVILLE    FAA    AP 

10.73 

.41 

1.16    1.75       .83 

2.68 

.68 

.63      T 

1.31                     .73 

,06 

.37 

.10 

^ 

YETTEVILLE    ExP    STA 

14.25 

1.27                     .25 

2.31    1.16       .16 

4.75 

.83 

T         1.29 

1.46                     T 

,53 

.09 

.11 
.30 

•  04 

IPPIN    FAA    AIRPORT 

12.70 

1,57    2.17       .05 

4,29 

.58 

T 

T 

1.50                     .67 

1,18 

.29 

.15 

RDYCE    6   W 

5.30 

1.18 

T          2.88 

.32 

.21 

.55 

T 

RT    SMITH   WB    AIRPORT       //R 

5.56 

,01                     .22 

1.12    2.04      T 

.63 

.03 

.16       .03 

,30       T             .48 

.05 

.01 

.48 

T 

.33 
1.34       T 

RT    SMITH   MATER    PLANT 
LTON 

9.49 
4.25 

,64 

,55       ,33 

1.04   2.78    1.60 
T             T             .46 

.02 

.55 

.29 

.03 
.06 

.17 

.08       .08 
.08 

T          1.66 
,22 

.48 

.17 

,20 
,58 

ORGETOHN 

6.02 

1.18 

.50       .50    1.81 

.55 

T 

.50 

T 

T 

.24 

1      .55 
1      .57 

1 

.08 
.49 

■  03 

LBERT 

10.02 

.86 

1.50    2.16    1.32 

.52 

.74 

.18 

.12 

T 

1.43 

EHHOOO 

8.25 

1.74       .26 

.04       ,26    4.09 

.04 

.55 

.14 

.01 

T 

i      .05 

.97 
.98 

■  10 

■  45 

AVELLY 
AVETTE 

6.97 
14.02 

.72                     .43 

.20       .30    2.70 
2.50    1.51 

.37 
1.25 

.37 
1.48 

.02 

.25 

.28 

1.70 
4.78 

1,20 

!      .08 
1      .98 

.13 

1.00 

,37 

EEN    FOREST    4    ESE 

11.94 

1,08 

2.04    2,17       ,11 

2.02 

.48 

.41 

T 

.12 

EENBRIER 

10.45 

,77 

.55    1.52    3,18 

.20 

.04 

.59 

.53 

1.31 

1,33 

.30 

•  01       T 

EENHOOD 

6.73 

,05                     T 

1.87       ,30     1.60 

.32 

1.19 

1      .54 

.65 
.05 
1.15       .12 

EERS    FERRY    0AM 
RDON    3    E 

13.39 
4.46 

1.16 
.99       .14 

.90    3.01    3,41 
.56 

1.75 
.02 

T 

.94 

.17 

.49 
T 

T 
.OS 

1  .^^  ;''  I 

i   1,20 

i 

•  04 

•  47 

M8URG 
PRISON 

16.87 

1.20 

1.55    2,10       .75 

5.00 

,57 

.13 

.05 

_ 

2.69       .7 

1      - 
1      .97 

.96 

.09 

CTOR 

11.59 

1.26 

1.20    3.60    1.45 

.03 

.45 

.04 

2.09 

1      •  ^^ 

.09 

.65 

.56 

.10       .27 

.22 

.57 

■LENA 
}PE    3    NE 

4.86 
5.00 

1.05 
,75 

1.11 
T                           ,18 

1,12 

.95 
.26 

.06 

T 

T          1.6- 

1.65 

.02 

T             .01 
,10 

JPPER 

10.07 

.83       .15 

T                        7,55 

T 

1.06 

T 

'      .26 

JRATIO 

4.29 

.46       .25 

,01     1.53       .10 

.07 

.27 

\      .55       .03 

.35 

>T    SPRINGS    1    NNE 

6.56 

2.03                     .02 

T             .19    2.98 

.29 

.56 

.0 

i  :"  -     -  '  - 

T 

.30 

1 

JTTIG   DAM 
'<OEX 

2.44 

.60       ,30 

.20 

" 

" 

" 

1      .90                             !      .15 

,05 

i 

.24 

1    "         ■         " 

kSPER 

12.23 

.52 

2.14    2.44     1.19 

2.16 

.54 

,05 

T 

.0 

t|      T          1.22                   1.07 

,64 

.90 

:SSIEVILLE 

7.33 

.98      T 

,10       .25    2.55 

.50 

,86 

.05 

,2 

1      .01       .82 

1 

3NESeORO 

6.21 

,87 

.02       .80    2,33 

.04 

1.09 

1                                                              ,07       .10       .77 

. 

.12 

T 

EISER 

5.01 

1.13                     T 

.13       T          1.18 

.02 

1.55 

T 

.07 

1                                  .02'      T                                         ,67 

,11 

j 

.13 

EO 

6.22 

1,55 

T                        3,26 

.03 

T 

,04 

i                                  ,031      ,95       .01                ■      .10 

.07 

1 

.18 

.71 

»KE    CITY 

6.63 

.88 

.81     1.59 

.28 

1.62 

.15 

.59 

«E    MAUMELLE 

4.39 

.49 

.20     1.23 

.49 

,05 

,30   1.10                                   .15 

.38 

ANGLE Y 

12.92 

.62       .33 

T          1.00    9.05 

T 

.45 

.05 

.03 

.95 

,43               1 

EAD   HILL 

13.06 

1,30                     .13 

1.65    1.13       .40 

3.70 

.57 

;   1.67                     .621      .76 

,91 

.12 

EE   CREEK    GUARD    STATION 

8.44 

.54 

1.25    2.21       ,56 

.36 

.39 

.09 

.11       ,03;      T          1.33       T             .63 

,46       T 

.38 

.93       .03 

EOLA 

5.94 

1.44       ,09 

T                     2.80 

.16 

T             T             ,49 

ITTCE    ROCK    WB    AIRPORT    //R 

5.68 

1.48                     T 

.01      T         1.73 

T 

.37 

!                  .02 

1 

,24    1.12       .03       T       ,      .45 

.04 

.14 

.04 

ITTLE    ROCK    FILT    PLANT 

6.14 

1.55 

T             .40    1.40 

.32 

!  .« 

.19       .74       T                           .35 

,20 

1       •1'' 

.40 

.IC 

URTON 

13.53 

2.24 

2.05    2.20     1.95 

,66 

,82 

,23 

1 

.10 

.02i                 2,43                     .12 

.58 

1 

AOISON 

3,93 

1.04 

.30       ,01     1.60 

,33 

1 

.01 

.081                    T                     1      .23 

.06 

j 

.07 

AGNOLU    3    N 

1.98 

.47       .19 

,05 

,16 

1 

.42 

,04 

.27 

.36       .Of 
.73 

ALVERN 

6.oe 

1.30       .05 

T             .07    3,28 

,05 

' 

■  02 

,27       .15       .16 

AMMCTH    SPRING 

11. 5S 

1.05 

T             .98    1.62 

2,02 

1.26 

1.16 

1 

.9S 

T                           .21       .39    1.23 

.45 

' 

ARlANNA    2    S 

6.4E 

1,02 

2.60 

.77 

1 

.2E 

.07       T                           ,69. 

,33 

.72 

ARKED    TREE 

5.8C 

.90       ,09 

.20    1.5C 

• 

1.40 

,51 

T 

T                           .40       ,50 

.20 

ARSHALL 

_ 

1,37 

1.20    2.73       - 

.67 

.55 

- 

- 

'                                                           2.55                     ,68 

~ 

" 

EL60URNE 

- 

- 

.30    2.00    1.43 

.40 

.55                     .61 

•  55 

ENA 

4.«( 

.03       T 

.22      .18    1.62 

.03 

,58 

.02 

1                    .05 

.56       T             .03       ,16       .54 

.38 
1.35 

ONTICELLO    3    S 

5.4 

1.10      .01 

.0 

1.07 

.29 

'                                  .70       .87 

0R08AY    LOCK    AND    DAM    8 

2.3 

.65       ,03 

,2« 

.3 

.15 

.59 

'      .16 

.34 

ORRILTON 

8.2 

.90                     .2 

1.02     1,95       ,3< 

T 

,44 

.04 

,85                  2.22                     ,06       T 

•  65 

OUNT     IDA 

8.9^ 

1,14       ,09 

.16    1.48    2,6 

1.46 

,88 

.0 

'<                                  ,03                                                 'l' 

ttJNi    MAGAZINE 

. 

_            _            _ 

_            _            - 

_ 

- 

- 

_            _            _ 

1      ~ 

- 

i      _            -            -            -            -            -            - 

- 

1      'l^ 

- 

-            -            - 

- 

OUNTAIN    HOME    1    NNW 

10,6 

}    1,08 

.60     1.71     1.3 

1.61 

.55 

,3C 

1                 1,00     1.70       .51 

•  06 

CONTAIN   HOME    C    OF    ENG 

11.8 

i    1.06       T 

.82    1.53     1.7( 

3.12 

• 

,3 

.0 

1                                  T       <                 1.03                   1,43 

,58 

1 

OUNTAIN    VIEW    I    E 

10.1 

1,37 

.75    1.85     1.0 

1  2.35 

.55 

.2' 

.2 

,70                     .59 

,40 

1.35 

UL8EHRY    6    NNE 

10.5 

J       .70 

1.49    1.67       ,9 

\      ,51 

.50 

T 

T 

.08       .5          -          " 

9       T          2.00 

■ 

,26 

DAILY  PRECIPITATION 


NARROWS  0AM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NATHAN  4  WNW 

NEWHOPE  3  E 

NEWPORT 

NIMROO  DAM 
OOELL  3  N 
ODEN  2  W 
QUAY 
OSCEOLA  2  NNW 

OWENSVILLE 

OZARK 

OZONE 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

PARIS 

PARKIN  2  W 

PARKS 

PERRYVlLLE 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

PINE  RIDGE 
POCAHONTAS  1 
PORTLAND 
PRESCOTT 
RATCLIFF 

ROGERS 

ROHWER  2  NNE 
RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 

SALEM 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY 
SiLOAM  SPRINGS 

SPARKMAN 

STAMPS 

STAR  CITY  2  S 

STEVE 

STORV 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 

5UBIAC0 

TAYLOR 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

WALDRON 

WALNUT    GROVE    2    NNE 

WALNUT    RIDGE    FAA    AP 

WARREN 

WHITE    ROCK 


10.66 
7.78 
11.75 

6*62 
6. 52 
10.53 
6.'>4 
6.96 


8.11 

7.92 

7.31 
10.33 
14.64 

4.26 


Day  of  Month 


1.12 
1.35 
1.42 


1.36 
.66 
1.50 


6 

11 

.25 

n 

95 

.95 

10 

37 

*18 

3 

5; 

1.41 

11 

35 

.39 

.01       .14  .3' 

T            .40  3.4C 

.62    Z.OO  3.5! 

.64    1.52  1.7f 

.35    2.04  1.87 

1,12    2.43  ,70 

.18    1.52  1.26 


1.05  i.ao  1 

1.27  1.24  1.25 

.35  .69  2.04 

3.30  1.03  2.75 


2.57    1.98  3.03 

.26    1.50 

.03  1,15 

2.06       .83  2 

2.00 

.54  2.56 

.24    1.10  1.70 

1.18    1.03  2.14 

4.45 

1.23    2.14  1.98 
2.00    1.42 

1.76 

,02  2,51 


1.70    1.60 

3.63 
2.94 
1.08    4.21    1 


.30       .44  2. 48 

1.12  1.62 

.33    1.49  1.78 
T 

1.55    1.82  1,78 


2.40    1,12 


13       14       15 


.16  .06 
•  31 
1.52 


19      20      21 


3.76 
.33 

1*11 


1.26 

.28 

.12 

1.14 

1.00 

.37 

.95 

.42 

T 

.31 

.35 

.50 

.47 
.62 

1.35 


.y^isaicit»(siC<!. 


DAILY 

T] 

EM 

PI 

]R. 

AT 

ai 

^ 

EI 

3 

ARKANSAS 
MAY  1961 

DayOi  Month 

2 

StaUon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

LUM  FORK 

MAX 
HIN 

81 
56 

69 
43 

71 
47 

61 

50 

79 
53 

80 
59 

61 
70 

79 
62 

70 
49 

74 
46 

81 
45 

83 
49 

63 
61 

64 
64 

84 
58 

77 

48 

85 
68 

86 
56 

85 
59 

80 
60 

83 
50 

84 
56 

77 
57 

72 
57 

84 
51 

80 
67 

74 
49 

77 
43 

68 
54 

89 
51 

87 
64 

79.6 
55.9 

RKAOELPHIA 

MAX 
MIN 

76 
58 

68 
44 

74 
50 

70 
56 

61 
59 

81 
61 

63 
72 

82 
55 

83 
51 

73 
45 

77 
47 

63 
50 

83 
60 

64 
53 

63 
55 

60 
63 

84 
51 

80 
70 

85 
69 

84 
53 

85 
61 

83 
56 

80 
55 

73 
60 

85 
55 

82 
54 

58 
45 

76 
45 

34 
53 

37 
51 

66 
64 

30.2 
57.9 

SHOOWN 

MAX 
MIN 

82 
60 

72 
46 

72 
63 

77 
61 

81 
56 

65 
67 

85 
72 

85 
64 

75 
47 

76 

41 

80 
45 

65 
48 

66 
50 

86 

84 
47 

86 
48 

84 
65 

64 
67 

67 
58 

85 
63 

87 
62 

86 
53 

65 
63 

77 
60 

89 
58 

83 
64 

72 
44 

79 
45 

85 
53 

38 
58 

89 
61 

62.5 
67.0 

ALD  KNOB 

MAX 
MIN 

71 
56 

65 
42 

71 
45 

62 

50 

60 
52 

77 
68 

83 

70 

80 
62 

66 
53 

68 
43 

75 
45 

60 
52 

80 
65 

81 
67 

79 
66 

74 
49 

83 
57 

84 
65 

77 
62 

79 
59 

85 
60 

78 
64 

71 
58 

74 
50 

61 
57 

77 
52 

57 
42 

75 
41 

86 
52 

67 
60 

89 

53 

77.0 
55.1 

ATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 
MIN 

72 
54 

70 
34 

72 
45 

62 

47 

77 
50 

56 

82 

76 
61 

70 
47 

75 
38 

61 
42 

83 
52 

82 
63 

79 
55 

77 
53 

78 
45 

81 
54 

85 
57 

78 
56 

84 
55 

83 
52 

52 

73 

55 

75 
44 

64 
49 

79 
55 

58 
38 

76 

40 

67 
55 

37 
52 

77.8 
52.0 

ATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

MAX 
MIN 

77 
56 

68 
34 

71 
41 

60 
48 

77 
50 

78 
59 

61 
64 

80 
61 

68 
49 

72 
38 

79 
38 

82 
49 

61 
66 

80 
68 

75 
54 

76 
43 

62 
62 

83 
66 

80 
54 

83 
55 

81 
59 

75 
62 

74 
55 

75 

43 

83 
48 

30 
55 

57 
35 

75 
36 

87 
50 

87 
58 

37 
59 

77.6 
51.8 

ENTON 

MAX 
MIN 

82 
57 

67 
42 

72 

45 

72 
53 

60 
52 

81 
52 

64 

71 

81 
67 

71 
47 

73 
42 

79 
43 

80 
43 

81 
63 

84 
61 

62 
59 

80 
45 

86 

52 

83 
65 

82 
64 

62 
52 

65 
61 

84 
51 

81 
57 

72 
59 

85 

50 

82 
56 

77 
43 

77 
40 

35 
43 

37 
59 

87 
60 

80.1 
54.6 

ENTONVILLE 

MAX 
MIN 

62 
41 

67 
30 

67 
48 

58 
48 

79 
52 

79 
60 

79 
50 

73 
54 

56 

42 

75 
39 

82 
45 

84 
50 

85 
60 

79 
66 

72 
48 

78 
43 

78 
60 

81 

57 

68 

57 

83 
54 

77 
56 

75 
58 

71 
53 

75 
44 

60 
51 

56 

50 

71 
36 

78 
45 

85 
55 

86 
60 

87 
60 

75.7 
51.  1 

LAKELY  MOUNTAIN  0AM 

MAX 
MIN 

85 
56 

74 
42 

71 
45 

72 
54 

64 

53 

80 
59 

82 
64 

82 
64 

82 
52 

71 
40 

76 
46 

61 
45 

83 
58 

61 
64 

66 
55 

79 
45 

79 
56 

84 
64 

81 
65 

62 
60 

80 
60 

65 
53 

84 
60 

69 
59 

74 
50 

88 
60 

72 
39 

71 
40 

73 
43 

39 
59 

86 
50 

79.1 
54.5 

LYTHEVILLE 

MAX 
MIN 

67 
58 

64 
40 

69 
50 

60 
50 

77 
54 

75 
61 

81 
63 

78 
66 

69 
50 

57 
46 

75 
49 

82 
57 

82 
63 

83 
64 

80 
62 

71 
52 

80 
55 

61 
71 

76 
58 

80 
57 

80 
63 

73 
51 

70 
59 

74 
50 

83 
60 

76 
50 

66 
41 

75 
47 

86 
57 

85 
63 

90 
65 

76.0 
56.2 

OONEVILLE 

MAX 
MIN 

79 
57 

72 
38 

74 
50 

62 
50 

83 
55 

64 
61 

82 
73 

79 
58 

71 
46 

78 
40 

63 
46 

88 
53 

84 
59 

65 
68 

79  1 
54 

79 
46 

82 
54 

85 
54 

77 
62 

84 
61 

86 
59 

83 
62 

75 
50 

75 
57 

84 
50 

72 

57 

73 
43 

81 
47 

90 
52 

91 
62 

91 
52 

80.4 
55.4 

RINKLEY 

MAX 
MIN 

79 
61 

67 

44 

72 
50 

67 
53 

64 
56 

82 
61 

65 
72 

62 
64 

77 
53 

70 
45 

75 
46 

81 
55 

82 
53 

83 
54 

77 
58 

75 
54 

85 
58 

81 
65 

78 
61 

80 
52 

86 
58 

60 
57 

74 
58 

72 
56 

62 
55 

77 
54 

66 
43 

76 
41 

68 
58 

88 
62 

90 
55 

76.9 
56.9 

AMDEN  1 

MAX 
MIN 

82 
60 

71 
44 

76 
49 

77 
60 

84 
65 

65 
65 

87 
72 

87 
67 

76 
49 

76 
44 

80 
45 

65 

50 

64 
59 

67 
65 

84 
54 

63 

50 

88 
59 

84 
56 

88 
56 

82 
53 

88 
54 

87 
67 

85 
63 

76 
59 

88 
64 

83 
62 

72 
43 

80 
44 

87 
51 

88 
59 

90 
63 

82.9 
57.9 

LARKSVILLE 

MAX 
MIN 

81 
56 

69 
38 

70 
48 

60 
51 

76 
54 

82 
61 

80 
72 

81 
61 

70 
47 

74 
42 

60 
45 

84 
51 

82 
61 

84 
56 

80 
53 

76 
47 

79 
61 

84 
53 

82 
50 

82 
59 

64 
50 

81 
57 

79 
58 

74 
53 

31 
51 

70 
59 

59 
42 

78 
45 

67 
53 

88 

61 

90 
63 

78.7 
55.2 

ONHAY 

MAX 
MIN 

78 
57 

68 
42 

71 
47 

63 
51 

80 
54 

80 
62 

84 
70 

80 
66 

70 
52 

73 
42 

78 

45 

82 

50 

82 
54 

63 
68 

82 
59 

76 
47 

84 
50 

84 
64 

81 
60 

81 
61 

84 
62 

81 
68 

76 
59 

73 
53 

83 
52 

78 
61 

68 

44 

76 
43 

87 
54 

87 
52 

87 
64 

78.7 
55.2 

ORNING 

MAX 
MIN 

70 
54 

69 
37 

71 
47 

61 
51 

77 
52 

75 
51 

63 
60 

61 
62 

65 
49 

70 
44 

77 
48 

80 
56 

84 
53 

83 
65 

76 
57 

72 
50 

79 

54 

62 
56 

74 
58 

60 
57 

78 
52 

74 
60 

72 
53 

77 
48 

82 
54 

78 

43 

68 
39 

75 
43 

85 
56 

85 
51 

89 
60 

75.5 
54.1 

.ROSSETT  7  S 

MAX 
MIN 

82 
60 

71 
51 

75 
47 

83 
58 

84 
56 

85 
62 

86 
72 

85 
70 

75 
50 

73 
41 

78 
43 

83 
48 

82 
58 

64 
60 

82 
56 

81 
63 

87 
55 

66 
65 

87 
67 

86 
52 

35 
65 

85 
55 

34 
55 

75 
60 

88 
59 

86 
61 

69 
41 

77 
41 

85 
48 

88 
57 

89 
59 

82.2 
57.3 

;UHMINS  FARM 

MAX 
MIN 

83 
58 

57 

72 
49 

72 
49 

65 
52 

65 
62 

85 
72 

64 
57 

77 
51 

59 
47 

75 
51 

84 
55 

84 
50 

83 
55 

79 
58 

79 
56 

89 
62 

85 
72 

64 
56 

79 
65 

87 
60 

86 

70 

63 
52 

77 
59 

89 
64 

79 
58 

76 
45 

78 
47 

86 
56 

90 
53 

90 
65 

81.8 
59.3 

3AR0ANELLE 

MAX 
MIN 

78 
55 

68 
41 

70 
47 

60 
50 

60 
54 

80 
61 

62 
72 

80 
62 

73 
48 

73 
46 

78 
47 

65 
50 

82 
53 

86 
58 

61 
59 

76 
49 

81 
60 

63 
55 

80 
59 

81 
50 

65 
63 

62 

64 

74 
53 

72 
55 

82 
52 

70 
60 

70 
43 

77 
45 

86 
54 

38 
61 

38 
53 

76.5 
56.0 

)E  QUEEN 

MAX 
MIN 

78 
59 

72 
48 

72 
52 

72 
59 

83 
69 

85 
61 

84 
71 

79 
60 

74 
51 

77 
41 

61 
45 

64 
49 

80 
60 

85 
67 

64 
49 

82 
60 

63 
54 

85 

70 

87 
70 

77 
64 

85 
63 

65 
62 

60 
54 

77 
54 

67 
58 

78 
54 

72 

44 

81 
44 

66 
51 

89 
58 

89 
50 

81.2 
57.5 

}ES  ARC 

MAX 
MIN 

79 
58 

66 

47 

73 
48 

66 
61 

83 
65 

81 
62 

85 
74 

82 
60 

69 
53 

69 
49 

75 
51 

82 
55 

82 
55 

82 
66 

83 
50 

78 
52 

85 
59 

83 
55 

78 
63 

80 
53 

66 
63 

60 
57 

72 
60 

75 
55 

84 
59 

80 
55 

70 
46 

73 
47 

89 
62 

69 
63 

91 
57 

79.2 
68.1 

DEVILS  KNOB 

MAX 

MIN 

72 
46 

6* 

35 

55 

40 

54 

70 

71 
49 

44 

72 

75 
51 

71 
48 

70 
46 

72 

56 

78 
53 

77 
62 

74 
58 

78 
50 

56 
49 

75 
54 

40 

72 

81 
58 

80 
65 

84 
65 

DIERKS 

MAX 
MIN 

77 
59 

73 
45 

74 
61 

73 
57 

62 
59 

84 
60 

85 
72 

82 
54 

72 
49 

76 
38 

81 
41 

85 
46 

82 
54 

66 
66 

83 
48 

83 
46 

84 
68 

85 
58 

86 
70 

75 
54 

88 
60 

85 
63 

80 
63 

76 
53 

87 
62 

74 
53 

79 
44 

80 
42 

86 
49 

90 
55 

90 
59 

81.5 
56.4 

OUHAS 

MAX 
MIN 

78 
58 

70 
44 

77 
45 

78 
54 

84 
53 

85 
61 

65 
71 

82 
62 

71 
50 

72 
45 

60 
41 

83 
53 

63 
58 

86 
63 

82 
63 

84 
54 

87 
56 

84 
68 

61 
63 

78 
52 

88 
60 

86 
68 

81 
62 

65 
60 

89 
59 

80 
58 

70 
42 

76 
44 

86 
53 

89 
52 

89 
63 

61.6 
56.6 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

77 
58 

71 
48 

75 
51 

84 
63 

64 
70 

65 
71 

88 
73 

80 
51 

74 
49 

75 
43 

79 
42 

64 
46 

84 
59 

85 
60 

83 
52 

81 
53 

89 
50 

66 
59 

90 
65 

83 
54 

89 
64 

88 
58 

71 
63 

76 
61 

67 
59 

71 
46 

71 
42 

79 
42 

35 
50 

89 
53 

90 
50 

61.7 
56.9 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 
MIN 

61 
42 

64 

30 

68 
47 

62 
46 

75 
45 

80 
60 

78 
56 

77 
49 

62 

40 

75 
39 

79 
47 

83 
51 

80 
69 

79 
55 

79 
47 

74 
45 

76 

79 
57 

73 
53 

83 
50 

79 
60 

70 
57 

68 
50 

75 
43 

80 
43 

66 
46 

70 
38 

77 
45 

86 
59 

85 
61 

87 
51 

75.2 
50.1 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

62 

41 

66 

35 

67 
49 

62 
50 

77 
53 

81 
54 

78 
51 

75 
49 

66 
43 

77 
36 

81 
43 

81 
46 

79 
64 

80 
60 

72 
49 

79 
44 

75 
52 

79 
61 

69 

58 

81 
56 

79 
55 

78 
57 

71 

51 

72 
46 

79 
50 

55 

43 

69 

37 

75 
44 

87 
57 

35 
59 

86 
52 

75.2 
51.3 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

70 
50 

66 
36 

65 
49 

61 

47 

77 
53 

79 
56 

77 
62 

75 
52 

64 
41 

74 
40 

80 
46 

80 
50 

79 
64 

78 
67 

71 
50 

78 
45 

76 
53 

80 
60 

79 
58 

79 
55 

76 

57 

75 
61 

59 

55 

72 

43 

77 
54 

67 
51 

58 
38 

75 
46 

85 
59 

38 
61 

86 
55 

75.0 
53.3 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

65 
41 

66 
30 

66 
47 

51 
46 

75 
50 

78 
61 

81 
53 

79 
52 

65 
47 

77 
39 

82 
45 

65 
60 

63 
57 

63 
54 

72 
60 

76 
44 

79 
57 

83 
60 

64 
57 

84 
58 

80 
60 

66 
55 

71 
53 

75 
45 

82 
50 

65 
47 

70 
39 

75 
43 

87 
54 

36 
52 

89 
64 

75.6 
51.7 

FORDYCE  6  W 

MAX 

MIN 

72 
42 

76 
52 

76 
59 

82 
63 

85 
61 

78 
46 

75 
43 

80 
46 

85 
64 

83   83   82 
58   55   63 

82 
51 

88 
57 

64 
61 

86 
62 

85 
66 

85 
51 

76 
57 

88 
56 

72 

40 

36 

51 

89 
56 

89 
65 

82.0 
55.2 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

69 
47 

69 
38 

73 
52 

64 
51 

63 
54 

85 
54 

85 
74 

78 
56 

72 
47 

78   63 
43   50 

87 
63 

68  85   77 

69  53   64 

i  82 

1   49 

81 
50 

63 
65 

76 
53 

83 
52 

86 
62 

81 
63 

70 
59 

77 
58 

82 
55 

70 
53 

72 
44 

81 
46 

39 

55 

90 
64 

91 
54 

79.7 
55.8 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MAX 

MIN 

60 
53 

69 
34 

66 
47 

62 
50 

77 
57 

82 
60 

81 
59 

77 
57 

69 
46 

74   79 
38   42 

84 
46 

84   81   79 
55   55   51 

42 

76 
57 

85 
62 

63 
60 

81 
58 

82 

50 

81 
50 

77 
57 

72 
4 

78 
48 

67 
56 

68 

38 

77 
42 

85 
50 

85 

57 

38 
59 

77.7 
52.5 

GILBERT 

MAX 

MIN 

68 

47 

70 
34 

70 
41 

53 
51 

77 
51 

78 
53 

61 

50 

80 
5£ 

67 
45 

75   8 
39   4; 

83 
54 

81   81   79 
63   55   48 

1   78 
1   41 

79 

51 

83 
50 

80 
54 

65 
54 

83 

57 

70 
57 

73 
55 

75 

45 

84 
48 

73 

54 

72 
38 

77 
37 

88 
49 

83 
56 

68 

57 

77.4 
50.5 

GRAVETTE 

MAX 
MIN 

64 

4'( 

66   66 
28   47 

60 
4" 

78 
51 

61 
63 

77 
5S 

50 

65 
41 

75   80   82 
3  7   44   49 

79   79   71 
59   55   46 

!   79 
1   43 

76 
58 

80 
65 

73 
55 

82 
53 

76 

57 

73 
57 

72 
51 

74 
44 

79 
51 

70 
47 

59 
36 

75 
46 

85 

57 

85 
61 

86 
50 

75.3 
50.4 

HARRISON 

MAX 

MIN 

6; 

4  = 

68   67 

31   45 

64   7- 
48   4S 

78 
59 

8C 
6C 

60   65 
54   45 

75   60   60 
38   42   44 

84   80   77 
64   67   52 

!   76 
43 

79 
58 

82 
61 

80 
56 

85 
56 

61 
5' 

59 
58 

75 
57 

75 
44 

33 
49 

55 

51 

71 
37 

78 
42 

88 
55 

87 
59 

88 
61 

76.8 
51.3 

HELENA 

MAX 
MIN 

7< 
6C 

67   73 
48   49 

66   85   73 
57   59   62 

82 

7; 

81   70 
68   52 

66   75   80 
48   52   52 

81   84   77 
53   51   62 

74 
53 

84 
59 

81 
7C 

78 
62 

72 
54 

9C 
5' 

82 
59 

73 
60 

76 
5" 

86 
58 

77 
55 

67 

76 
43 

38 
54 

90 
62 

9; 
6 

78.2 
58.4 

HOPE  3  NE 

MAX 
MIN 

7< 

5 

70   73 
)   45   49 

71   82   85 
53   60   64 

65   81   72 
72   64   48 

75   80   64 
41   44   48 

63   87   83 
56   63   58 

82 

50 

84 
59 

84 
6« 

67 
65 

74 
63 

6! 

6« 

84 
54 

52 

74 
60 

88 
57 

73 
62 

71 

44 

78 
44 

86 

50 

88 
60 

5f 

80.3 
56.5 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 
MIN 

a 

5 

73   72 
1      42   48 

68   76   82 
53   56   59 

62   79   74 
70   63   49 

78   61   63 
47   48   52 

82   84   60 
62   65   56 

81 
52 

82 
61 

8  = 
5E 

83 
64 

82 
61 

8f 
5^ 

84 
55 

80 
59 

7< 
5f 

85 
55 

78 
53 

7- 
44 

79 
49 

89 
51 

89 
64 

9C 
5 

80.6 
i   67.2 

JONESBORO 

MAX 

MIN 

7 
5 

3   68   73 
7   41   50 

67   81   76 
54   53   61 

85   79   72 
71   72   50 

71   75   83 
45   50   57 

85   82   80 
52   54   60 

76 
51 

84 
56 

8 
7C 

80 
61 

80 
50 

6C 
6' 

75 
52 

72 
55 

7 
5< 

83 
56 

78 
52 

5 
4 

78 
44 

89 
57 

88 
64 

9. 
5 

78.5 
)   56.8 

I   notes  follo>lDK  Statloo    Im 
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DAILY  TEMPERATURES 


MUUNSA 
MAY   19e 


KEO 

LEAD  HILL 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAGNOLIA  3  N 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 

MARIANNA  2     S 

MARKED  TREE 


MONTKELLO  3  S 

MORRILTON 

MOUNT  IDA 

MOUNT  MAGAZINE 

MOUNTAIN  HOME  1  NNd 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUB5TA 

NEWPORT 

NIMROD  DAM 


PARAGOULD  RADIO  KDRS 

PARIS 

PERRYVILLE 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 

PRESCOTT 

ROGERS 

ROHWER  2  NNE 

RUSSELLVILLE 

SAINT  CHARLES 

SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 

SILOAM  SPRINGS 

STUTTGART 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


DayOi  Month 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


76   66 

57   *2 


63   67 
iB       30 


73   70   73 


80   70 
60   45 


82   70   74 


58   52   51 


67   65 
54   52 


67   76 
45   33 


74   74   72 


83   67 
55   50 


80   68 
56   42 


73   66 
52   35 


73   65   67 


85   73 
60   46 


84   75   70 
57   44   49 


MAX 

70 

68 

MIN 

50 

39 

MAX 

84 

67 

MIN 

56 

38 

MAX 

82 

70 

MIN 

60 

47 

MAX 

80 

69 

MIN 

56 

39 

MAX 

70 

66 

MIN 

57 

39 

MAX 

83 

70 

MIN 

56 

39 

57   46   50 


71   66   73 


MIN 

53 

46 

MAX 

72 

68 

MIN 

54 

38 

MAX 

80 

70 

MIN 

55 

48 

MAX 

84 

70 

MIN 

55 

45 

MAX 

64 

66 

MIN 

49 

33 

MAX 

76 

73 

MIN 

58 

49 

80   70   70 
55   40   45 


52   42   45 


54   45   52 


68   68   66 


79   67   74 
57   46   45 


66   82   82 
53   57   61 


56   75   79 
47   52   64 


65   84 
57   59 


35   82   85 
52   70   72 


69   61 
50   51 


62   74   74 
50   49   59 


54   58   61 


63   81 
51   53 


55   76 
47   49 


67   80   60 
51   56   60 


78   85   86 
53   60   62 


69   80   80 
52   53   61 


65   81 
51   55 


85   60 
72   65 


60   56   48 


53 

75 

44 

47 

53 

75 

46 

50 

72 

81 

57 

64 

71 

80 

55 

60 

80 

77 

49 

57 

62 

82 

51 

56 

82 

66 

66 

65 

78 

82 

53 

62 

79 

79 

52 

61 

84 

85 

56 

62 

81 

82 

52 

60 

84 

84 

61 

62 

85 

85 

62 

62 

77 

77 

51 

61 

80 

83 

56 

64 

83 

85 

65 

59 

77 

79 

51 

60 

82 

85 

54 

60 

80 

82 

54 

60 

70   64   83 


66   81   80 
51   52   59 


69   84   66 
59   62   68 


63   80   83 
49   54   64 


69   85   82 
57   59   61 


87   84 
77   57 


87   83 
72   65 


85   82 

73   70 


82   77 
59   59 


83   82 
71   63 


84   81 
63   60 


60   76 
59   55 


80   78 
71   59 


85   85 
73   65 


82   79 
70   63 


82   79 
70   60 


76   78   76 


80   76 
58   47 


83 

83 

79 

74 

76 

69 

66 

50 

39 

41 

83 

83 

77 

72 

77 

69 

66 

46 

41 

43 

85 

80 

68 

71 

77 

68 

62 

49 

46 

49 

81 

83 

81 

73 

76 

65 

63 

48 

39 

41 

86 

86 

75 

77 

80 

73 

65 

52 

44 

46 

80 

78 

73 

74 

79 

71 

60 

45 

43 

47 

82 

79 

74 

69 

75 

61 

62 

49 

42 

49 

84 

83 

71 

72 

82 

72 

61 

45 

43 

45 

75   82 
48   53 


83   84 
42   44 


77   82 
49   51 


79   85 
41   49 


81   83 
42   44 


80   83 
42   58 


78   81 
48   56 


74   82 
53   55 


84   81 
45   50 


76   84 
45   50 


77   85 
47   53 


76   80   83 
38   39   45 


67   72 
41   46 


66   74 
38   43 


85   31   71 
70   62   50 


85   73 
62   50 


87   81   70 
74   57   51 


83   81   75 
56   62   46 


86   83   71 
71   62   52 


76   59   55 


79   74   66 
59   53   43 


85   81   74 


71   76 
50   49 


71   77 
49   50 


40   48   52 


85 

78 

67 

70 

72 

52 

48 

48 

84 

79 

75 

80 

71 

48 

42 

47 

73 

67 

73 

80 

52 

42 

40 

47 

84 

66 

69 

74 

58 

51 

44 

46 

82 

73 

75 

81 

64 

48 

41 

45 

45   48   53 


71   78   84 
48   51   57 


82 
50 

84 
66 

79 
54 

74 
49 

81 
54 

82 
61 

84 
62 

79 
58 

76 
49 

87 
56 

80 
67 

82 
69 

80 
47 

84 
40 

78 
64 

81 
63 

83 
62 

78 
55 

77 
51 

86 

58 

86 
56 

84 
56 

82 

50 

81 
55 

88 
51 

85 
59 

85 
64 

83 
52 

80 
44 

85 
58 

83 

78 
65 

77 
55 

74 
42 

80 
52 

85 
61 

86 
63 

82 
60 

78 
50 

87 
59 

83 
58 

87 
66 

84 
61 

75 
53 

83 

58 

82 
66 

77 
52 

75 
43 

80 
58 

80 
62 

83 
67 

78 
55 

83 
50 

76 
63 

82   81 
63   66 


82   83 
63   69 


83   85 
59   55 


78   88 
59   60 


77   83 
50   50 


78   82 
45   61 


83   79 
52   52 


50  86 

51  50 


SO   SI 
63   54 


92   83 
65   63 


83   79 
64   62 


72   S3 
5  5   54 


79   79 
61   61 


77   81 
62   51 


78   83 
55   55 


63   60   53 


84   80 
66   50 


78   78 
51   46 


55 

44 

55 

59 

87 

82 

83 

83 

50 

47 

57 

60 

86 

82 

80 

S3 

54 

52 

60 

52 

80 

78 

85 

85 

57 

50 

55 

5S 

88 

78 

79 

83 

57 

45 

57 

55 

84   87   84  1  82   84 

61   68   58l  53   63   67 


60   69   551  42   67   65 


78l  72 
57I  47 


83   85   82]  81   84 

59   71   571  47   62   64 


77 

77 

54 

47 

8. 

79 

" 

55 

85   84   82 
51   64   59 


57   62   55 


82   82   85 
54   58   59 


60   79   75 
62   67   48 


57  51   60 

84   86   80 

58  61   50 


50   51   62 


83   82   80 
53   54   56 


83   84   80 
55   63   57 


78   80   72 
61   67   50 


65   57   54 


75   90   85 


72   79   83 
47   53   54 


55   55   60 


54   62   68 


46   57   59 


77   82   85 
51   55   69 


79   83   85 
47   62   55 


78   78   85 
54   58   53 


77   85   85 
49   58   55 


50   56   64 


80   80   80 
45   62   60 


81   88   84 
52   55   67 


28     27 


59   53   44 


65   62   60 


85   79   74 
67   52   59 


56 

84 

53 

59 

63 

84 

58 

50 

87 

77 

63 

59 

85 

75 

51 

51 

82 

85 

57 

51 

80 

82 

60 

59 

85 

88 

64 

63 

82 

85 

52 

60 

80 

79 

59 

63 

83 

80 

59 

60 

83 

86 

61 

60 

79 

88 

64 

62 

79 

89 

64 

62 

79 

82 

56 

52 

84 

80 

55 

65 

88 

88 

68 

66 

80 

78 

55 

58 

62   59   52 


83 

84 

60 

62 

85 

79 

65 

60 

84 

86 

50 

62 

62   81   85 
65   64   63 


59   57   57 


65   54   62 


60   59   58 


86   83 
63   54 


84   79   73 
52   59   56 


65   74   77 
63   48   51 


56   75   71 
62   54   44 


65  51  50 

86  83  69 

61  61  59 

75  74  77 

61  54  49 

88  85  59 

54  59  53 

85  84  78 

64  63  51 

82  75 

52  58 

75  71  75 

62  57  48 


84   77   76 


82   72   73 
65   59   51 


85   80   77 
70   60   60 


85   72   75 


72   72   75 
60   60   47 


84   85   78 


60   60   59 


70   70   73 


84   80   82 
60   57   59 


83   77   74 


67   60   55 


66   59   51 


83   80   75 


60   54   48 


70   50   55 


77   66 
56   42 


70   70 
52   36 


69   69 

50   44 


77   70 
62   43 


78   71 
61   40 


66   6S 
52   35 


30     31 


82   68 
56   45 


75   73 
43   47 


72   69 
52   36 


73   74 
59   43 


85   69 

57   37 


75   69 
54   42 


SO   71 
60   37 


73   73 
52   49 


74   72 
49   52 


79 

87 

75 

52 

53 

42 

76 

87 

74 

55 

61 

44 

84 

78 

69 

55 

57 

41 

73 

85 

71 

50 

62 

38 

88 

75 

72 

58 

64 

45 

SO 

72 

70 

53 

61 

44 

81 

80 

67 

53 

50 

39 

83 

72 

72 

53 

60 

42 

83 

70 

69 

50 

61 

41 

87 

85 

59 

58 

5S 

46 

90 

68 

71 

60 

52 

46 

83 

80 

68 

49 

49 

37 

76   S6 

44   54 


78   88 
47   52 


79   86 
44   52 


79   86 
42   51 


77   86 
36   52 


76   89 
38   52 


75   87 
44   55 


T«   87 
46   50 


75   86 
39   58 


77   84 
45   57 


77   86 
38   49 


78   88 
45   48 


77   87 
39   47 


89   90 
62   65 


86   88 

69   62 


88   89 
62   62 


87 

75 

50 

55 

78 

69 

50 

49 

89 

SO 

57 

55 

83 

72 

55 

50 

76 

85 

59 

61 

86 

80 

56 

59 

85 

81 

55 

52 

81 

55 

51 

52 

60   58   46 


89   90 
56   60 


82   87 
62   60 


90   91 
52   67 


87   89 
63   60 


84   86 
52   64 


85   67 
59   54 


89   89 
59   60 


89   88 
62   64 


87   88 
56   58 


66   77   88   87 


40   56   60 


75   87 
52   53 


78   86 
45   55 


77   85 
50   57 


89   90 
53   62 


80   90 
50   59 


86   89 
54   60 


87   87 
55   53 


41   55   61   62 


79   68   88   89 
41   51   59   61 


78   86   88   89 
45   55   64   65 


90   92 
54   64 


75   88   84   88 


40   52   51 


85   69 
54   52 


S2   84 
59   61 


83 

88 

85 

8 

59 

52 

61 

5 

88 

89 

90 

7 

53 

51 

53 

5 

75 

85 

90 

7 

55 

52 

54 

90 

91 

92 

8 

52 

52 

54 

5 

87 

89 

90 

8 

54 

64 

53 

5 

87 

86 

88 

7 

57 

52 

63 

5 

88 

90 

91 

8 

55 

55 

68 

5 

Se«   reference  Dotee   follo«lnK  Station   Index 
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.4QibKa»ttlUAAB£ 


ConHnwftd 

Dj 

M] 

LY 

T 

EW 

[PERATURES 

A1UCAN3A8 
HAY    1961 

D»yOf  Montli 

1 

SlaHon 

J 

2 

3 

4 

' 

s 

7 

8 

9 

10 

U 

n 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

30 

31 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

29 

29 

30 

31 

1 

STUTTOART    9    ESE 

MAX 
MIN 

S7 

66 
47 

65 
47 

73 
55 

68 

57 

83 

to 

82 

60 

84       81 
72       62 

68  69  76 
4  7      SO      56 

60  81  84 
62       64       60 

77  76 
53       59 

86 
61 

82 
63 

82 
63 

79 
60 

65 
69 

84 
60 

73 
65 

76 
58 

84 
63 

66 

45 

67 
46 

75 
55 

87 
63 

86 
67 

77.8 
57.6 

SU8IAC0 

MAX 
MIN 

77 
56 

69 

40 

73 
48 

60 
50 

81 
53 

83 
62 

83 
72 

78       70 
57       46 

75  80  85 
44       4  7       5  3 

81  84  76 
63       70       56 

79  82 
49       62 

85 
64 

78 
60 

82 
60 

83 
60 

82 
62 

75 
57 

74 
55 

82 
52 

69 
60 

72 
43 

80 
47 

87 
56 

88 
63 

90 
6) 

78.8 
66.6 

lEXARKANA   WB    AIRPORT 

MAX 
MIN 

7« 
58 

71 
49 

74 
56 

81 
62 

82 
71 

85 
70 

85 
73 

80       72 
67       50 

76  80  83 
49       51       56 

83  87  82 
63       67       59 

§3  84 
56      64 

67 
72 

89 
67 

74 
65 

86 
66 

86 

65 

74 
64 

76 
62 

88 
61 

74 
54 

79 
60 

85 
60 

89 
63 

90 
66 

61.1 
60.4 

WA1.0RON 

MAX 
MIN 

8* 
55 

72 
39 

73 
48 

66 
5? 

84 
66 

82 
63 

82 

71 

81       70 
61       50 

77  83  85 
40      43      49 

81  85  83 
63       75       57 

61  82 
46       65 

86 
63 

82 
64 

83 
62 

86 
56 

83 
61 

81 
59 

74 
59 

85 
52 

71 
61 

80 
43 

89 
51 

89 

60 

90 
60 

80.7 
66.7 

WAUNUT    RIDGE    FAA   AP 

MAX 
MIN 

7Q 
59 

66 
38 

69 

57 
51 

77 
52 

75 
63 

82 
62 

76      65 
57       50 

70  77  76 
45       50       58 

80  78  72 
66       66       56 

73  81 
52       56 

82 
66 

70 
60 

79 
61 

77 
66 

68 
58 

72 
67 

75 
51 

81 
66 

65 
49 

74 
47 

86 
57 

85 
63 

87 
66 

74.6 
65.4 

WARREN 

MAX 
MIN 

7fl 
59 

69 
45 

76 
47 

if 
63 

84 
68 

85 
65 

86 
73 

81       76 
74       50 

73  60  83 
42       45       50 

82  86  82 
64       65       57 

80  89 
51       58 

83 
66 

85 
67 

82 
67 

88 
66 

86 
68 

80 
63 

75 
57 

90 
67 

84 
58 

78 
42 

87 
51 

89 
53 

89 
64 

61.6 
58.0 

WHITE   ROCK 

MAX 

MIN 

75 
50 

64 
37 

71 
45 

55 
45 

75 
46 

77 
58 

78 

49 

70       63 
49      40 

74  76  76 
51       54       58 

78  75  71 
57      61       45 

74  69 
53       54 

80 
53 

73 
55 

76 
56 

76 
61 

72 
66 

79 
51 

68 
52 

74 
54 

62 

48 

67 
40 

71 
47 

81 
58 

81 
64 

82 
66 

73.1 
52.1 

WYNNE 

MAX 
MIN 

74 
45 

71 
44 

68 
41 

84 
60 

80       70 
55       54 

72  75  81 
46      42       59 

89 
45 

81 

78 

60 

80 
59 

80 

82 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  ol  month 

Stotion 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Is? 

H       < 

BLAKZLT   HOUNTAIM  DA¥ 

EVAP 
WIND 

.16 

.10 

.18 

.16 

.04 

- 

,10 

- 

.23 

.24 

.22 

.14 

.20 

.14 

.17 

.24 

.25 

.10 

.13 

.07 

.08 

.14 

.18 

.10 

.13 

.13 

.28 

.15 

.21 

.22 

.22 

B  5.03 

HOPS  3   NE 

BVAP 
WIND 

.30 
42 

.13 
44 

.17 
16 

,12 
18 

.13 
32 

.15 
62 

.22 
76 

.24 
75 

.24 
74 

.29 
59 

.18 
14 

.20 
9 

.20 
35 

45 

.21 
45 

.26 
30 

.23 
18 

.23 
37 

.21 

14 

.18 
19 

8 

.14 
19 

.24 
33 

.11 
23 

.08 

9 

.04 
26 

.32 
38 

.20 

14 

.21 
22 

16 

.13 

12 

B  5.93 
984 

MOWTAIH  BOMB  C  OF   ENG 

EVAP 
WIND 

.24 

51 

.18 
46 

.17 
16 

.14 
27 

.16 
63 

53 

73 

68 

.14 
56 

.18 

31 

.19 
27 

.22 
12 

.27 
45 

.28 
65 

.23 
73 

.25 
46 

.25 

31 

.12 
40 

.26 
20 

.10 
11 

.17 
13 

.24 
21 

.08 
55 

.24 
38 

.21 
9 

.29 
17 

.17 
44 

.19 
16 

.23 
29 

.20 

11 

.27 
22 

B  6.06 
1129 

NARROWS  DAM 

EVAP 
WIND 

.24 
52 

.10 
31 

.18 
22 

.22 
32 

,06 
29 

92 

.08 
68 

.21 
102 

.29 
90 

.29 
36 

.14 
23 

.22 
16 

.21 
30 

.07 
48 

.17 
33 

.22 
29 

.21 
29 

.17 
29 

.11 
12 

.15 
21 

.04 

11 

.23 
24 

.17 
29 

.10 
25 

.11 
14 

.20 
29 

.17 
27 

.21 
18 

.18 
27 

.20 
18 

.20 
18 

B  5.32 
1064 

NIHROD  DAM 

EVAP 
WIND 

.17 
H 

,07 
6 

.14 
7 

.06 
15 

23 

19 

20 

38 

34 

.11 
18 

.26 
4 

.08 
3 

.18 
10 

.16 
13 

.19 
16 

.20 
13 

.18 
10 

9 

.15 
4 

8 

.04 

1 

.13 
2 

.15 

7 

.04 
5 

.09 

1 

• 

.36 
17 

.15 
6 

.16 
8 

.19 
2 

.13 
2 

B  4.38 
332 

RUS8KIXVILLE 

EVAP 
WIND 

- 

.18 
29 

.19 
25 

56 

,04 
43 

30 

.10 
30 

.22 
52 

.25 
40 

.20 

15 

.22 
12 

.26 

15 

.28 
29 

.17 
28 

.29 

48 

.30 
25 

.23 

37 

.07 
12 

.15 
26 

.04 

11 

.21 
18 

.13 

14 

.17 

51 

.14 
14 

.13 

11 

.21 
27 

.26 
25 

.21 
16 

.23 
8 

.29 
15 

.21 

12 

B  5.96 
B     800 

8TOTT0ART  9  E8K 

EVAP 

WIND 

.38 
112 

.07 
39 

.17 
26 

.19 
32 

.10 
66 

117 

.26 
113 

.28 
193 

.19 
194 

.14 
26 

.16 
23 

.17 

12 

.26 
70 

.26 
102 

.12 
131 

.28 
83 

.22 
20 

.18 
64 

.10 
20 

.17 
27 

.06 
6 

.18 
18 

.19 
55 

.16 
52 

.13 
8 

.24 

51 

.22 

85 

.14 
16 

.27 
47 

.21 
27 

.23 
10 

B  5.82 
1845 

es   follovlog   Station   Index. 


TOTAL  PRECIPITATION 


MAY   1961 


J  < 
OH 


AVERAGE  TEMPERATURE 


MAY    1961 


I  I         I  I  I  CO  /  ! 


^      1 1?  t  III 

"till  Ills 

I  III  I  il it 

Kill?  §  I 

S  J  5  5  II 

«  «  «  a.  ■■    -  ^^ 

&      tM      «   ^ 


( 

8 


I 


S  «| 


I 


i —  i-!fF"-j 

i     oc       /  L 


V— -^-;    i      so   s     5  iN.       o  I       r— I'  ^ 

I.I       oT«i  I     <    I  i.;isi     L-  °  3i  I 

5  /  «j  *    •»  I        « "v"  °       »    I 


^   I    1      1    sis 

|<>    (*       S      VI!  S 


-o'S 


^      ^'®       I 


lo 


50 


I      *s 


STATION  INDEX 


STATION 


»ppl£ton 
iriaoelphia 

ARKANSAS    CriY 

kSKnOWM  0286 

MMEMS  0300 

AUGUSTA  0326 

i^ALO    KNOn  0350 

»ATESVILLE  LIVESTOCK         |  OiSfl 


flATESvrLLE    L 
,  HEEHE 
I  REECH   GROVE 

BEEDEvrLLE 


!  HENTONVILI 
j  HERSrVlLLI 
HIC    FORK 


RUUE  mOUNTA 

BLUFF  cirr 

BLVTHEVILUE 
aOONEVILLE  ( 
BOONEVILLE  ■ 


ANO  a    NO  1, 


COUNTY 


SCOTT 

LAWRENCE 
SALINE 


PERRV 
POPE 
CLARK 
DESHA 


LITTLE  RIVER 

HOMAflO 

MOOORUFF 

WHITE 
INDEPENDENCE 

INDEPENDENCE 


SALINE 


AOONEVILLE  6  NNE 
aOONEVILlE 
nOTKINflURg  2  5 
HOUGHTON 
BRANCH  k   NW 


05B< 


06B6,  BENTON 
0616  CARROLL 

066<.l  POLK 
07461  LAWRENCE 
076<.j  GARLAND 

\  079B|  TELL 
I  oaoO  NEVADA 

0BO6  H15SISSIPI 

0B25  LOGAN 
I  Oaztj  LOGAN 

0B27|  LOGAN 


BRANCH  ' 


S« 


BUFFALO  TOWER 
BULL  SHOALS  DAM 
BURDETTE 

CABOT  4  SW 
CAtrcO  ROCK 

CAMDEN  1 
CAMDEN  2 


CARPENTER  DAM 


COMBS  3 

COMPTON 

CONWAY 

CORNING 

COVE 

CflOSSEI 


DANVILLE 
DARDANELi 

DE  OUEEN 
DERmOTT 


DEVILS  KNOFl 


a;'  MONROE 
55!  JOHNSON 
92  VAN  euREN 


.32  CLAV 
■66  POLK 
'30  ASHLEY 


S29  FAULKNER 


33  29 

3*  07 
53  37 


14  33 

I  36  22  I 
T  36  26  I 

3  3A  29 
7  36  07 
3  3*  36 

'  3i  06  I 
33  41  I 
39  &6 
3»  12 
39  13 


2  35  *9 

I  3*  97 
7  36  07 
9  33  36 

3  33  39 

1  34  47 

3  3ft  27 


91  05 

92  52 

93  29 
93  25 

93  25 

93  00 

92  S3 

93  03 
91  12 

94  OS  I 


91  3B 
91  53 

90  38 


93  37 

1190 

93  58 

1100 

91  06 

299 

93  11 

426 

93  39 
93  09 
89  59 


93  30  , 
92  34  i 
B9  97  I 


92  49  ' 

92  51  I 

91  49 

93  01 

91  IS  I 
93  28  I 

92  2B  , 

93  48  , 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


36  24 

4  34  26 

34  42 

34  05 

34  14 

35  22 

36  03 

35  04 

35  13 

34  02 

33  31 

i4  58 

1 

39  43 

90 

?5 

1060 

91 

56 

175 

92 

27 

3S0 

91 

35 

176 

93 

4ft 

629 

9? 

25 

709 

93 

2ft 

370 

93 

2ft 

370 

09 

330 

94 

71 

420 

140 

91 

30 

204 

93 

24 

2360 

JAMES  V.  WILLIAMS 

RUBY  8.  Owens 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
REBA  V.  SWAIH 
ALTA  F.  GARNER 


OWEN  e 
HOBART 
JOHN  A. 
TILLMAN 

JOHN 


HENORIX 

WATTS 
JONES 

E.  LAWRENCE 
TRAmMELL 


STATION 


SW  GAS  AND  ELECTRIC  CO  ' 

ARRA  D.  PARKER  ; 

CECIL 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS  [ 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS  , 

HELEN  GARRISON 
MARVIN  MORRISON 
B*  B.  HAMMOND 
P.  M.  BRECKENRIOGE 
ETTA  Ct  BURKS 

EARLE  L.  BROWNE 

DAVID  Lt  STIOHAM 

ANNA  M.  LILES 

LEE  W.  mCkENNEy 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

R.  P.  PLYLER 

IVY  W.  CRAWFORD 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE   , 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
CLEO  E.  YANOELL 
MARY  C.  PEARSON 
EUNICE  INGERSOLL 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 


MONTICELLO  3  S 

MONTROSE 

MOROBAY  LOCK  AND  OAM  S 

MORRILTON 

MOUNT  IDA 

MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW  1  e 


NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTi 

NASHVILLE  SCS 


COUNTY 


ASHLEY 

CALHOUN 
CONWAY 
MONTGOMERY 


NEWPORT 
I  NIMROO  0, 
i  NORFORK  I 


(AGOULD  flAOIO  KDRS 


CONS  SERVICE      POCAHONTAS  I 


B.  W.  WALTHER  [ 

AUSTIN  D.  HARRIS 
HIXON  M.  BAILEY 
MARY  REIOER  I 

JOHN  t*  TAIT 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

B.  F.  NORTHERN 

DR.  IRVING  T.  BEACH 
EARL  B.  RIDDICK 
MAUOE  C.  BRASHEARS 

JONAH  LEE  SIMS 
CLARENCE  S.  WILLIAMS    | 
LAURA  POLK  , 

JOE  C,  ALLEN  ' 

U  S  FOREST  SERVICE 

WALTER  C.  TIMMING 
CUMMINS  PRISON  FARM 
FERNA  JONES  TEDDER 
WILLIAM  A.  BROWN 
J.  A.  MOUOY 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
JACK  E.  BURKS 
0.  TUCKER  VASSER 
L*  W.  WILSON 

C.  J.  RISTER 


■  REMMEL  DAM 

'  ROGERS 
ROHWER  2  NNE 
RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 


j  5112|  HOWARD 
5114  HOWARD 
!  515b!  HOWARD 


1  5200|  PERRY 


5358  MONTGOMERY 


j  5562!  &fte£NE 
I  5576;  LOGAN 

5577,  LOGAN 

5586,  CROSS 

55911  SCOTT 

'  5602  NEWTON 

'  569*  PERRY 
5754  JEFFERSON 
5756  JEFFERSON 
5760  MONTGOMERY 

5820  RANDOLPH 
5866  ASHLEY 
5908  NEVADA 
5910  NEVADA 
5970  MARION 

6005  LOGAN 
6006'  FRANKLIN 
6007  FRANKLIN 
600S  LOGAN 
6016  MILLER 

[   6102  HOT  SPRING 
6248  BENTON 
6253  DESHA 
6352  POPE 
6376  ARKANSAS 


34  33 

39  10 

36  20 

7!  36  20 

7j  35  62 

l|  39  34 

3j  34  09  , 


35  4B    94  2' 


4  33  46 
2,  39  44 
3  3ft  37 
1  35  29 


3  34  35    93  54 


SA|i 


tANCIS 


63B0  CLi 


OIERKS 

2015 

HOWARD 

34  07 

94  02 

422 

5P 

7A 

THOMAS  F.  HINSLEY 

DUMAS 

2148 

OESHA 

33  93 

91  29 

162 

6P 

7A[     C  H   TRAVIS  C.  REAHEY 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

2300 

UNION 

33  13 

92  48 

292 

MID 

MID        H   U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

EUREKA  SPRINGS 

2156 

CARROLL 

36  2ft 

93  44 

1465 

6P 

7A,     C  H   WALTER  H.  PETERSON 

EVENING  SHADE  1  Nf 

2366 

SHARP 

36  09 

91  37 

490 

7A           OPHA  WOLFE 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

WASHINGTON 

36  00 

9ft  10 

1253 

MIO!     1   H  ,  U  S  FED  AVIATION  AGENCY' 

FAYETTEVILLE  ExP  STA 

24*4 

36  06 

9ft  10 

1270 

1       UNIVERSITY  OF  ARKANSAS  i 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

2528 

MARION 

36  18 

700 

MID 

MID 

1   H   U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

FOPOYCE  6  W 

2540 

DALLAS 

33  49 

92  31 

2S0 

6P 

Jp 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

FOREMAN 

25*4 

LITTLE  RIVER 

33  43 

9ft  2ft 

400 

C     LESLIE  P.  CALLENS 

FORREST  CITY 

2564 

ST  FRANCIS 

35  01 

90  47 

261 

C    , THOMAS  A.  MOORE 

FORT  SMITH  wn  AIRPORT 

2574 

SEBASTIAN 

35  20 

9ft  22 

449 

MID 

HID 

C  H.J  U  S  WEATHER  BUREAU 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

2578 

CRAWFORD 

39  39 

9*  09 

793 

9P 

TA 

JAMES  L.  CRISTEE 

FULTON 

2670 

HEMPSTEAD 

33  37 

03  48 

2*0 

8A 

INA  J.  LOGAN 

GEORGETOWN 

2760 

WHITE 

35  07 

91  26 

200 

7A 

BESSIE  E,  AKERS 

GILBERT 

2794 

SEARCY 

35  59 

92  43 

995 

6P 

7A 

CM  : C,  ELI  JORDAN 

GLENWOOD 

2842 

PIKE 

3ft  19 

93  33 

9*7 

6A 

WILLIAM  F.  SEVIER 

GRAVELLY 

3ft  93 

7A 

WILLIE  PENDERGRASS 

GRAVETTE 

2930 

BENTON 

3«  24 

94  28 

1290 

« 

SS 

H  ^ GLENN  S.  JUSTICE       | 

GREEN  FOREST  4  ESE 

29*6 

CARROLL 

T 

36  IS 

93  22 

,300 

7A 

RALPH  L.  BANTA 

GREENBRIER 

2962 

FAULKNER 

39  14 

92  23 

360 

TA 

CHARLES  F.  FORD 

GREENWOOD 

2976 

SEBASTIAN 

39  13 

94  19 

518 

TA 

DOROTHY  M.  BEEN 

GREERS  FERRY  DAM 

2976 

CLEBURNE 

35  31 

92  00 

TA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GUROON  3  E 

307* 

CLARK 

33  94 

93  06 

290 

TA 

ROY  S.  ROBBS 

HAMBURG 

3088 

ASHLEY 

33  14 

91  ftS 

177 

6P 

A.  JAMES  LINDER 

HARDY 

3132 

SHARP 

36  19 

91  29 

362 

C 

THERESA  DONALDSON 

HARRISON 

3164 

BOONE 

93  07 

1150 

6P 

TA 

BEA  GRAY  BEENE 

HEBER  SPRINGS  3  SW 

3730 

CLEBURNE 

39  2S 

92  03 

C 

WAYNE  STARK 

HECTOR 

3235 

POPE 

39  2a 

92  9S 

555 

TA 

MRS.  BOBBY  A.  BRYAN 

HELENA 

3242 

PHILLIPS 

34  32 

90  35 

200 

6P 

7A 

CHARLEY  M.  FRIODELL 

HOPE  3  NE 

3428 

HEMPSTEAD 

93  33 

375 

5P 

7A 

5P 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

HOPPER 

3*38 

MONTGOMERY 

3ft  22 

93  ftl 

700 

TA 

AVAPELLE  WHISENHUNT 

34*2 

SEVIER 

33  56 

337 

6A 

ELIZABETH  W.  FRIDAY 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

3*66 

GARLAND 

34  31 

93  03 

710 

6P 

5P 

H 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

HUNTSVILLE 

35*0 

MADISON 

36  05 

93  44 

lft»3 

c 

MAY  PEARL  MARKLEY 

HUTTI6  DAM 

3556 

UNION 

33  02 

92  06 

BA 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

INDEX 

356* 

LITTLE  RIVER 

33  35 

94  03 

300 

SA 

Wt  E.  MCDOWELL 

JASPER 

3600 

NEWTON 

36  01 

93  11 

857 

TA 

JAMES  S.  VAUGHAN 

JESSIEVILLE 

3704 

GARLAND 

3ft  42 

93  Oft 

730 

TA 

LURA  e.  SYKES 

JONESBORO 

3734 

CRAIGHEAD 

35  60 

90  ft2 

3ft6 

6R 

7A 

H 

BENEDICTINE  SISTERS 

3821 

35  41 

90  05 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

KEO 

34  36 

92  00 

230 

R,  A.  WALLER 

KINGSLANO  3  SSE 

3904 

CLEVELAND 

c 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

LAKE  CITY 

3998 

CRAIGHEAD 

35  49 

90  26 

230 

7A 

TRESSA  ST.  CLAIR 

LAKE  MAUMELLE 

4010 

PULASKI 

34  51 

92  28 

305 

MID 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LAMAR  2  SW 

JOHNSON 

35  26 

93  26 

550 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

LANGLEY 

4060 

PIKE 

3ft  19 

93  51 

796 

7A 

MABEL  L.  FORRESTER 

LEAD  HILL 

BOONE 

92  5* 

710 

SS 

TA 

CLAY  A,  CLARY 

LEE  CREEK  GUARD  STATION 

4116 

CRAWFORD 

35  42 

94  19 

1000 

7A 

MARY  A.  COCHRAN 

LEOLA 

4134 

GRANT 

3ft  10 

92  35 

261 

TA 

PIERCE  A.  REEDER 

LITTLE  HOCK  WB  AIRPORT 

4  24B 

PULASKI 

34  44 

92  14 

257 

HID 

MID 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LITTLE  HOCK  FILT  PLANT 

4260 

PULASKI 

92  19 

512 

M|D 

LITTLE  HOCK  WATERWORKS 

LURTON 

NEWTON 

39  46 

93  05 

2007 

SA 

LOLA  I.  DOLLAR 

MAO I  SON 

4628 

ST  FRANCIS 

35  00 

90  43 

215 

TA 

JAMES  C.  HODGES 

MAGNOLIA  3  N 

46*8 

COLUMBIA 

33  19 

93  14 

315 

6P 

7A 

„ 

EARL  E.  GRAHAM 

MAGNOLIA  6  N 

4660 

COLUMBIA 

33  20 

93  13 

360 

c 

SOUTHWESTERN  6  AND  E  CO 

MALVERN 

4562 

HOT  SPRING 

311 

MAMMOTH  SPRING 

4572 

FULTON 

36  29 

91  32 

SS 

7A 

H 

JOHN  H.  MCKEE 

MARIANNA  2  S 

463B 

LEE 

3ft  44 

90  46 

234 

6P 

6P 

C  H 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

MARKED  TREE 

465* 

POINSETT 

5 

39  32 

90  26 

229 

60 

7A 

„ 

HORACE  J.  LOVELL 

MARSHALL 

4666 

SEARCY 

35  54 

92  36 

1060 

SS 

MINNIE  HORTON 

MAUMEE 

4696 

SEARCY 

36  03 

749 

c 

HELEN  E.  ADAMS 

MELBOURNE 

ft  746 

IZARD 

36  04 

91  54 

610 

7A 

HILLA  M.  GRAHAM 

POLK 

3ft  35 

9*  15 

1207 

" 

^ 

RICHARD  W.  ST.  JOHN 

SHERIDAN  TOWER 


,  STORY 
j  STUTTGAR' 
!  STUTTGAR' 
SUftlACO 


'  WALNUT  GRO' 
WALNUT  RIDI 
WARREN 


6606 

WHITE 

6586 

VAN  BUREN 

662ft 

BENTON 

6  768 

DALLAS 

LAFAYETTE 

6820 

LINCOLN 

6S66 

YELL 

6890 

MONTGOMERY 

6918 

ARKANSAS 

6970 

ARKANSAS 

69?fl 

LOGAN 

Tosa 

COLUMBIA 

704B 

MILLER 

74BB 

SCOTT 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  infornation  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Bo,.  1819,  Little 

Bock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  Issue. 

Divisions,  as  used  in  -Cllmatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Bnless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  "F   precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  In  miles. 

Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  -Evaporation  and  Wind-  Table. 

--;j!^:s-:kin-t  ^^^^j:^-^^:^  ^^  ^^  2,^^  ^^-^r^z-t^^  ^^^^^'-^^s^^-  - 

— rr^-=l^^riJf?e-nr;o-r?oi^u-e-?:e-bS-a?:o-rconse,:^^ 

may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  In  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  Include  snow  and  sleet. 

Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet  and  ice. 

.   ....  .^1   p  ♦     ..  T^hia.  "n-iiiv  i>r*>rinitatlon"  Table*  "Dailv  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and 

rno^'onGrouTd-Tabfew^^n  published!  a^ei:r'thr2rhour"en^       tTme'^of  observatioA.   The  Stanton  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time. 
During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau 


FAA  Stations.   For  those  stations  snow  on  ground 


Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Sn 
values  are  at  0600  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 
r        Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  -Hourly 


Precipitation  Data"  Bulletin. 

"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in 

"Supplemental  Data"  Table. 


iny 


th  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that 
OTHER  REFERENCE  NOTES 


nth. 


No  record  in  the  -Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry 

Internolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication.   ^  ,,    ^  ^       r        ,.^-   T,hl.. 
-   Jo  record  in  the  "luppIementalDr^a"  Table;  "Dally  Precipitation"  Table;  -Evaporation  and  Wind"  Table;  -Snowfall  and  Snow  on  Ground   Table; 

and  the  Station  Index. 
+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates, 
;   ^°;::L:reir:^e1ei:JiurLporer!rrsh^iter''Jlc^aJ^rr?er?::rabove  soa-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 

thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  alter  rain. 

n   w^ter^eLJvaLnf  of^snowiall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
S   Sne  or  more  days  of  record "jslng;  it    average  value  is'enterld,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Dally  Temperature"  Tab  e 

?or  detailed  daurrecord   Degrel  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month 
R   imounts  from  recording  gage.   fThese  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data.) 
SS   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V   Includes  total  for  previous  month. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  "O-I^f  ^f„f  ^?,^^'^,:-,«°^r  S^c"""'"^'"'  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and 
STORM  DATA   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 

15  cents. 

T^-  oa  r  «  n„  ™oni-hiv  anri  annual-  S2  SO  Der  vear  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
bfra"d?*pa°y"ab"^rVo  Z^^^AllelZli  TlllLi:l':''T.litlLcl  ?nd  c^^rrespondenc^  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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56 

22 

0 

5 

0 

0 

0 

5.83 

1.56 

3.44 

5 

.0 

0 

4 

3 

2 

WALDRON 

86.0 

51.1 

73.6 

93 

30+ 

53 

22 

0 

8 

0 

0 

0 

3.25 

1.03 

4 

.0 

0 

6 

3 

1 

WHITE  ROCK 

77.8 

61.4 

59.6 

85 

30 

50 

15 

9 

0 

0 

0 

0 

2.60 

.54 

8+ 

.0 

0 

5 

4 

0 

DIVISION 

73.2 

-  3.8 

3.24 

-  1.05 

.0 

CENTRAL  DIVISION 

ALUM  FORK 

85.3 

52.6 

74.0 

93 

30 

53 

IB 

1 

4 

0 

0 

0 

3.41 

1.50 

9 

.0 

0 

5 

2 

1 

BENTON 

85.2 

51.2 

73.2 

92 

30 

48 

22 

2 

2 

0 

0 

0 

2.52 

.98 

9 

.0 

0 

4 

2 

0 

BLAKELY  MOUNTAIN  0AM 

85.5 

61.2 

73.4 

91 

3  0+ 

63 

18 

2 

7 

0 

0 

0 

4.36 

1.27 

5 

.0 

0 

7 

4 

2 

CONWAY 

84.8 

63.2 

74.0 

-  4.9 

92 

30 

63 

22 

1 

3 

0 

0 

0 

3.65 

-   .04 

2.18 

9 

.0 

0 

4 

2 

1 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

8  4.8 

54.7 

74.8 

-  4.9 

94 

30 

65 

18 

0 

5 

0 

0 

0 

5.43 

2.18 

2.87 

4 

.0 

0 

6 

2 

2 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT      //R 

87.2 

54.4 

75.8 

-  2.7 

95 

30 

54 

18 

0 

11 

0 

0 

0 

1.48 

-  1.95 

.57 

9 

.0 

0 

4 

1 

0 

MALVERN 

85.5 

50.8 

73.2 

92 

30+ 

50 

22 

2 

3 

0 

0 

0 

3.02 

.74 

14 

.0 

0 

7 

3 

0 

MORRILTON 

85. 5 

63.5 

74.5 

-  4.0 

93 

30+ 

55 

22 

0 

3 

0 

0 

0 

4.02 

.28 

2.84 

8 

.0 

0 

5 

1 

1 

NIMROO  DAM 

36.0 

61.6 

73.8 

92 

30  + 

62 

22 

1 

9 

0 

0 

0 

4.20 

1.90 

5 

.0 

0 

6 

2 

2 

PERRYVILLE 

85.2 

61.0 

73.1 

-  3.9 

94 

30 

62 

22 

1 

4 

0 

0 

0 

3.41 

-   .83 

2.15 

9 

.0 

0 

5 

1 

1 

SHERIDAN  TOWER 

36.9 

64.2 

76.5 

95 

30 

61 

18 

1 

10 

0 

0 

0 

1.86 

.70 

4 

.0 

0 

5 

1 

0 

DIVISION 

74.1 

-  4.1 

3.49 

-   .18 

.0 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 
JUNE   1961 


Temperature 


ST  CENTRAL  DIVISION 

NKLEY 

ARC 
ENA 

I  ANNA  Z    S 
NT  CHARLES 
TTGART 

TT6ART  9  ESE 
NE 

DIVISION 

UTHWEST  DIVISION 

lOOWN 
OUEEN 

Rrs 

E  3  NE 

m   IDA 

ROWS  DAM 

iHVILLE  PEACH  SUBSTA 

,Y 

ARKANA  W6  AIRPORT 

DIVISION 

lUTH    CENTRAL    DIVISION 

ADELPHIA 
lOEN    1 

DORADO    FAA    AIRPORT 
!OYCE    6    W 
iNOLIA    3    N 
rSCOTT 
iREN 

DIVISION 

JUTHEAST    DIVISION 

JSSETT    7    S 

tMINS    FARM 

«AS 

(TICELLO    3    S 

*E    BLUFF 

«E    BLUFF    FAA    AIRPORT 

ULANO 

^WER    2    NNE 

DIVISION 


0  .i 
<  I 


86.2 
86. S 
86.3 
35.1 
83.8 
86.7 
85.7 
85.1 
85.8 


85.9 

86.3 

85.8 

83.9 

85.4 

86. 2M 

84.0 

86.4 

84.1 


84.5 
85.5 
84.9 

85.7 
86. 4M 
85.1 


85.4 

85.4 

85.6 

85. 4M 

86.4 

87.1 

83.5 

84.6 


63.9 
64.9 
64.2 
63.2 
63.5 
66.1 
55.4 
65.1 
65. 7M 


63.5 
63.0 
61.0 
63.7 
50.6 
50.7 
51.2 
54.9 
66.1 


54.5 
65.1 
53.5 


53.3 
65.5 
54.3 
53.4 
65.2 
55.5 
64.9 
53.5 


75.1 
75.7 
75.3 
74.2 
74.7 
75.4 
75.1 
75.1 
75. 3M 

75.3 


74.8 

74.7 

73.4 

73.8 

73.0 

73. 5M 

72.5 

75.7 

75.1 

74.1 


74. 

75. 

75.5 

74. 9M 

75.8 

75.3 

74.2 

74.1 


5.3 
3.5 


3.8 
5.1 

5.5 
4.9 


Precipitotion 


0 
0 
0       0 


5.17 
2.32 
2.08 
1.91 
1.92 
4.12 
4.45 
2.43 
3.52 

3.21 


3.12 
2.77 
3.75 
3.54 

4.08 
1.86 
2.77 
1.83 
7.54 

3.48 


3.75 
2.94 
4.28 

3.97 
3.72 
2.50 


7.86 
2.61 
3.92 
2.69 
1.22 
2.09 
3.90 
2.39 

3.34 


1.07 
1.08 


.37 
.50 


1.33 
3.69 


.22 

.01 

1.48 

1.03 
.42 


4.53 
.75 

1.79 
.83 

.21 


2.38 

.75 

.53 

.72 

.81 

.82 

2.35 

1.07 

2.00 


1.05 
1.54 
1.05 

.85 
1.41 

.59 
1.13 

.45 
1.84 


1.23 
.90 
.89 

1.10 

1.15 

.72 


2.39 

1.08 

1.90 

.96 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


MONTHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature:   97°  on  the  30th  at  Jonesboro 
Lowest  Temperature:   45°  on  the  21st  at  Gravette 
Greatest  Total  Precipitation:   7.86  inches  at  Crossett  7  S 
Least  Total  Precipitation:   0.58  inch  at  Evening  Shade  1  NE 
Greatest  one-day  Precipitation:   3.50  inches  on  the  5th  at  Flippin  FAA  AP 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


10       11       12 


13       14       15 


17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


ABBOTT 

ALICIA 

ALUM  FORK 

ALY 

AMITY  3  NE 

ANTOINE 
APLtN  1  W 
ARKAOELPHIA 
ARKANSAS  CITV 
A5H00HN 

ATHENS 

AUGUSTA 

BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  0  NO  1 

BEAVER  0AM 
SEECH  GROVE 
BEEOEVILLE 
BENTON 
BENTONVILLE 

BERRVVILLE  *  NW 

BIG  FORK 

BLACK  ROCK 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

BLUFF  CITY  3  SW 

BLYTHEVILLE 
BOONEVILLE 
BOUGH TON 
BRINKLEY 
BUFFALO  TOWER 

BUROETTE 
CABOT  *  SW 
CALICO  ROCK 
CAMOEN  1 
CARLISLE  1  SW 

CLARENDON 

CLARKSVILLE 

CLINTON 

CONWAY 

CORNING 

COVE 

CROSSETT  7  S 
CRYSTAL  VALLEY 
CUMMINS  FARM 
DAISY 

DAMASCUS 
DANVILLE 
OAROANELLE 
DE  QUEEN 
OERMOTT 

DES  ARC 

DEVILS  KNOB 

DIERKS 

DUMAS 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

EUREKA  SPRINGS 
EVENING  SHADE  1  NE 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

FOROYCE  6  W 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT   /> 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 
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GEORGETOWN 

GILBERT 
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HOPPER 
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HOT  SPRINGS  1  NNE 

INDEX 

JASPER 

JESSIEVILLE 

JONESBORO 

KEISER 

KEO 

LAKE  CITY 

LAKE  MAUMELLE 

LAN6LEY 

LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STATION 

UEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT  / 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

LURTON 

MADISON 

MAGNOLIA  3  N 
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MAMMOTH  SPRING 
MAR  I  ANNA  2  S 
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MELBOURNE 

MENA 

MONTICELLO  3  S 
MOROfiAY  LOCK  AND  DAM  8 
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MOUNT  IDA 
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MOUNTAIN  VIEW  1  E 
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1.55 
2.52 
*.72 


2.52 
2.26 
3.60 
2.94 


2.*5 
7.86 
3.** 
2.61 


3.01 
2.61 
2.77 


1.39 
3.75 
3.92 
4.28 


3.99 
2.64 
3.80 
1.67 

1.21 
4.83 
5.15 
5.09 

1.73 

1.87 


2.46 
1.91 
3.68 
1.25 


1.39 
1.291 
3.971 

3.02 


1.92 

2.30 
.70 
2.00 

5.08, 
2.69 
3.51 


1.38 
T  1.03 
.35  1.50 
.16  .88 
.16  1.14 

1.30 


,15  1.23 
.28- 


1.15 

.04   .60  .05 
.25   T 

.17  .12 

.03  *0i 

.14  .1* 


.82  1.14 

.32 
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.08 
1.40 


1*12 

T 
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.86 

l.i« 

25 

2.1! 

.02 

24 

.»3 

.09 

37 

.60 
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1.91 
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1.08 
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65 

1.02 

.17 

2.04 

.32 
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T 

.87 
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.32 

.63 

.05 

.22 

.42 

.44 

.52 

.52 
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12 
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1.60 

.15   .25   .34 


1.57 
.73 
1.33 


.10   .47 

1.76 

1.14 

.01   .08|  .03 


.09 
.24   .07   .05 


1.47 

.26 
.12 

.06 

.01 

•  23 

.32 

.60 

.05 

.01 

T 

.07 

T 

T 

.20 

.05 

.44 
.04 

.22 

.76 

.17 

.05 

.31 

.02 

.02   T 

.05 

T 

.34 

.85 

.09 

.03 

.25 

.10   .15   .051 


.13   .22 
.55   .60 


.23 

.30. 
.35 


.691 

i.iol 


03 

.26 

.20 

06 

.10 

01 

.04 

T 

19 

.11 

34 

.11 

.40 
1.32 


,91  1.65 

.n 

.12 


.02  .02 

.29        .17   .20 
.29   .35   .27   .27   .26 
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DAILY  PRECIPITATION 
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*.20 
1.33 
3.72 
1.B3 

1.97 

4.22 
3.8€ 

3.68 
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2.99 

3.34 


2.09 

4.70 
2.01 
3.90 
3.72 
3.08 

3.S6 


2.21 
4.81 
1.88 


2.0i 
3.71 
2.36 

4.03 

4.4« 
2.43 

S.83 
6.82 

7.54 

3.2S 
3.15 

1.04 
2.60 
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Day  of  Month 


1.07 

1.22 

T         2.70 

1.90 

.32 

.05    1.22 


1.80 
1.73 


1.06 
.19    1.25 


.49      T 
.07      .21 


1.00 
.36 
3.44 


.42       .42 

.58    1.26 

.46 

.24    1.23 


.04    2.36 
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.26 
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.94 

.97 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season   of    1960-1961 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

Februaiy 

March 

April 

May 

June 

Total 

ABBOTT 

1.8 

5.0 

6.8 

ALICIA 

T 

2.2 

- 

ALUM  FORK 

6,0 

T 

2.0 

T 

8.0 

ALY 

T 

- 

~ 

AMITY  3  NE 

T 

~ 

.4 

ANTOINE 

T 

T 

T 

T 

APLIN  1  W 

3.3 

1.5 

T 

4.8 

ARKADELPHIA 

T 

T 

T 

ARKANSAS  CITY 

T 

T 

T 

T 

ASHOOWN 

T 

T 

ATHENS 

T 

1.3 

1.3 

AUGUSTA 

T 

T 

BALD  KNOB 

2.0 

T 

~ 

" 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

4.4 

T 

3.5 

1.6 

9.5 

BATESVILLE  L  AND  0  NO  1 

T 

~ 

" 

" 

BEATY  LAKE 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BEAVER  0AM 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

~ 

~ 

BEECH  GROVE 

2.0 

- 

2.9 

- 

BEEDEVILLE 

T 

3.0 

- 

~ 

BENTON 

2.5 

~ 

~ 

BENTONVILLE 

.2 

.5 

15.0 

T 

15.7 

BERRYVILLE  i>   NW 

T 

T 

15.5 

15.5 

BIG  FORK 

~ 

~ 

~ 

BIG  LAKE  OUTLET 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

~ 

- 

- 

BLACK  ROCK 

T 

" 

~ 

T 

" 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

T 

- 

- 

- 

BLUFF  CITY  3  SW 

T 

- 

T 

~ 

BLYTHEVILLE 

.8 

- 

T 

~ 

BOONEVILLE 

.2 

2.1 

2.0 

T 

4.3 

BOUGHTON 

" 

T 

~ 

BRADFORD 

- 

. 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BRINKLEY 

5.0 

T 

T 

T 

5.0 

BUFFALO  TOWER 

T 

- 

6.5 

T 

- 

BUROETTE 

.i 

4.5 

- 

~ 

CABOT  4  SW 

1.5 

T 

T 

1.5 

CALICO  ROCK 

T 

- 

- 

T 

- 

CAMDEN  1 

- 

T 

- 

CARLISLE  1  SW 

- 

T 

- 

CLARENDON 

T 

2.0 

2.0 

CLARKSVILLE 

1.0 

.8 

1.5 

3.3 

CLINTON 

- 

- 

T 

- 

CONWAY 

2.5 

T 

1.5 

T 

4.0 

CORNING 

1.5 

4.5 

4.0 

10.0 

COVE 

T 

2.0 

2.0 

CROSSETT  7  S 

T 

.8 

T 

.8 

CRYSTAL  VALLEY 

2.5 

T 

2.5 

CUMMINS  FARM 

T 

.4 

T 

.4 

DAISY 

- 

- 

- 

DAMASCUS 

4.0 

3.0 

T 

7.0 

DANVILLE 

" 

~ 

T 

~ 

OARDANELLE 

T 

.2 

1.5 

T 

1.7 

DE  OUEEN 

T 

- 

~ 

DERMOTT 

T 

T 

T 

T 

DES  ARC 

4.0 

T 

4.0 

DEVILS  KNOB 

5.0 

- 

~ 

DIERKS 

T 

T 

1.0 

1.0 

DUMAS 

T 

T 

T 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

2.5 

T 

2.5 

EUREKA  SPRINGS 

.8 

.4 

- 

- 

EVENING  SHADE  1  NE 

- 

3.0 

- 

~ 

FAYETTEVILLE 

1.1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

T 

2.1 

6.5 

T 

T 

8.6 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

T 

1.0 

- 

T 

T 

- 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

T 

1.0 

7.9 

T 

8.9 

FOROYCE  6  W 

2.0 

T 

- 

" 

" 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

T 

.4 

6.5 

6.9 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

.4 

- 

2.0 

- 

FULTON 

- 

- 

- 

GEORGETOWN 

3.0 

- 

- 

GILBERT 

1.0 

- 

4.0 

T 

~ 

GLENWOOD 

- 

- 

- 

GRAVELLY 

- 

3.0 

- 

6RAVETTE 

T 

T 

- 

T 

- 

GREEN  FOREST  4  ESE 

1.0 

11.2 

12.2 

GREENBRIER 

2.7 

2.5 

.3 

5.5 

GREENWOOD 

T 

T 

- 

- 

GREERS  FERRY  DAM 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

T 

- 

GURDON  3  E 

T 

3.0 

T 

3.0 

HAMBURG 

- 

- 

.3 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

HARRISON 

.4 

1.0 

10.4 

11.8 

HEBER  SPRINGS  3  NE 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

HECTOR 

- 

- 

- 

- 

HELENA 

T 

T 

T 

T 

HENDERSON  2  W 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

HOPE  3  NE 

- 

- 

~ 

HOPPER 

T 

- 

- 

- 

HORATIO 

- 

.6 

- 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

2.0 

T 

.5 

2.5 

HUTTIG  0AM 

.7 

T 

- 

- 

- 

INDEX 

- 

- 

~ 

JASPER 

T 

2.0 

- 

T 

- 

JESSIEVILLE 

.3 

1.5 

.5 

2.3 

JONESBORO 

.8 

4.3 

~ 

T 

T 

- 

KEISER 

- 

- 

- 

- 

KEO 

2.5 

1.5 

4.0 

rollovlng   Station   Index. 


MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  of  1960-1961 
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IRKED    TREE 

kRSHALL 

iLBOURNE 

:NA 

3NTICELL0    3    S 

3R0BAY    LOCK    AND    DAM    8 

3RRILT0N 

IXINT     IDA 

[>UNT    MAGAZINE 

DUNTAIN    HOME     1    NNW 

DUNTAIN    HOME    C   OF    ENG 

OUNTAIN    VIEW    1    E 
ULBERRY    6    NNE 
ARROWS    DAM 

ASMVILLE   PEACH    SUBSTA 
ATHAN   <>    WNW 

EWHOPE   3    E 
EWPORT 
IMROO    DAM 
DELL    3    N 
OEN    2    W 

KAY 

■SCEOLA    2    NNW 

WENSVILLE 

I2ARK 

iZONE 

ARAGOULD    RADIO    KDRS 

•ARIS 

'ARKIN    2    W 

'ARKS 

'ERRYVILLE 

>INE   BLUFF 

>INE    BLUFF    FAA    AIRPORT 

>INE    RIDGE 

'OCAHONTAS    1 

>ORTLAND 

■RESCOTT 
SATCLIFF 
SOGERS 

(OHWER    2    NNE 
RUSSELLVILLE 

SAINT    CHARLES 
SAINT    FRANCIS 
SALEM 
SEARCY 
SHERIDAN     TOWER 

SHIRLEY 

SILOAM   SPRINGS 

SPARKMAN 

STAMPS 

STAR    CITY    2    S 

STEVE 

STORY 

STUTTGART 

STUTTGART    9    ESE 

SU8IAC0 

TAYLOR 

TEXARKANA    WB    AIRPORT 

TURNPIKE 

WALDRON 

WALNUT    GROVE     2    NNE 

WALNUT    RIDGE    FAA    AP 

WARREN 

WHITE    ROCK 

WHITECLIFFS 

WYNNE 


July 


August 


September 


6.0 


1.0 
2.5 


January 


6.5 
3.2 


1.0 

1.5 

T 


3.0 
4.1 


.5 
1.0 


February 


2.0 
1.0 


7.0 

.4 
.2 


1.5 

5.7 
1.0 


4.0 
.5 

2.0 


1.0 

T 
3.0 


11.0 
3.5 


April 


May 


7.5 

4.0 


2.5 

1.0 
5.0 

a.o 


8.5 
3.0 


1.0 
7.0 


2.0 

1.1 


Total 


11.5 

5.0 


T 
1.3 


2.5 

3.0 


8.9 
4.5 


T 

T 

4.0 

1.0 


1.9 
2.7 


(  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


AKEANSi 
JUNElSf 


Day  Of  Month 


ALUM  FORK 
ARKAOELPHIA 

ASHOOWN 

BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  0  NO  1 

BEAVER  DAM 

BENTON 

BENTONVILLE 

BLAKELV  MOUNTAIN  DAM 

BLYTHEVILLE 

BOONEVILLE 


CAMDEN  I 
CLARKSVILLE 
CONWAY 
CORNING 
CROSSETT  7  S 
CUMMINS  FARM 
DARDANELLE 
DE  QUEEN 
DES  ARC 
DEVILS  KNOB 
OIERKS 

DUMAS 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

FORDYCE  6  W 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

GILBERT 

GRAVETTE 

HARRISON 

HELENA 

HOPE  3  NE 

HOT  SPRINGS  1  NNE 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


91   89 
61   65 


86   86 
64   66 


89   86 
62   62 


89   85 
62   62 


64   58   63 


62   61   65 


87   78 
69   60 


90   91 
58   63 


90   90 
69   68 


92   91   84 


81   88 
63   61 


86   86 
66   64 


90   88 
67   62 


86   87 
63   68 


85   88 
61   63 


85   87 
63   66 


80   87 
58   60 


84   88 
68   62 


80   86 
60   59 


87   84 
63   65 


83   86 
67   69 


84   89 
63   59 


MAX 
MIN 


MIN 
MAX 


MIN 

MAX 


90   89 
65   67 


90   89 
65   67 


90   86 
60   64 


87   86 
64   66 


91   86 
69   67 


87   89 
60   62 


88   89 
65   67 


90   8.4 
64   65 


91   89 
67   68 


84   78 
65   62 


88   85 
60   63 


88   89 
64   65 


87   78 
61   61 


90   77 
62   70 


88   89 
64   67 


88   89 
67   65 


80   90 
65   60 


81   88 
64   62 


87   90 
67   68 


89   89 
64   65 


88   89 
67   68 


81   88 
65   62 


MAX 
MIN 


92   90   85 
64   64   68 


58   58   63 


85   85   82 
60   65   60 


67   60   65 


91   89   92 
65   63   64 


60   64   69 


89   90 
66   61 


87   90 
66   67 


76   82 
60   65 


89   89 
65   60 


92   90 
66   66 


91   91 
64   63 


83   86 
59   57 


78   84 
60   60 


8   9   10 


84   86 
66   63 


85   87 
70   69 


82   87 
66   66 


85   77   88 
64   65   64 


81   87 
66   66 


81   82   86 
63   67   65 


82   81   84 
63   65   64 


84 

85 

64 

63 

83 

85 

70 

67 

85 

88 

66 

62 

86 

86 

66 

71 

88 

91 

70 

65 

81 

90 

66 

64 

84 

86 

70   71   65 


84   81   87 
67   67   68 


89   88 
70   65 


89   87 
74   61 


84   83   85 
66   67   65 


67  6  7  64 

90  86  86 

67  71  67 

76  74  82 

64  62  62 


65   64   61 


89   90   89 
69   70   65 


61   64   67 


67 

71 

64 

81 

80 

83 

62 

62 

61 

78 

81 

84 

65 

65 

60 

87 

79 

82 

65 

64 

62 

B7 

81 

84 

65 

64 

68 

11   12   13   14   IS  16   17   18   19  20   21   22 


79 

90 

88 

85 

86 

89 

64 

63 

66 

6^ 

66 

64 

78 

87 

85 

83 

87 

86 

59 

57 

62 

61 

62 

63 

64 

88 

87 

84 

83 

87 

62 

61 

61 

62 

60 

62 

79 

84 

84 

81 

80 

83 

60 

57 

62 

63 

64 

56 

80 

8B 

87 

84 

82 

85 

59 

60 

63 

62 

63 

63 

88 

90 

90 

87 

87 

88 

63 

68 

69 

68 

70 

6' 

86 

89 

89 

85 

83 

86 

67 

62 

63 

68 

68 

63 

89   86 
69   70 


69   90 
65   68 


91   86 
69   67 


88   89 
65   65 


64   65   67 


91   92 
62   65 


89   88 
67   69 


90   90 
66   65 


87   90 
67   67 


89   87 
71   71 


91   92 
66   68 


94   90 
68   69 


91   90 
67   69 


92   90 
68   68 


90   86 
70   66 


90   90 
68   68 


91   91 
65   68 


92   90 
69   69 


90   91 
63   68 


91   89 
64   65 


59   64   65 


67   66   64 


91   92   91 

67   70   70 


60   65   64 


89   90   91 
63   64   63 


91   92   87 
70   68   68 


86   87   89 


67   69   69 


70  72  67 

88  88  86 

70  72  68 

91  89  91 

69  72  66 

87  87  77 
69  73  52 

88  87  77 
68  72  60 

86  85  78 
68  72  61 

88  86 
62  68 

89  85  82 

68  70  59 

87  79  71 
67  67  62 

88  90  89 

69  71  63 


90   90 
71   73 


90  86  81 

72  73  64 

88  92  79 

70  72  61 

92  90  89 

70  71  70 

90  85  80 

72  73  64 

88  88  78 

70  72  66 

89  89  79 

71  69  57 

90  90 
67  69 

90  89 

69  72  68 

85  86  81 

72  72 

92  89  89 

70  71  65 

89  91 

70  73  62 

81  80  73 

66  68  56 

91  87  88 
69  70  62 


92   91   89 
67   71   63 


89   87   69 
65   64   55 


78   68 
66   59 


78   70 
70   59 


90 

84 

80 

75 

80 

71 

72 

66 

61 

63 

88 

88 

79 

75 

79 

72 

61 

57 

57 

88 

84 

77 

74 

80 

64 

67 

62 

52 

52 

87 

86 

72 

73 

77 

67 

64 

58 

53 

51 

89 

83 

76 

74 

78 

67 

68 

59 

54 

50 

97 

90 

80 

68 

72 

68 

72 

61 

58 

59 

89 

90 

35 

86 

61 

69 

71 

68 

60 

59 

88 

87 

84 

71 

72 

71 

72 

68 

58 

57 

77   79   76 
58   53 


65   76 
59   55 


64   73 
57   57 


79   SO 
57   54 


78   81 
51   54 


79   82 
52   51 


74   78   78 
58   52   60 


76   75 
56   54 


85   59   74 
60   59   53 


54   55   59 


58   59   59 


76   80 
56   55 


65   75 
50   59 


75   78   81 
58   58   57 


71   77   80 
57   58   55 


72   78   82 
52   52   58 


60   60   60 


70 

78 

59 

57 

80 

82 

58 

57 

59 

75 

58 

55 

70 

80 

57 

56 

73   72   72 
52   49   58 


70   79 
59   59 


63   71 
50   59 


73   75   74 
55   54   55 


86   84   771   71 
70   55   61 


55   50   56 


83   82 
50   62 


84   81 
61   63 


84   86 
56   62 


84   80 
51   62 


85   80 
58   59 


58   80 
54   51 


84   81 
59   58 


75   85 
60   61 


78   78 
67   60 


82   87   83 
54   58   58 


80   80 
67   63 


83   82 
64   63 


84   83 
58   58 


85   80 
62   57 


77   80 
66   61 


78   80 
67   64 


86   83 
63   62 


88   84 
50   62 


81   80 
67   62 


76   74 
60   55 


85   83 
64   63 


27  28  29 


80 
65 

82 
62 

82 
65 

82 
60 

71 
54 

78 
50 

76 
54 

81 
49 

76 
56 

77 
52 

81 
55 

79 
56 

82 
60 

84 
59 

80 
55 

81 
52 

83 
56 

80 
54 

73 
53 

78 
45 

79 
54 

79 
55 

75 
67 

80 
62 

85 
65 

60 
62 

85 
63 

83 
61 

85   84 
66   64 


92   81 
63   63 


85   85 
65   60 


85   84 
62   55 


87   84 
63   59 


79   81 
54   51 


55   63   57 


84   84 
59   60 


86   86 
64   51 


92   85 
66   63 


87   85 
68   57 


85   85 
58   59 


84   84 
65   54 


89   87 
63   64 


87   85 
67   58 


93   86 
65   65 


87   87   85 
57   70   61 


78   78 
60   60 


89   88 
65   53 


86   90   77 
54   64   64 


81   80 
57   52 


79   83 
58   52 


79   80   82 
56   60   53 


87   87 
57   65 


51   66   51 


86 

83 

48 

58 

80 

80 

54 

55 

87 

82 

51 

59 

85 

88 

52 

65 

89 

84 

56 

61 

58   68   53 


80   88 
58   58 


72   85 
63   50 


85   87 
55   61 


84   87 
55   59 


84   88 
54   59 


85   85 
56   58 


82   89 
58   54 


84   85 
56   55 


84   80 
57   56 


85   85 
61   63 


S3   89 
57   53 


85   86 
57   63 


84   88 
57   57 


83   88 
58   61 


86   89 
58   57 


78   84 
62   60 


84   86 
63   60 


85   89 
58   59 


73   87 
62   5  7 


86   38 
59   62 


76   81 
62   64 


75   33 
60   56 


63   53   62 


74   85 
62   59 


33   85 
56   55 


84   85 
55   59 


88 

88 

89 

63 

62 

62 

75 

83 

83 

62 

59 

62 

76 

85 

33 

62 

59 

64 

88   91 
62   63 


89   39 
62   65 


90   90 
61   63 


86   91 
63   61 


89   93 
53   62 


87   92 
60   59 


78   92 
66   62 


87   91 
60   61 


90   89 
63   64 


89   35 
58   59 


67   67   71 


86   95 
60   63 


39   93 
70   63 


88   90 
54   65 


84   92 
62   64 


85   90 
63   64 


92   95 
56   65 


83   90 
62   61 


89   92 
66   64 


86   92 
60   53 


90   92 
59   64 


89   93 
66   67 


90   91 
58   61 


90   93 
65   62 


89   90 
63   53 


83   90 
61   62 


77   88 
62   63 


87   93 

61   61 


84 

89 

90 

78 

94 

93 

59 

57 

61 

64 

66 

66 

83 

67 

87 

86 

90 

90 

55 

53 

55 

58 

50 

63 

34 

88 

91 

86 

94 

94 

52 

56 

52 

55 

57 

58 

34 

85 

35 

83 

87 

87 

57 

54 

58 

62 

64 

66 

34 

86 

83 

85 

91 

92 

55 

56 

55 

59 

50 

62 

38 

88 

89 

90 

94 

94 

66   63   66 


62   64   63 


66   66   66 
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DAILY 

T] 

iMI 

'i 

:r> 

\Tl 

JI 

IE£ 

1 
3 

ARKANSAS 
JDIIK  1961 

1   _ 

Continuod 

Day  Of  Month 

1 

Stalion 

~ 

1 

2 

3  1 

«n 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12   13 

14 

15  16 

17 

18 

19 

20   21   22 

23 

24   25   26 

27  28  29 

30 

31 

!k 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

91   93   88 
68   68   69 

85   90   90 
66   65 

88   64   87 
69   71   68 

91   92   90 
58   71   68 

90   91   83 
71   73   52 

72  19     82 
54   57   59 

85   82   79 
58   67   60 

88   86   86 
56   58   59 

68   89   92   92   95   97 
52   51   62   70   69   70 

87.5 
66.1 

KEISER 

MAX 
MIN 

92   91   90 
66   6S   66 

86   88   87 
63   65   66 

82   87   87 
65   68   65 

90   90   88 
67   69   65 

92   90   87 
68   70   50 

75   76   82 
52   56   56 

84   84   85 
55   55   58 

88   87   85 
52   66   55 

88   88   89   88   92   93 
59   59   61   54   65   65 

87.0 
62.6 

KEO 

MAX 

MIN 

ee  87  88 

65   63   65 

86   88   87 
64   65   65 

87   87   86 
70   69   64 

68   89   87 
59   59   68 

88   87   83 
68   71   63 

69   74   79 
57   59   53 

76   82   79 
57   62   61 

85   86   84 
52   68   60 

85   86   89 
58   59   62 

89   93   92 
54   53   63 

85.1 
53.2 

LEAD  HILL 

MAX 
MIN 

88   88   88 
60   59   67 

80   86   88 
60   50   67 

83   84   90 
64   66   57 

90   91   90 
67   53   54 

90   80   75 
67   64   60 

73   79   82 
56   53   58 

83   78   79 
57   57   57 

86   83   63 
56   63   50 

57   58   58 

62   64   57 

84.0 
60.9 

LITTLE  ROCK.  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

39   89   89 
67   6<i   67 

85   90   90 
65   65   65 

88   88   90 
70   68   67 

89   92   90 
70   70   71 

91   91   84 
71   73   53 

72   78   82 
59   59   54 

77   86   82 
59   53   50 

68   88   85 
55   55   53 

65   89   90 
51   51   62 

91   94   95 
65   55   56 

87.2 
64.4 

MAGNOLIA  3  N 

MAX 
MIN 

91   90   90 
63   64   67 

91   89   88 
64   52   70 

85   88   89 
67   70   53 

89   90   88 
57   53   56 

91   89   90 
57   70   69 

84   62   59 
57   57   58 

76   62   81 
64   55   51 

85   90   82 
54   64   51 

82   83   87 
60   59   59 

89   89   91 
64   62   61 

85.7 
63.3 

MALVERN 

MAX 
MIN 

89   88   86 
60   57   69 

85   89   88 
60   52   62 

85   82   85 
70   54   54 

89   90   88 
65   65   61 

87   88   88 
68   67   66 

79   70   79 
55   55   52 

75   85   82 
58   61   61 

85   89   85 
50   51   59 

81   87   88 
58   61   57 

88   92   92 
58   58   59 

86.6 
60.8 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 
MIN 

91   90   85 
63   60   62 

85   90   89 
64   66   60 

85   79   85 
64   65   67 

89   90   90 
52   67   64 

90   86   71 
65   67   59 

73   80   82 
51   50   52 

83   85   80 
55   55   55 

86   83   84 
50   61   49 

84   87   90 
53   54   53 

88   93   95 
50   60   52 

86.6 
59.2 

MARIANNA  2  S 

MAX 
MIN 

90   89   90 
65   64   65 

87   90   89 
65   57   56 

87   87   86 
68   70   66 

91   90   85 
67   67   67 

88   88   85 
69   71   59 

71   75   80 
57   58   53 

78   77   80 
67   56   61 

84   87   86 
52   56   50 

86   85   69 
60   63   50 

88   92   93 
66   66   65 

86.8 
53.6 

MARKED  TREE 

MAX 
MIN 

89   89   90 
63   68   71 

88   90   90 
69   68   69 

85   90   90 
68   70   71 

88   91   88 
70   59   59 

90   90   83 
67   69   51 

70   76   60 
55   53   58 

81   76   79 
50   58   65 

85   86   83 
55   61   59 

85   85   90 
57   64   58 

89   91   92 
67   68   70 

66.1 
64.0 

MARSHALL 

MAX 
MIN 

86   86   82 
62   68 

82   86   85 
61   61   63 

83   80   85 
65   65   63 

67   87   88 
62   62   54 

87   82   75 
69   72   59 

72   76   78 
52   49   54 

78   82   79 
52   52   56 

84   82   83 
52   50   52 

82   85   68 
54   57   55 

85   92   92 
66 

83.3 
59.5 

MENA 

MAX 
MIN 

88   87   82 
66   67   65 

84   86   84 
55   59   65 

81   84   87 
65   56   64 

86   88   88 
55   65   57 

67   62   82 
71   59   65 

74   77   80 
58   59   53 

75   82   82 
55   63   51 

85   89   83 
55   65   62 

80   89   87 
60   57   60 

86   90   92 
66   54   63 

84.3 
52.9 

MONTICELLO  3  S 

MAX 
MIN 

88   87   88 
65   64   64 

89   89   88 
55   66   68 

88   69   88 
69   71   64 

89   89   89 
64   66   68 

90   90   85 
67   70   55 

74 
58   58   55 

73   78   79 
67   68   60 

85   89   89 
51   63   50 

64   85   87 
62   57   58 

88   90   91 
66   60   61 

85.4 
63.4 

MORRILTON 

MAX 
MIN 

89   89   86 
64   61   69 

80   89   89 
65   63   54 

85   83   84 
67   57   65 

89   91   89 
65   59   68 

69  89   79 

70  73   68 

72   80   81 
57   59   55 

79   86   82 
58   53   53 

85   66   85 
55   69   50 

84   89   88 
59   61   60 

65   93   93 
63   64   63 

86.6 
63.5 

MOUNT  IDA 

MAX 
MIN 

88   88   84 
71   57   61 

84   88   86 
62   50   61 

82   85   87 
64   62   63 

89   89   88 
52   64   54 

88   87   86 
71   71   62 

81   79   79 
58   58   50 

76   84   80 
5  5   54   54 

87   88   85 
52   60   58 

82   66   88 
57   55   55 

88   90   90 
57   61   59 

86.4 
60.6 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 
MIN 

79   80   78 
63   61   64 

76   78   78 
55   58   62 

80   78   79 
65   51   58 

78   79   81 
51   68   51 

76   79   80 
60   62   59 

80   79 
61   50 

60   80   81 
60   60   62 

75   79   83 
64   65   64 

79.0 
51.9 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MAX 
MIN 

86   89   88 
61   60   62 

80   85   88 
64   53   51 

85   82   81 
61   64   65 

90   90   91 
64   54   65 

91   87   79 
67   68   64 

70   74   79 
54   53   58 

81   83   82 
55   57   56 

80   85   82 
57   55   52 

84   84   87 
57   59   50 

88   87   93 
51   65   56 

64.4 
60.3 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MAX 
HIN 

87   87   88 
64   59   65 

80   82   86 
61   63   61 

85   82   81 
62   63   67 

86   88   89 
63   65   65 

89   89   79 
67   69   64 

59   72   77 
54   49   55 

78   80   81 
56   55   55 

80   84   80 
51   60   49 

81   82   84 
54   61   54 

87   85   90 
60   51   62 

63.0 
69.9 

NARROWS  0AM 

MAX 
MIN 

90   89   86 
58   58   62 

85   87   89 
65   63   62 

87   64   67 
63   64   62 

88   90   90 
64   52   64 

89   88   86 
66   59   63 

90   66   57 
59   57   52 

75   92 
60   64   63 

85   91   92 
51   64   51 

83   62   89 
58   59   55 

69   90   94 
56   69   59 

85.2 
60.7 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

MAX 
MIN 

88   87   88 
61   61   62 

B2   89   87 
54   50   64 

84   83   87 
64   63   61 

87   88   89 
63   53   68 

88   90   89 
68   58   65 

89   63   67 
55   56   52 

77   75   85 
51   53   51 

63   89   92 
53   53   52 

76   73   85 
50   58   58 

86   85   89 
59   69   60 

84.0 
61.2 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

91   91   87 
65   65   65 

88   90   90 
52   66   61 

88   83   88 
66   67   54 

92   93   90 
64   57   55 

89   90   80 
67   69   50 

75   81   84 
52   53   54 

85   85   64 
55   60   57 

88   89   90 
52   65   56 

88   84   92 
65   61   57 

90   96   96 
67   62   53 

67.9 
61.4 

NIMROO  DAM 

MAX 
MIN 

91   90   91 
64   58   64 

86   85   90 
62   51   63 

90   86   86 
65   64   53 

85   88   89 
52   65   55 

90   92   89 
69   74   56 

80   71   79 
55   57   55 

80   80   85 
55   51   62 

62   68   85 
52   65  ,58 

84   80   89 
56   65   59 

90   86   92 
59   52   50 

85.0 
51.6 

OKAY 

MAX 

MIN 

90   90   88 
66   67   69 

90   89   86 
68   53   67 

84   88   90 
69   69   67 

91   90   91 
56   66   70 

92   90   91 
71   72   67 

85   66   74 
59   59   58 

76   87   85 
55   67   52 

89   92   75 
57   65   65 

73   88   88 
63   60   61 

89   92   93 
63   64   62 

86.4 
54.9 

OZARK 

MAX 

MIN 

87   88   85 
64   63   67 

78   83   87 
64   60   65 

81   81   88 
66   61   58 

90   91   90 
56   70   70 

88   83   80 
72   73   65 

80   60   81 
50   52   60 

83   82   84 
58   50   59 

85   87   85 
56   59   60 

83   87   88 
50   59   51 

87   92   92 
52   65   55 

86.2 
63.0 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

MAX 
MIN 

89   90   87 
66   67   66 

87   88   89 
67   70   55 

84   8  5   84 
68   69   68 

90   90   85 
55   71   59 

86   88   65 
70   72   58 

72   80   80 
54   55   55 

84   84   81 
57   63   59 

84   84   83 
52   67   53 

85   88   88 
56   57   57 

89   92   93 
66   65   66 

85.8 
53.1 

PARIS 

MAX 
HIN 

93   92   84 
64   61   65 

82   91   92 
53   61   62 

84   83   90 
65   67   63 

92   91   85 
54   57   66 

93   85   85 
70   70   56 

76   81   82 
55   59   56 

82   86   84 
55   50   58 

88   89   86 
54   58   55 

83   88   92 
57   55   60 

86   93   94 
51   52   63 

87.1 
62.1 

PERRYVILLE 

MAX 
MIN 

89   90   86 
62   59   64 

82   90   89 
52   51   63 

85   83   87 
65   64   64 

68   89   69 
63   67   57 

89   88   78 
59   69   65 

70   78   80 
57   57   54 

78   85   81 
54   59   53 

87   86   82 
52   63   56 

61   88   89 
56   57   59 

84   92   94 
59   60   61 

85.2 
51.0 

PINE  BLUFF 

MAX 
MIN 

88   88   84 
68   68   68 

87   86   88 
67   64   69 

87   87   85 
72   72   66 

89   91   90 
69   70   59 

90   90   85 
59   72   68 

69   69   79 
60   60   56 

77   79   61 
65   57   54 

85   86   86 
56   70   66 

86   87   88 
63   54   64 

89   91   93 
67   56   67 

85.4 
65.2 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

91   91   90 
68   67   68 

89   91   91 
57   67   69 

89   90   89 
72   58   67 

92   92   89 
69   70   69 

92   93   86 
69   71   63 

65   70   79 
60   58   51 

72   79   82 
65   61   61 

88   87   88 
55   70   67 

86   87   91 
53   52   64 

92   96   96 
57   65   57 

87.1 
65.5 

POCAHONTAS  1 

MAX 
MIN 

90   91   88 
65   63   63 

84   88   87 
61   57   64 

87   82   87 
68   68   68 

89   88   89 
64   58   66 

88   89   84 
69   71   58 

72   77   82 
52   53   54 

83   84   79 
55   59   57 

85   84   84 
51   55   54 

85   67   89 
58   5  7   66 

90   93   94 
55   62   63 

85.0 
61.5 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

68   88   87 
52   64   66 

88   87   90 
70   70   70 

89   88   90 
70   71   65 

85   84   88 
70   68   68 

85   65   87 
65   70   70 

00   65   7« 
■50   59   5< 

70   70   75 
52   50   54 

88   84   67 
53   58   55 

81   60   83 
55   54   54 

85   85   86 
65   54   55 

83.5 
64.9 

PRESCOTT 

MAX 
MIN 

90   90   87 
65   66   69 

90   90   87 
57   65   58 

85   85   89 
65   70   64 

90   89   90 
65   65   65 

91   88   90 
67   70   68 

78   55 
54       5 

78   84   6A 
58   57   5C 

88       74 
62   50   6C 

87   90 
59   52   64 

91   92   92 
70   70   69 

86.4 
64.1 

ROGERS 

MAX 

MIN 

85   85   82 
67   64   61 

78   86   84 
61   59   64 

80   77   80 
63   65   52 

85   87   87 
53   65   65 

85   82   75 
58   65   50 

59   74   7 
54   53   5 

.   75   72   7( 
)   59   58   5 

79   78   7f 
54   59   5" 

79   80   63 
59   58   5C 

80   86   85 
63   64   67 

80.3 
61.0 

ROHWER  2  NNE 

MAX 
MIN 

88   87   86 
62   64   62 

88   89   89 
54   64   65 

89   90   89 
57   59   64 

89   85   86 
59   57   66 

88   89   64 
57   68   5< 

75   72   7 
56   57   5 

7   71   75   7 
J   65   65   6 

1      82   87  i, 
52   66   5 

83   85   8! 
i   51   63   6; 

68   90   92 
64   50   63 

84.5 
53.5 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

90   92   87 
63   60   64 

82   90   91 
64   53   67 

84   84   88 
55   68   55 

90   91   69 
55   58   67 

92   90   8C 
72   72   6- 

74   80   8 
59   58   5 

1   61   85   8 
5   57   62   6 

i   86   88   8 
1   54   59   5 

b   84   90   9 
3   58   60   5 

69   93   94 
51   63   53 

85.9 
63.0 

SAINT  CHARLES 

MAX 
MIN 

89   90   88 
66   67   65 

90   84   90 
65   57   65 

89   88   87 
68   72   61 

85   89   92 
70   58   69 

88   90   9C 
70   70   7C 

83   70   7 
58   57   5 

8   80   75   7 
6   57   56   6 

b   80   85   8 
2   57   70   5 

b   87   86   8 
3   54   64   6' 

>   90   88   92 
.   64   57   67 

66.7 
55.1 

SEARCY 

MAX 
MIN 

92   92   87 
64   62   65 

87   91   93 
54   6  7   54 

89   85   8S 
69   56   61 

91   92   90 
67   67   67 

91   91   8 
69   72   6 

74   81   8 
)   56   58   5 

1   63   85   8 
5   56   63   5 

3   89   88   8 
2   53   69   5 

7   86   90   9 
2   56   54   5 

91   94   95 
3   65   53   65 

88.0 
63.4 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 
MIN 

90   87   88 
66   63   65 

85   88   69 
55   64   55 

87   89   8< 
58   70   5! 

90   91   90 
72   74   73 

92   90   8 
72   72   5 

7   75   79   7 
)   60   62   5 

5   77   87   8 
1   59   63   5 

4   85   63   6 
1   59   50   5 

4   86   68   9 
1   52   59   5 

3   92   93   95 
1   62   60   66 

86.9 
64.2 

SILOAM  SPRINGS 

MAX 
MIN 

87   87   80 
66   65   52 

77   88   86 
52   59   65 

82   82   8, 
65   56   5C 

82   90   89 
60   57   57 

88   78   7 
70   65   5 

>    73   78   7 
5   55   55   5 

8   81   74   7 
7   55   55   5 

9   82   79   8 
0   5o   58   5 

2   85   85   8 
5   60   5  7   6 

7   79   88   88 
1   65   65   58 

82.3 
61.0 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
jnWB   1961 


Station 

Day 

Of  Month 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

SIUTT6AR7 

MAX 
MIN 

90 
69 

90 
68 

88 
69 

85 
68 

90 
67 

89 
68 

88 

70 

86 
71 

87 
66 

91 
70 

90 
69 

87 
69 

90 

70 

89 

72 

82 
66 

67 

58 

71 
60 

78 
58 

78 
62 

79 
66 

61 
62 

89 
59 

86 

70 

85 
71 

87 
60 

68 
63 

89 
66 

66 
68 

92 

67 

93 
70 

85.7 
66.4 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 
MIN 

90 
66 

89 
66 

88 
67 

89 
66 

87 
67 

88 
66 

89 
69 

88 
71 

85 
66 

85 
68 

90 
68 

90 
68 

87 
70 

88 
72 

89 
69 

81 
58 

69 
58 

71 
55 

79 
60 

76 
64 

79 
61 

80 
57 

65 
65 

66 

64 

85 
62 

66 
63 

67 
65 

86 
69 

67 
66 

91 
66 

65.1 
65.1 

SUeiACO 

MAX 
MIN 

90 
67 

90 
61 

8* 
68 

73 
61 

88 
63 

88 
63 

82 

67 

89 
65 

86 
62 

91 
65 

86 
67 

90 
67 

89 

71 

85 
62 

84 
61 

76 
58 

79 
58 

61 
57 

81 
57 

83 
59 

82 
61 

86 
56 

86 
68 

85 
59 

81 
59 

88 
56 

69 
62 

64 
63 

93 
65 

93 
66 

85.5 
62.5 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

B8 
66 

90 
68 

85 
69 

90 
66 

89 
6't 

84 
71 

85 
69 

87 
63 

88 
65 

89 
68 

89 
68 

90 
71 

91 
72 

88 
72 

89 
65 

65 
59 

63 
59 

70 
61 

78 
66 

84 
67 

83 
64 

87 
62 

90 
66 

70 
63 

72 
65 

84 
61 

86 
65 

88 
68 

90 
69 

91 
68 

84.1 
66.1 

WALDRON 

MAX 
MIN 

90 
66 

90 
60 

88 
63 

82 
63 

88 
58 

88 
64 

83 

6'! 

87 
65 

88 
63 

90 
62 

91 
66 

90 
66 

90 
71 

87 
69 

84 
63 

74 
57 

60 
60 

80 
54 

79 
55 

83 
59 

81 
59 

86 
53 

67 
65 

84 
56 

81 
58 

88 
55 

88 
58 

67 
59 

93 
61 

93 
61 

86.0 
61.1 

MALNUT  RIOGE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

88 
68 

89 
67 

36 
67 

86 
67 

88 
67 

88 
66 

85 
70 

80 
69 

86 
68 

89 
67 

87 
70 

88 
68 

87 
71 

89 
72 

72 
57 

73 
55 

78 
55 

61 
59 

83 
61 

86 
64 

80 
60 

86 
55 

84 
62 

83 
56 

66 
61 

69 
59 

90 
61 

90 
70 

93 
67 

94 

74 

65.5 
64.4 

WARREN 

MAX 
MIN 

89 
68 

86 
68 

89 
68 

89 
68 

89 
66 

88 
69 

88 
69 

89 
71 

88 
66 

91 
67 

91 
67 

88 
69 

90 
68 

91 

70 

89 
70 

73 
59 

66 
59 

74 
57 

72 
65 

80 
65 

63 
62 

85 
54 

91 
66 

84 
62 

63 
56 

87 
60 

87 
62 

91 
63 

93 
60 

95 
62 

66.1 
64.6 

WHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

81 
65 

81 
6* 

78 
62 

73 
60 

80 
59 

81 
61 

74 
64 

73 
61 

82 
62 

83 
65 

84 
67 

84 
66 

79 
66 

77 
65 

72 
59 

69 

50 

71 
55 

72 
55 

76 
57 

74 
55 

74 
54 

76 
60 

78 
66 

76 
59 

76 
61 

80 
61 

81 
64 

77 
64 

83 
65 

65 

67 

77.6 
61.4 

WYNNE 

MAX 
MIN 

90 
69 

87 
68 

89 
65 

87 
66 

90 
70 

91 

69 

87 
68 

86 

71 

85 
66 

89 
69 

91 
70 

89 
69 

88 
71 

89 
73 

81 
69 

75 

78 

60 
53 

81 

81 

71 

78 
63 

86 

80 
65 

81 

64 
56 

67 

89 
63 

89 
65 

93 

67 

92 
64 

85.6 
66.7 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

M 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BLAICELY  MOUNTAIN  DAU 

EVAP 
WIND 

.23 

.29 

.31 

.08 

.12 

.23 

.22 

- 

.11 

.16 

.17 

.27 

.12 

.15 

.15 

.21 

.04 

.15 

.16 

.07 

.25 

.29 

.14 

.17 

.19 

.10 

.17 

.21 

.19 

.12 

B  5.24 

HOPE  3  NE 

BVAP 
WIND 

.36 

- 

_ 

.20 

.23 

.32 

.19 

.15 

.30 

.17 

.31 

.24 

.17 

.26 

.20 

.31 

.00 

.02 

.02 

.08 

.27 

.21 

.25 

.22 

.12 

.01 

.19 

.27 

.18 

.25 

B  5.89 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

EVAP 
WIND 

.23 
27 

.22 
26 

.21 
30 

.17 
32 

.18 
21 

30 

.18 
28 

.16 
28 

.11 
22 

.22 
20 

.24 

13 

.17 
15 

.26 
23 

.27 
44 

.14 
12 

.17 
22 

.21 
9 

.26 
3 

.15 

1 

.20 
3 

.18 

7 

.25 
9 

.22 

12 

.25 
5 

.25 
2 

.20 

1 

.26 

1 

.27 
12 

.19 

7 

.28 
5 

B  6.31 
470 

NAitKOWS  DAM 

EVAP 
WIND 

.27 
29 

.29 
34 

.27 
28 

.12 
18 

.15 
20 

.26 
26 

.22 
25 

.11 
20 

.14 
26 

.18 
21 

.24 
20 

.19 
14 

.21 
26 

.19 
34 

.13 
20 

.24 
35 

.03 
10 

.05 
10 

.05 
18 

.04 
18 

.22 

14 

.25 
17 

.23 
22 

.20 
21 

.13 
11 

.09 
9 

.20 
16 

.25 
24 

.14 
16 

.26 
24 

5.35 
626 

NIMROD  DAM 

EVAP 
WIND 

.18 

5 

.24 
8 

.20 
6 

.11 
2 

.12 
2 

.13 

4 

.18 
6 

.13 
3 

3 

1 

.30 
2 

1 

.29 
3 

.14 
4 

.00 
6 

.07 
9 

.12 
3 

.04 
3 

.07 
6 

.21 
5 

.17 
8 

.20 
9 

.12 

6 

.23 

4 

.12 
2 

.06 

1 

.18 
2 

5 

.04 
0 

.17 
2 

B  4.41 
121 

RUSSELLVILLE 

EVAP 
WIND 

.30 

17 

.27 
14 

I 

.31 
19 

.27 
13 

.10 
15 

.18 
14 

.09 
10 

.35 
9 

.24 
16 

.34 
14 

.22 

18 

.12 
16 

.17 
15 

.11 
23 

.20 
38 

.22 

16 

.25 
20 

.11 
18 

.25 
16 

.24 
21 

.29 
2 

.20 
22 

.28 
10 

.20 
5 

.18 
8 

.23 

11 

.11 
8 

.25 
12 

.28 
9 

6.36 
429 

STUTTGABT  9  ESE 

EVAP 
WIND 

.31 
65 

.25 
82 

.28 
60 

.24 
75 

.13 
33 

.24 
34 

.27 
66 

.26 
95 

.22 
99 

.18 
49 

.21 
25 

.24 
24 

.23 
57 

.22 
71 

.21 
104 

.20 
73 

.05 
9 

.07 
6 

.16 
8 

.03 
10 

.05 

11 

.22 
11 

.26 

51 

.23 
10 

.21 
7 

.17 
11 

.22 

13 

.23 
34 

.20 
35 

.24 
10 

6.03 
1238 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  of  1960-1961 


ALUM  FORK 
ARKAOELPHIA 
ASHDOWN 
BALD  KNOB 
BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

BEAVER  0AM 

BENTON 

BENTONVILLE 

BLAKELY  MOUNTAIN  0AM 

BLYTHEVILLE 
BOONEVILLE 
BRINKLEY 
CAMOEN  1 
CLARKSVILLE 

CONWAY 
CORNING 
CROSSETT  7  S 
CUMMINS  FARM 
DAROANELLE 

OE  QUEEN 
OES  ARC 
DEVILS  KNOB 
OIERKS 
DUMAS 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVILLE 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

FORDYCE  6  W 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

GILBERT 

GRAVETTE 

HARRISON 

HELENA 

HOPE  3  NE 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

J0NES60R0 

KEISER 

KEO 

LEAD  HILL 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAGNOLIA  3  N 
MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MARIANNA  2  S 
HARKED  TREE 

MARSHALL 

MENA 

MONT  I  CELLO  3  S 

MORRILTON 

MOUNT  IDA 

MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
NARROWS  DAM 
NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NEWPORT 

NIMROD  DAM 

OKAY 

OZARK 

PARA60UL0  RADIO  KDRS 

PARIS 

PERRYVILLE 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 
PRESCOTT 
ROGERS 

ROHWER  2  NNE 
RUSSELLVILLE 

SAINT  CHARLES 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SILOAM  SPRINGS 
STUTTGART 


July 


ESE 


STUTTGART 

SUBIACO 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

TURNPIKE 

WALORON 

WALNUT  RI06E  FAA  AP 

WARREN 

WHITE  ROCK 

WYNNE 


August 


September 


110 
130 


150 
79 


92 

139 
51 


135 
12* 
152 
125 

1*9 
61 
102 
102 
127 

1*2 
127 


92 
123 


72 

1*9 
90 
119 


133 
16* 
7* 


55 
111 


80 
HI 


112 
131 


385 
338 
325 
*** 
*60 


*06 
508 
*00 

*31 
367 
390 
325 
*11 

*0* 
46* 
30* 
3*6 
*06 

36* 
373 
*87 
399 
362 

303 
*53 
**0 
*86 
**3 

*71 
32* 
396 
*35 
*79 

506 
*36 
353 
35* 
350 

*02 
*62 
387 


335 
379 
511 
380 


*7* 
366 
310 
380 
386 

656 
**5 
530 
395 
383 

*11 
*20 
285 
369 
**1 

380 
**2 
316 
367 
*75 

303 
297 
438 
338 
392 

393 
398 
*03 
**6 
32* 


381 
362 
295 


*56 
333 


782 
712 
717 
8*2 
862 


790 
932 
30* 

880 
77* 
796 
696 
807 

812 
910 
668 
755 
817 

7*5 
767 
934 

751 
748 


January 


725 
707 
875 
765 
783 

803 
818 
805 
863 
731 

796 
777 
686 


90* 
681 
929 


797 
753 
76* 
869 
897 


829 
987 
886 

902 
850 
830 
73* 
848 

835 
934 
753 
767 
860 

792 
814 
938 
816 
774 


February 


670 

756 

908 

912 

867 

909 

99* 

867 

936 

899 

95* 

754 

74* 

809 

902 

835 

920 

890 

906 

936 

985 

899 

933 

746 

792 

762 

82* 

758 

852 

868 

912 

932 

779 

822 

874 

841 

894 

720 

7*7 

758 

813 

933 

988 

770 

810 

890 

931 

926 

97* 

779 

818 

709 

766 

803 

839 

784 

831 

879 

959 

1035 

779 

850 

782 

833 

858 

902 

822 

920 

674 

711 

766 

837 

900 

937 

778 

856 

837 

905 

687 

737 

758 

788 

958 

931 

791 
745 
910 
779 
826 


839 
873 
916 
786 

883 
855 
729 


479 
*08 
399 
,501 
530 


*76 
616 
521 

521 
*97 
*65 
368 
*69 

*81 
557 
351 
*05 
516 

433 
4*3 
627 
470 
424 

372 
602 

603 
561 


532 
531 
551 

514 
588 
426 
439 
431 

493 
5*6 
455 


380 
465 
589 
*56 
*77 


500 
387 
*97 
*82 

631 
585 
539 
511 
*91 

6** 
516 
356 
*83 
535 

*81 
5*1 
392 
*38 
541 

*34 
388 
570 
*61 
487 

460 
468 
420 
551 
413 

*98 
476 
397 


April 


570 
379 


325 
255 
222 
350 
359 


331 
448 

358 

377 
326 
280 
210 
329 

305 
39* 
196 
2*8 
331 

25* 
287 
50* 
290 
244 

196 
461 

466 
414 


344 
354 
390 

476 
411 
273 
302 
263 

342 
370 
305 


228 
302 
427 
30* 
3*6 

*86 
315 
219 
291 
328 

*96 
*04 
483 
358 
355 

354 
358 
208 
31* 
381 

297 
398 
227 
255 

*09 

211 
232 
427 
255 

310 

290 
321 
257 
401 
254 

322 
316 
228 


391 
211 
456 
325 


May 


215 
167 
157 
257 
279 


295 
345 
265 

297 
230 
223 
147 
236 

207 
288 
170 
170 
230 

178 
207 
3*5 
219 
187 

159 
333 

343 
305 

309 
174 
238 
258 
285 

350 
315 
198 
225 
177 

250 
302 
217 
315 

200 

167 
199 
291 
224 
239 

296 
212 
190 
195 
220 

354 
282 
359 
244 
268 

266 
261 
1*2 
206 
283 

211 
252 
16* 
18* 
283 

192 
195 
309 
190 
20* 

2*3 
206 
175 
310 
180 

22* 
205 
156 


51 
109 
52 


25 
50 


37 
132 


115 
102 


105 
30 


113 
125 


Momal 
July-June 


293 
181 
296 


35 

108 


3109 
272* 
2682 
3*42 


3379 

3693 
3163 
3117 
2557 
3255 

3194 
3764 
253* 
2787 

3311 

2870 
3000 

3049 
2855 


4074 
3752 


3369 
3621 
3727 

4138 
3814 
2895 
3014 


3349 
3721 
3108 

3288 

2684 
3046 
4001 
3067 


3108 
2692 
3135 
3162 


4321 
3268 
3261 

3522 
3459 
2458 
3107 
3690 

3134 
3545 
2512 
2911 

3801 

2746 
2547 
3751 
2894 
3145 


3193 
3039 
3584 
2777 

3238 
3135 
2580 


3773 
2519 


tea   following   Stfttloa   lu 
-    79    - 


'//■>. 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 
DELAYED   DATA 


Temperoture 

Precipitotion 

n 

.  E 

0 

> 
< 

°>    0 

a  ^  ^ 

J 

X 

I 

1 

No.  of  Days 

■o 

III 

1 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

-■ 

1 

a 

i 

s 

0 

o 

i 

S 

o 

6 
o 
q 

kl 

sJ 

si 

HARCE  1961 

NORTBWKST  DIVISION 
FAYKTTBVIIXE   EXP  STA 

62.3 

41.0 

51.7 

2.7 

76 

15+ 

29 

24+ 

414 

0 

0 

7 

0 

3.62 

.16 

.92 

30 

T 

0 

7 

2 

0 

DAILY  PRECIPITATION 


,     5 

Day  of  Month 

=2       1 

1     ^ 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12! 

13      14  1  15   i   IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3.62 

.82 

.48 

.33 

T 

.02 

.02                   1 

T 

.25 

.01 

.37 

I 

.07 

.92 

.33 

DAILY  TEMPERATURES 

Day  Of  Month 

? 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

MABCH  1961 

MAX 

MIX 

56      88     67 
29     41      50 

75     76      74 
62      59     39 

65     60     49 
49     32     30 

63      66      68 
29     46      57 

67      71      76 
39     31      54 

70      62      44 
39     39      38 

42      45      98 
36      38      34 

59      59     65 
29     37      29 

65     65      70 
43      53      51 

70      68     46      42 
43      42      40      34 

62.3 
41.0 

•••  r*f •T«w 


I  potea  (ollovlBC  atstloB  IM 
-    80    - 


TOTAL  PRECIPITATION 


JUNE   1961 


J  < 

O  H 

w  < 

>-i  Q 


AVERAGE  TEMPERATURE 


5 


^     -?  ,<  ,5  5  o  ^ 

^      .9.  .5.  &  ,^  O    ©    ;|  5 

*     5  *  *  i  E 

Q.  (1.  4  « 


STATION  INDEX 


STATION 


COUNTY 


MlT 


I    NE 


0006  SCOT I 
i  006<ii  LAWRENCE 

0130!  SALINE 
I  0136  YELL 

0150  CLARK 


antoine 

A»LIN  1  1 
APPLETON 
ARKADELPH 

ARKAI 


CIT 


ASHDOWN 

ATHENS 

AUGUSTA 

«ALO  KNOB 

ftATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND 
BEAVER  1AM 
REEBE 

BEECH  GROVE 
BEEOEVrtLE 

BENTON 
RENTONVILLE 
BERBYVILLE  ft  NW 
RIG  FORK 
BLACK  ROCK 

HLAKELY  MOUNTAIN 
BLUE  HOUNTAIN  OA' 
BLUFF  CrTY  3  SW 
BLYTHEVILLE 
BOONEVILLE  6  NW 

BOONEVILLE  7  HE 
BOONEVILLE  6  NNE 

eOONEVlLLE 
BOTKINBUPG  2    S 
BOUGMTON 


BURDETTE 

CAflOT  <.  SW 
CALICO  ROCK 

CAMOEN  1 
CAMDEN  2 

CARLISLE  :  SW 
CARPENTER  riAM 
CLARENDON 
CLARKSVILLE 
CLINTON 

COMBS  3  SE 

COMPTON 

CONWAY 

CORNING 

COVE 

CROSSETT  7  S 
CRYSTAL  VALLEY 
CUMMINS  FARM 


DANVILLE  SCS 
OARDANELLE 
OE  OUEEN 
DERMOTT 

OES  ARC 

OEVtLS  KNOO 

OIERKS 

DUMAS 

EL  OORAOO  FAA  AIRPORT 


017B*  PIKE 
!  0188|  PERRY        I 
I  0196,  POPE 
j  0220J  CLARK        I 

023*  0E5HA 

0286  LITTLE  RIVER 

0300  HOWARD 

0326  WOODRUFF 

0350  WHITE 

0*158  INDEPENDENCE 


0582  SALINE 
0586  BENTON 
0616  CARROLL 
066*  POLK 
0746  LAWRENCE 


076*. 


:lano 


EUREKA  SPRINGS 
EVENING  SHADE  1 
FAYETTEVILLE  FA 

FAYETTEVILLE  EXi 


FOBDYCe  6  W 
FOREMAN 
FORREST  CITY 
FORT  SMITH  WB  AK 
FORT  SMITH  WATER 

FULTON 

GEOP->ETOWN 

GILBERT 

6LENW00D 

GRAVELLY 

6RAVETTE 

OBEEN  FOREST  4  E! 

GREENBRIER 

GREENWOOD 

GREERS  FERRv  0AM 

GUROON  3  e 

HAMBURG 

HAROY 

HARRISON 

HEBER  SPRINGS  3 

HECTOR 
HELENA 
HOPE  3  NE 
HOPPER 
HORATIO 


JESSIEVILLE 

JONESBORO 

KEISER 

KINGSLAND  3  SSf 

LAKE  CITY 
LAKE  MAUMELLE 
LAMAR  2  SW 
LANGLEY 
LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARi 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  W8 

LITTLE  ROCI 

LURTON 


0826  LOGAN 

0827  LOGAN 
0830  LOGAN 


1052  MISSISSIPi 


122''    LONOKE 

11,1.2  MONROE 
1455  JOHNSON 
1492  VAN  6UREN 


1768  LINCOLN 
1814  PIKE 
1829  FAULKNER 


1982  JOHNSON 
2015  HOWARD 
2148  DESHA 
2300  UNION 


SHARP 

WASHINGTON 

WASHINGTON 


2564  ST  FRANCIS 
2574  SEBASTIAN 
2578  CRAWFORD 

2670  HEMPSTEAD 
2760  WHITE 
2794  SEARCY 
2842  PIKE 
2922  YELL 

Z930  RENTON 

2946  CARROLL 

2962  FAULKNER 

2976  SEBASTIAN 

2978  CLEBURNE 


3132  SHARP 
3164  ROONE 
3230  CLEBURNE 

3235  POPE 
3242  PHILLIPS 
3428  HEMPSTEAD 
3438  MONTGOMERY 
3442  SEVIER 

3466  GARLAND 
'  3540  MADISON 
3556  UNION 
3584  LITTLE  RIVE 
3600  NEWTON 

I  3704'  GARLAND 
'  3734  CRAIGHEAD 
I  3821  MISSISSIPPI 
!  3862  LONOKE 
I  3904  CLEVELAND 

3998  CRAIGHEAD 

4010  PULASKI 
4019  JOHNSON 


94  12 

91  05 

92  52 

93  29 
93  25 


4  34  19  I  93  58  , 

7  35  18  !  91  22 

7  35  18  91  34  , 

7  35  49  91  47  ' 


.TAIION  4116  ( 
I  4134,  ( 


ILT 


MADISON 
MAGNOLIA  3 
MAGNOLIA  5 
MALVERN 
MAMMOTH  SOf 

MAR  I ANNA  2 
HARKED  TREI 
MARSHALL 
MAUMEE 
MELBOURNE 


.250  PULASKI 


t52Bi  ST  FRANCIS 
t54B;  COLUMBIA 
i550'  COLUMBIA 


POINSET 
SEARCY 
SEARCY 
IZARD 


OBSERVATION 

TIME  AND 
TABLES 


90 

38 

91 

06 

92 

37 

93 

37 

93 

58 

1  36  06 
3  33  41 
5    35    55 


OBSERVER 


ALTA 


E    ROCK    WATERWORKS 
Y.    SWAIM 
F.    GARNER 


OWEN    S.    HENORIX 
hlOSART    WATTS 
JOHN    A.    JONES 
TILLMAN    £•    LAWRENCE 
JOHN    W.    THAMMELL 


r  GAS  AN 

I  ARRA  D.  P 
CECIL  WIL 
■■  UNIVERSIT 
;  UNIVERSIT 


I  ELECTRIC  CO  ' 


OF 


7  34 

53 

91  12 

7  35 

57 

93  30 

7  36 

22 

92  34 

2  35 

49 

89  57 

1  34 

7  36 

07 

92  OS 

3  33 

92  49 

35 

92  51 

1  34 

47 

91  45 

M 

93  01 

91  le 

1  35 

28 

35 

92  28 

7  35 

48 

93  48 

05 

93  18 

1  35 

05 

92  28 

7  16 

24 

90  35 

4  34 

26 

94  25 

3  33 

02 

91  56 

4? 

92  27 

1  34 

05 

91  35 

93  44 

I  35 

22 

92  25 

1  35 

03 

93  24 

1  35 

04 

93  24 

176   6P   6P 


330   6P   7A 


252  MIO  MID 


700  HID  MIO 


5  35  01  90  't^ 

1  35  20  94  22 

1  35  39  94  09 

4  33  37  93  48 

7  35  07  91  26 

7  35  59  92  43 

3  34  19  93  33 

1  34  53  93  42 


OPHA  WOLFi 
U  S  FED  A' 
UNIVERSIT 
U  S  FED  A 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
LESLIE  P.  CALLENS 
THOMAS  A.  MOORE 
J  U  S  WEATHER  BUREAU 
JAMES  L.  CRISTEE 

INA  J.  LOGAN 
BESSIE  E.  AKERS 
C.  ELI  JORDAN 
WILLIAM  F.  SEVIER 
WILLIE  PENDERGRA5S 


94  26 

1250 

7  36  18 

93  22 

1300 

1  35  14 

92  23 

1  35  13 

94  15 

51B 

7  35  31 

92  00 

- 

3  33  54 

93  06 

290 

3  33  14 

91  48 

177 

GLEN 


,  S.  JUSTICE 


STATION 


H  I  HELEN  GARRISON  | 

I  U  S  CORPS  OF  ENGINEERS  ' 

:  MARVIN  MORRISON  , 

I  B.  6.  HAMMOND  I 
P.  M.  BRECKENRIDGE 

ETTA  C.  6URKS 
EARLE  L.  BROWNE 
DAVID  L.  STIDHAM 

I  ANNA  M.  LILES 
;  LEE  W.  MCKENNEY 

I  U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
;  U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
!  R,  P.  PLYLER 
H   IVY  W*  CRAWFORD 

I  U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

'  U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
I  U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

:    I  CLEO  E.  YANDELL 

:     MARY  C.  PEARSON 

EUNICE  INGERSOLL       ; 

;  U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
:  U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
:  H   RICHARD  K.  WEIS 

WILLIAM  R.  WYATT        I 
:   I  U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 


MARY  REIOER 

JOHN  L.  TAIT 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

B.  F.  NORTHERN 

OR.  IRVING  T.  BEACH 

EARL  B.  RIDOICK 

MAUDE  C.  BRASHEARS 
JONAH  LEE  SIMS 
CLARENCE  S.  WILLIAMS 
LAURA  POLK 
JOE  C.  ALLEN 

U  S  FOREST  SERVICE 
WALTER  C.  TIMMING 
,  CUMMINS  PRISON  FARM 
';  FERNA  JONES  TEDDER 
WILLIAM  A*  BROWN 

;  J.  A.  MOUDY 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
JACK  E.  BURKS 
0.  TUCKER  VASSER 
L.  W.  WILSON 


HINSLEY 
KEAHEY 
'lATION  AGENCY 

PETERSON 

ilATION    AGENCY 

'    OF    ARKANSAS 
/lATION    AGENCY 


MENA 

MONTICELLO  3  S 

MONTROSE 

MOROBAY    LOCK    AND    DAM    8 

MORRILTON 

MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW  1  E 


NATHAN  4  WNW 

NEWHOPE  3  E 
NEWPORT 
NIMROO  DAM 

NORFORK  DAM 
ODELL  3  N 


■  OOEN  2  W 

OSCEOLA  2  P 
OWENSVILLE 
OZARK 

OZONE 

PARA60ULD  I 
PARIS 
PARIS  4  WSl 


PARKS 
PARTHENON 

PERRYVILLE 

PINE  BLUFF  FA* 

PINE  RIDGE 
I  POCAHONTAS  1 
i  PORTLAND 
.  PRESCOTT 


I  RATCLIFF  2  S 
,  RATCLIFF  5  NE 
RATCLIFF  5  NNl 


REMMEL  DAM 
ROGERS 

ROHWER  2  NNE 
RUSSELLVILLE 

,  SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM 
SEARCY 
SHERIDAN  TOWER 

SHIRLEY 
;  SILOAM  SPRINGS 
SPARKMAN 
STAMPS 
STAR  CITY  2  S 


NEW  STATIONS 
BEAVER  DAM 


375   5P   7A   5P  C 


CHARLES  F.  FORD 
DOROTHY  M.  BEEN 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ROY  S.  ROBBS 

A.  JAMES  LINDER         j 

THERESA  DONALDSON 

BEA  GRAY  BEENE 

WAYNE  STARK  i 

BELINDA  B.  EFIRD        | 
CHARLEY  M.  FRIOOELL 
,  UNIVERSITY  OF  ARKANSAS  | 
;  AVADELLE  WHISENHUNT    j 
I  ELIZABETH  W.  FRIDAY 


3  33  02 

4  33  35 

7  36  01  , 

s!  34  42  , 
7|  35  50  ; 
-2  3a  41  I 
I  34  36 
3;  33  50 

5  -es  4S 

I  34  51 

li  35  26  j 
3|  34  19 
7i  36    25 

II  35  42  ! 


35  00 
33  19 

33  20 


92  05 
94  03 

93  11  , 


js:^ 

232 

92  00 

23( 

92  16 

214 

90  26 

230 

92  28 

305 

s»e 

93  51 

796 

92  55 

eio 

94  19 

1000 

261 

92  14 

25- 

92  19 

512 

93  05 

2007 

90  4^ 

215 

93  14 

315 

36C 

92  49 

311 

91  32 

690 

90  46 

234 

22S 

92  38 

lose 

92  39 

74S 

91  S4 

610 

BA 
7A 

AP 

7/ 

5P 

5P 

7P 

7A 
HID 

7A 

7A 

MtD 

MID 
SA 
7A 

6P 

7A 

5P 

5P 

SS 

7A 

6P 

6P 

6P 

7A 
7A 

■  11 

ARK  SERVICE 


U  S  NATL 
I  MAY  PEARL  MARKLEY 
I  U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

W*  E.  MCDOWELL 
!  JAMES  S.  VAUOHAN 

LURA  B.  SYKES 
I  BENEDICTINE  SISTERS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
R.  A.  WALLER 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

TRESSA  ST.  CLAIR 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
MABEL  L.  FORRESTER 
ETHEL  PUMPHRET 

MART  A.  COCHRAN 
PIERCE  A.  REEOER 
U  S  WEATHER  BUREAU 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
LOLA  I.  DOLLAR 

JAMES  C.  HODGES 
EARL  E.  GRAHAM 
SOUTHWESTERN  G  AND  E  CO 
RA0I.0  STATION   '  " 
JOHN  H.  MCKEE 


UNIVERSITY 
HORACE  J.  LOVELL 
MINNIE  NORTON 
HELEN  E.  ADAMS 
WILLA  H.  GRAHAM 


COUNTY 


POLK 
DREW 

ASHLEY 
CALHOUN 
CONWAY 

MONTGOMERY 

LOGAN 

BAXTER 

BAXTER 

STONE 

FRANKLIN 

PIKE 

HOWARD 

HOWARD 
HOWARD 


JACKSON 
PERRY 
BAXTER 
WASHINGTON 

MONTGOMERY 

HOWARD 

MISSISSIPPI 

SALINE 

FRANKLIN 
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NEVADA 

NEVADA 


5970  MARION 
6OO5I  LOGAN 
60061  FRANKLIN 
6007|  FRANKLIN 
6008'  LOGAN 

6016  MILLER 
6102  HOT  SPRING 
6248;  BENTON 
62531  DESHA 
6352  POPE 

6376! 


6566  GRANT 

6586  VAN  BUREN 
6624'  BENTON 
6768  DALLAS 
58041  LAFAYETTE 
6820|  LINCOLN 

6855!  YELL 

6890J  MONTGOMERY 

6918  ARKANSAS 

6920  ARKANSAS 
5928,  LOGAN 

i  7038|  COLUMBIA 

704B|  MILLER 

7488;  SCOTT 
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,  7530  LAWRENCE 
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FRANKLIN 
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91  48 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  S3W,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  beating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Cllmatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:  Temperature  in  'P,  precipitation  and  evaporation  in  Inches,  and  wind  movement  In  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65* F. 

Evaporation  is  measiired  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  '*Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  •*D.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955, 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent,  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  Include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes"  Table;  "Dally  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and 
Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time. 
During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  B-ireau  and  FAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  "Hourly 

Precipitation  Data"  Bulletin, 
H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfa 

and  the  Station  Index. 
+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*    Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
P        Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 

thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
AR   This  entry  in  time  of  observation  colu 
B    Adjusted  to  a  full  mom... 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 

for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In 

Hourly  Precipitation  Data.) 
SS   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V    Includes  total  for  previous  month. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIKATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and 
STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Cllmatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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CORRECTIONS 

ANNUAL  1959:   BEAR  CREEK  LAKE,  Station  Index,  should  show  station  closed  May. 

MARVELL,  Station  Index,  should  show  station  closed  December. 

ROHWER  2  NNE,  Station  Index,  should  show  station  opened  December. 

DECEMBER  1960:   LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT,  Supplemental  Data  Table,  Wind  Speed  M.P.H. ,  Direction  and  Date 
of  Fastest  Mile  should  be  S  on  the  23+. 

ANNUAL  1960:   BEAR  CREEK  LAKE,  Station  Index,  station  should  be  omitted. 

TURNPIKE,  Station  Index,  should  show  station  closed  December. 

FEBRUARY  1961:   WYNNE,  Cllmatological  Data  Table,  Total  Precipitation  should  be  4.85. 

WYNNE,  Daily  Precipitation  Table,  amount  on  the  28th  should  be  .67  and  the  total  4.85. 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.  HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFKR,  Chief 
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Wind  direction 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NORTHWEST  DIVISION 

BEAVER  DAM 

BENTONVILLE 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

GRAVETTE 

HARRISON 

LEAD  HILL 

ROGERS 

SILOAM  SPRINGS 

DIVISION 

NORTH  CENTRAL  DIVISION 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

GILBERT 

MAMMOTH  SPRING 

MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

DIVISION 

NORTHEAST  DIVISION 

BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

RLYTHEVILLE 

CORNING 

JONESBORO 

KEISER 

MARKED  TREE 

NEWPORT 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

POCAHONTAS  1 

SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

DIVISION 

WEST  CENTRAL  DIVISION 

ROONEVILLE 

CLARKSVILLE 

DARDANELLE 

DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MENA 

MOUNT  MAGAZINE 

OZARK 

PARIS 

RUSSELLVILLE 

SUBIACO 

WALDRON 

WHITE  ROCK 

DIVISION 

CENTRAL  DIVISION 

ALUM  FORK 

BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MALVERN 

MORRILTON 

NIMROD  DAM 

PERRYVILLE 

SHERIDAN  TOWER 

DIVISION 


Temperature 


87. 
I  86. 
I     86. 

86. 

89. 

91. 
I  85. 
I     88. 


90.2 
91.3 
89. IM 


64.9 
5*. 9 
63.0 
55.5 
66.4 
63.7 


55.4 

63.4 

65.0 

65. 9M 

65.5 

65.1 


69.7 
67.4 
69.3 
66.4 
68.9 
67.0 
67.7 
55.5 
68.2 
59.3 


92.3 

55.7 

90.7 

67.0 

91.3 

67.5 

83. 2M 

65. 8M 

91.3 

68.6 

86.5 

53.6 

87.7 

57.4 

79.8 

53.5 

89.5 

57.8 

91.5 

67.4 

92.1 

67.7 

90.1 

67.9 

90.8 

55.3 

82.4 

55.4 

89.9 

67.2 

90. OM 

55. IM 

90.9 

54.8 

89.8 

67.2 

89.3 

69.7 

91.9 
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90.4 

55.4 

90.5 
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91.9 
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55.2 
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69. OM 
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75.2 

76.2 
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77.6 
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78.2 

78. OM 
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79.2 

79.1 

80.4 

78.3 

80.3 

79. 4M 

78.4 

78.3 

80.2 

79.7 

79.0 

79.0 

78.9 

79.4 

74. 5M 

80.0 

76.1 

77.5 

71.7 

78.7 

79.5 

79.9 

79.0 

78.1 

73.9 

77.6 

78.6 

77. 5M 

77.9 

78.5 

79.5 

80.7 

77.9 

79.3 

79.2 

77.9 

80. 5M 

78.9 

-  3.1 

-  4.7 

-  2.7 

-  0.9 

-  3.7 
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0.7 
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1.7 


4.2 
3.5 
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No,  of  Doys 


Precipitation 


5.57 
7.71 
5.14 
5.81 
7.37 
8.53 
4.55 
6.19 
8.38 
5.07 

6.44 


5.59 
5.49 
3.38 
5.17 
3.23 
3.85 

4.62 
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4.99 
5.18 
4.51 
2.26 
4.34 
3.98 
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5.40 
5.09 
3.30 
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7.97 
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6.35 
4.05 

4.56 


4.57 
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Temperature 
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Precipilotion 
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MONTHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature:   SS"  od  the  19+  at  Two  Stations 
Lowest  Temperature:   50°  on  the  10th  at  Harrison 
Greatest  Total  Precipitation:   15.61  inches  at  Dierks 
Least  Total  Precipitation:   2.13  inches  at  Blakely  Mountain  Dam 
Greatest  one-day  Precipitation:   10.67  inches  on  the  24th  at  Dierks 
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DAILY  PRECIPITATION 
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DAILY  TEMPERATURES 
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CUMMINS  FARM 
OARDANELLE 


DEVILS  KNOB 


EL  DORADO  FAA  AIRPORT 
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95   91 
66   69 


93   93 
73   73 


92   92 

72   73 


93   94 

75   75 


36 

93 

69 

70  i 

39 

92 

70 

69 

83 

89 

56 

68 

90 

83 

89 

65 

67 

92 

34 

68 

70 

89 

90 

72 

72 

84 

93 

66 

67 

91 

92 

71 

72 

90 

93 

70 

70 

84 

93 

59 

69 

69 

91 

59 

70 

66 

92 

58 

70 

90 

86 

69 

71 

69 

90 

70 

72 

87 

93 

70 

70 

86 

90 

59 

67 

92 

94 

70 

70 

82 

65 

53 

57 

66 

91 

59 

70 

90 

66 

70 

70 

65 

90 

70 

69 

84 

90 

63 

64 

65 

86 

57 

69 

82 

66 

67 

70 

66 

94 

59 

56 

90 

91 

70 

70 

85 

93 

70 

71 

83 

69 

65 

67 

85 

92 

67 

63 

84 

89 

54 

57 

64 

92 

55 

54 

90 

69 

75 

71 

92 

63 

70 

70 

64 

89 

69 

72 

92   93   93 


66   65   67 


69  91  93 

70  70  70 

92  93  94 

69  69  72 


90  91  92 

73  59  71 

91  92  94 
68  67  70 

86  68  91 

71  70  73 

93  95  95 
59  72  73 

92  94  95 
67  67  59 

94  94  95 
59  71  73 

93  94  95 


70 

74 

93 

93 

70 

73 

90 

94 

58 

66 

91   93   94 
66   66   70 


94   95   95 
67   70   70 


91   93   94 


90  92  93 

71  71  71 

86  89  91 

72  72  72 

87  93  95 

70  70  71 

92  94  93 

68  70  73 

94  95  95 

71  72  75 

89  90  92 


90   91   94 
55   67   69 


90   90   92 
69   59   68 


70   59   70 

66   36   91 
56   71   73 


89   39   92 


93   92   91 
66   66   69 


91   86   92 


94  93  92 

70  69  71 

92  92  92 

69  70  59 

95  95  95 

69  68  69 

93  93  91 
73  74  73 

95  95  94 

70  70  69 

95  94  93 

71  71  72 

93  95  93 

71  66  69 


93   89.9 
69   67.2 


91   88.9 
71   57.9 


94   89.9 
72   67.9 


93   39.1 
69   67.2 


951  90.2 
661  65.7 


93!  90.1 
67   64.9 


92   86.6 
67   64.9 


91   90.0 
69   65.1 


92|  87.3 
57!  64.9 


92  I  90.9 
64.8 


91   66.6 
73   69.7 


94   92.3 
68   55.7 


94   90.9 
72   56.3 


94   91.3 
71   67.5 


94   90.7 
59   67.0 


92   89.8 

70   57.2 


95   90.8 
72   67.4 


93 

69 

90 

72 

67 

66 

94 

94 

92 

71 

71 

70 

95 

95 

95 

73 

72 

73 

9* 

9* 

93 

71 

71 

58 

93 

96 

95 

70 

71 

72 

70   70   70 

94   93   93   92 
69   58   58   58 


92   92   92 


93   92   91   92 
70   65   69   69 


93   91   91   91 
69   70   67   65 


94   90   90   90 
66   70   69   69 


91   90   90   90 


95   93   96   94 
73   71   73   69 


95   94   95   93 
70   69   70   59 


95   96   95   96 

73   73   73   72 


89.2 
67.8 


90.5 
69.4 


91.3 
67.5 


39.7 
66.8 


91.1 
58.9 


33.2 
65.8 


89.5 
65.2 


91.1 
67.5 


69.4 
67.3 


67.3 
63.0 


86.9 
55.5 


66.3 
66.4 


89.2 
66.4 


90.5 
68.0 


91.3 
66.6 


91   91   92 
66   66   66 


95  93  93   93 

67  66  58 

92  92  91 

69  70  66   57 

94  96  94   93 

70  58  65   57 

92  93  92   90 

72  71  72   71 

90  90  89   86 

74  66  71 

9*  93  91 


90.2 
63.4 


66.8 
63.7 


89.8 
64.4 


90.1 
66.9 


88.5 

67.8 


69.3 
69.7 


S«e    reference    notes   follovtug   Station   Index, 
-     90    - 
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ARKANSAS 

Continued 

JULY  1961 

- 

Day  01  Month 

i 

> 
< 

Slal'.on 

1 

2 

1 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS  16  1 

"i 

18' 

19 

1 

20 

21 

22 

23 

24 

25  1 

26  ' 

1 

27 

28 

29 

30 

31 

JONESeORO 

MAX 

MIN 

97 
71 

95 

71 

90 
69 

95 
59 

95 
66 

90 

75 

87 

71 

87 
71 

84 

61 

87 
61 

89 

61 

68 
51 

91 
62 

87 

71 

82   88 
71  .  69 

92 

71 

95 

95 

69 

95 

71 

92 

69 

92 

69 

88 

72 

92 
71 

90 
70 

92 
69 

95 

69 

95 

73 

95 

74 

95 

75 

95 

74 

91.4 
69.3 

i 

MAX 
MIN 

95 
65 

95 
57 

90 
68 

92 
51 

94 
51 

89 

70 

87 
57 

88 
67 

85 
58 

87 
55 

86 
61 

66 
52 

92 
64 

66 

68 

82 

67 

1 

65 
68 

66 

67 

94 

70 

92 

70 

90 
69 

93 
59i 

92 

71 

92 
69 

9; 
58 

89 

54 

90 
66 

93 

68 

94 
59 

95 

69 

93 

70 

93 
69 

90.2 
66.4 

KEO 

MAX 
MIN 

94 
65 

92 
65 

90 
69 

94 
57 

94 
59 

91 

70 

88 
70 

85 
69 

83 
63 

85 
59 

82 
58 

65 
62 

90 
69 

87 
65 

1 
80 
66 

83 
66 

67 
65 

91 

70 

93 
74 

93 
72 

91 

72 

93 

71 

87 
69 

91 
71 

90 
69 

91 
69 

94 

71! 

95 
69 

94 

70 

94 

71 

94   89.7 
70   67.4 

LEAD  HILL                   1 

MAX 

MIN 

92 

69 

88 

70 

92 

97 

95 

90 

72 

84 
69 

88 

70 

84 
59 

87 
56 

90 
55 

64 
60 

64 

88 
54 

1 

96 

95 

70 

90 

84 
58 

90 
68 

97 
58 

94 

70 

71 

97 

73 

97 

72 

95 
71 

92 
68 

94   91.2 
70   6  7.3 

LITTLE  ROCK.  W8  AIRPORT 

MAX 
MIN 

95 
67 

94 
67 

95 
56 

95 
50 

95 

60 

95 
71 

91 
72 

89 

71 

85 
55 

85 
50 

85 
58 

87 
55 

92 
72 

90 
69 

81 
56 

85 

70 

91 
67 

93 
71 

94 
75 

96 
75 

94 
74 

95 
74 

85 

71 

93 

73 

94 

72 

94 

72 

95 

73 

96 
72 

96 

72 

97 
74 

93 

73 

91.9 
69.4 

MAGNOLIA  3  N 

MAX 
MIN 

91 
65 

92 
66 

89 
57 

93 

57 

96 
63 

93 

70 

93 
71 

83 
65 

85 
54 

83 
61 

87 
58 

68 
65 

94 

70 

88 
65 

90 
65 

71 
54 

36 
62 

92 

70 

92 

70 

93 

72 

90 
72 

90 
59 

90 
71 

90  1 
71 

91 

57 

93 

55 

93 
70 

92 

70 

91 

67 

91 

68 

91   89.8 
69   66.8 

MALVERN 

MAX 
MIN 

92 
59 

89 
62 

93 
55 

94 
55 

94 
55 

92 
66 

91 
68 

85 

71 

84 
5? 

87 
54 

87 

54 

83 
51 

90 
59 

88 
67 

62  1 
55  1 

89 
55 

92 
53 

92 

55 

93 
59 

93 

70 

93 

70 

92 
69 

88 
68 

90 

72 

91 

69 

94 
68 

94 

70 

94 
69 

93 
58 

91 

70 

91   90.4 
68   65.4 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 
MIN 

94 
68 

94 
54 

92 
63 

95 

57 

95 

57 

89 

70 

85 

70 

87 

67 

84 
55 

38 
51 

92 
54 

89 
62 

91 
55 

85 
66 

61 
53 

91 
60 

91 
61 

95 
66 

96 
58 

95 
58 

93 
68 

94 

71 

82 
59 

93 
69 

89 
68 

92 
69 

94: 

57 

95 

70 

95 
70 

95 

70 

95   91.3 
67'  65.0 

MARIANNA  2     S 

MAX 

MIN 

93 
69 

92 
65 

93 
58 

93 

57 

94 

57 

68 

69 

84 
66 

90 
61 

86 
58 

64 
62 

83 
65 

89 
71 

85 
59 

84 

57 

32 
59 

88 
66 

92 

70 

91 
72 

92 

73 

91 
73 

91 
71 

89 
59 

90 
69 

90 
68 

92 
67 

93 

59] 

93 

70 

93 

70 

93 

68 

92   39.8 
69   67.3 

MARKED  TREE 

MAX 

MIN 

95 
69 

98 
71 

94 
58 

95 
61 

93 
53 

94 
72 

88 
58 

90 

70 

83 
55 

88 
59 

87 
52 

66 
65 

89 
66 

85 

60 

84 
63 

88 

70 

90 
71 

95 

74 

94 
73 

95 

74 

94 
73 

92 

71 

88 
63 

91 

70 

92 

75 

93 

74 

95 

75 

95 

78 

94 
73 

95 

71 

95 
73 

1 

91.6 
63.9 

MARSHALL 

MAX 
MIN 

92 
69 

90 
59 

90 
63 

92 
55 

93 
62 

86 

74 

88 

70 

87 
67 

82 
55 

82 
53 

66 
52 

85 
66 

85 
55 

54 

5n 

90 
52 

91 

92 

92 

70 

88 

89 

73 

66 
56 

56 

88 
70 

88 
59 

93 
72 

92 
72 

92 

70 

91 
70 

91 

71 

92 

69 

89.1 
55.9 

MENA 

MAX 
MIN 

88 
63 

85 
68 

92 
65 

91 
59 

91 
65 

90 

71 

88 
72 

87 
71 

83 
56 

87 

57 

to 

56 

82 
65 

89 
67 

84 
64 

67 
64 

85 
53 

91 
52 

92 

70 

92 

71 

92 

71 

86 
72 

88 
73 

81 
58 

90 
71 

90 
70 

91 

72 

93 

71 

92 

71 

90 
71 

91 

70 

90 
70 

87.7 
57.4 

MONTICELLO  3  S 

MAX 
MIN 

91 
61 

91 
67 

88 
55 

89 
54 

93 
60 

91 
72 

93 
71 

93 
68 

83 
65 

83 
59 

84 
52 

84 
52 

90 
70 

85 
56 

90 
64 

81 
66 

90 
64 

93 

70 

93 
71 

94 

72 

91 
71 

91 
71 

88 
70 

88 

70 

93 
57 

93 
68 

93 
59 

91 
68 

91 
57 

91 
57 

92i 

68 

39.7 
65.7 

MORRILTON 

MAX 
MIN 

95 
63 

93 
58 

92 
68 

95 
52 

96 

50 

92 

70 

90 

70 

87 

70 

85 
61 

85 
59 

87 
58 

86 
55 

90 
54 

66 
66 

73 
56 

89 
54 

91 
64 

92 
59 

92 
75 

93 
75 

90 
72 

92 

74 

88 
72 

91 
71 

39 
72 

93 
69 

94 
73 

95 
72 

95 

75 

92 

72 

95 
70 

90.5 
68.0 

MOUNT  IDA 

MAX 
MIN 

91 
59 

92 
57 

69 
64 

91 
55 

90 
54 

93 
55 

89 
59 

89 
71 

84 
51 

85 
54 

83 
53 

83 
51 

91 
69 

87 
55 

82 
65 

88 
53 

92 
63 

93 
55 

93 
59 

93 

70 

90 
73 

90 
75 

84 
71 

90 
69 

92 
57 

93 
59 

93 

94 
69 

93 
59 

92 
59 

91 
66 

89.7 
65.9 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 
MIN 

81 
63 

79 
63 

81 
64 

80 
61 

82 
65 

78 
62 

78 
64 

73 
60 

74 
59 

73 
56 

75 
50 

74 
61 

76 
50 

73 
51 

75 
60 

60 
53 

81 
65 

35 
67 

84 

58 

82 
63 

83 
64 

81 
62 

78 
61 

81 
54 

83 
55 

85 
68 

85 
68 

85 
69 

35 
58 

30 
67 

82 
55 

79.8 
53.5 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MAX 
MIN 

93 
68 

91 
68 

90 
53 

92 
61 

94 
53 

93 
65 

88 
71 

86 
68 

87 
58 

87 
59 

88 
56 

86 
60 

86 
51 

84 
53 

76 
51 

91 
51 

91 
54 

93 
66 

93 
69 

91 
59 

89 

70 

89 
59 

88 
68 

82 
66 

91 
67 

87 
63 

93 
68 

94 
59 

94 

70 

94 

70 

94 
69 

39.6 
65.5 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MAX 

MIN 

92 
68 

90 
57 

88 

59 

91 
56 

93 
56 

91 
59 

87 
71 

84 
68 

85 
59 

81 
55 

83 
53 

67 
64 

84 
63 

89 
54 

82 
53 

83 

61 

91 
57 

91 
55 

93 

70 

92 
59 

90 
57 

89 
59 

89 
58 

80 
65 

91 

67 

87 
69 

92 

70 

92 
59 

94 

70 

93 
69 

93 
57 

88.5 
55.1 

NARROWS  DAM 

MAX 
WIN 

94 
59 

92 
63 

92 
55 

95 
54 

94 
56 

93 
64 

96 
55 

92 
69 

88 
67 

87 
57 

85 
55 

64 
51 

83 
57 

90 

85 
55 

87 
67 

80 
52 

92 
64 

94 
55 

95 
65 

93 
67 

91 
67 

91 
57 

86 
69 

94 
56 

92 

67 

94 
69 

95 
66 

93 
56 

93 
53 

94 
68 

90.8 
64.5 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

MAX 
MIN 

91 

61 

91 
62 

90 
56 

90 
59 

90 
63 

92 
67 

90 
67 

91 
69 

88 
65 

85 
62 

65 
58 

84 
63 

81 
65 

89 
54 

84 
53 

83 
65 

76 
62 

89 
66 

91 
68 

91 
55 

92 
58 

89 
57 

91 

70 

85 
57 

89 

67 

90 
68 

93 

70 

93 
58 

92 
55 

91 
66 

92 
69 

38.7 
65.4 

NEWPORT 

MAX 

MIN 

96 
64 

94 
67 

96 

63 

97 
58 

96 
59 

94 
70 

90 
65 

65 

57 

87 
54 

91 
54 

88 
64 

91 
67 

85 
57 

77 
55 

68 
67 

93 
68 

95 

71 

94 
73 

94 
72 

92 

73 

93 

73 

89 

70 

92 

71 

90 
71 

93 
53 

91 
58 

94 

71 

95 

73 

95 

74 

93 
72 

91.6 
57.0 

NIMROD  DAM 

MAX 
MIN 

93 
62 

92 
55 

93 
64 

93 
59 

96 

58 

96 
67 

97 
69 

92 

71 

90 
61 

86 
54 

67 
53 

88 
53 

89 
72 

90 
66 

90 
65 

74 
52 

91 
61 

95 
59 

96 
73 

97 
73 

96 

70 

92 

73 

93 
72 

84 

70 

93 

70 

93 
70 

94 
72 

95 
70 

97 

71 

95 
59 

92 
68 

91.9 
65.5 

OKAY 

MAX 
MIN 

92 
64 

91 
68 

91 
69 

93 
50 

93 
57 

92 
72 

90 
72 

88 
72 

87 
59 

87 
50 

69 

50 

66 
65 

89 
58 

86 
56 

87 
67 

78 
57 

90 
64 

93 
72 

94 
72 

94 

73 

93 
73 

91 

71 

87 

70 

92 

71 

92 
59 

95 

70 

95 
74 

95 
74 

93 
59 

93 

73 

93 
72 

90.7 
68.8 

OZARK 

MAX 
MIN 

38 
70 

86 
68 

93 
62 

93 
50 

94 
62 

94 

70 

90 
72 

90 
70 

85 
54 

85 
60 

85 
56 

86 
67 

88 
67 

85 
56 

73 
55 

90 
53 

90 
53 

94 
69 

94 

70 

93 
71 

89 
72 

90 
72 

81 
56 

91 

71 

92 
69 

93 
72 

93 

75 

94 
72 

94 
72 

91 
72 

93 

70 

89.5 
57.8 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

MAX 
MIN 

93 
66 

92 

57 

89 
71 

93 
53 

92 
62 

90 
72 

85 
70 

85 
69 

83 
59 

86 
55 

67 
57 

85 
65 

86 
66 

87 
72 

83 
65 

85 
66 

90 
70 

92 

71 

93 
69 

92 
56 

91 

70 

89 
72 

39 
72 

90 
71 

88 
58 

90 
58 

90 
56 

90 
72 

92 

71 

92 

72 

92 

71 

89.1 
57.7 

PARIS 

MAX 

MIN 

93 
68 

93 
68 

93 
52 

95 
56 

95 
60 

95 

70 

93 

70 

89 
71 

86 

52 

85 
55 

87 
57 

89 

55 

89 

67 

93 
55 

71 
65 

93 
54 

93 
57 

93 
58 

95 
75 

95 
73 

93 
75 

94 

72 

35 

70 

93 
69 

94 

70 

93 

73 

95 

76 

93 

71 

95 
72 

93 

71 

93 
69 

91.5 
57.4 

PERRYVILLE 

MAX 
MIN 

93 
61 

92 

55 

92 
54 

93 
55 

94 
54 

93 
55 

90 
68 

87 
67 

84 
50 

64 
55 

86 
53 

88 
53 

91 
63 

87 
65 

73 
54 

88 
52 

92 
51 

94 
57 

96 
72 

94 
72 

91 
58 

92 

71 

81 
59 

92 
58 

92 
63 

93 

70 

95 
72 

95 
71 

95 
71 

93 
59 

94 
68 

90.5 
65.2 

PINE  BLUFF 

MAX 
MIN 

93 

70 

93 

57 

91 
59 

92 

59 

92 
64 

92 

74 

91 
72 

86 

70 

84 
66 

85 
51 

85 
61 

84 
64 

91 
71 

86 

70 

62 
65 

62 

70 

91 
56 

93 
72 

94 
75 

94 

75 

91 
74 

92 

71 

86 

71 

90 

70 

90 

70 

91 
72 

94 

72 

85 

70 

92 

71 

93 
72 

92 
72 

89.5 
59.3 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

96 
68 

95 
67 

92 
66 

94 
59 

97 
61 

93 

73 

92 

72 

85 
71 

83 
55 

85 
51 

85 
50 

84 
53 

92 
69 

89 
56 

83 
65 

65 
59 

91 
55 

97 

71 

95 
74 

97 
73 

95 
74 

95 
72 

69 
72 

95 
72 

94 
69 

97 
72 

94 
72 

94 

71 

93 

71 

94 
73 

91 
72 

91.7 
68.8 

POCAHONTAS  1 

MAX 
MIN 

94 
68 

93 
65 

90 
55 

94 
59 

92 
50 

89 
71 

85 
68 

85 
68 

83 
58 

66 

57 

88 
59 

87 
64 

91 
65 

67 
68 

83 
54 

87 
54 

90 
55 

92 

71 

95 
68 

94 
56 

91 
69 

91 
72 

90 

70 

93 

70 

89 

57 

90 
69 

92 

58 

93 
66 

93 

73 

93 

72 

94 
72 

90.1 
56.5 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

89 
67 

90 
58 

85 

70 

ee 

62 

91 
62 

92 
53 

92 

75 

92 

72 

85 
58 

84 
52 

61 
61 

80 
59 

92 
5; 

87 
69 

84 
67 

67 
68 

88 
65 

85 
68 

90 
72 

90 
73 

90 

70 

89 
72 

90 

70 

85 
53 

87 
68 

39 
69 

90 
71 

92 
69 

87 
58 

90 
70 

37 
68 

38.0 
63.2 

PRESCOTT 

MAX 
MIN 

92 

70 

90 

70 

91 
68 

94 
55 

93 
58 

92 

70 

92 

71 

85 
68 

84 
54 

64 

60 

88 
53 

84 
67 

92 

7C 

85 
59 

82 

70 

75 
65 

92 
69 

95 

70 

94 

72 

94 
72 

94 

73 

92 
71 

90 
72 

90 

67 

91 

72 

91 
71 

95 
68 

95 

75 

93 
58 

92 

73 

93 
74 

90.2 
69.2 

ROGERS 

MAX 
MIN 

85 
70 

83 
57 

82 
59 

87   88 
59   52 

88 

70 

87 
59 

8C 

67 

78 
50 

79   61 
55   55 

80 
64 

68   84 
64   51 

78 
52 

86 
50 

87 
50 

90 
70 

90 
72 

85 
64 

85 
70 

84 
66 

81 
66 

83 
53 

38 
71 

38 

71 

92 
72 

90 
70 

90 
71 

39 

70 

90 
56 

85.5 
65.6 

ROHWER  2  NNE 

MAX 
MIN 

91 
63 

93 
64 

92 
66 

90   91 
55   51 

92 
64 

89 

71 

83 
5E 

86 

61 

86   83 
59   51 

82 
64 

90   86 
59   66 

85 
65 

82 
65 

88 
58 

88 
69 

90 
68 

92 
72 

91 

71 

91 
66 

90 
67 

84 
56 

91 
67 

92 
59 

91 
53 

91 

57 

93 
69 

90 
67 

91 
58 

33.9 
56.1 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

93 
67 

92 

67 

94 
55 

95   96 

58   5S 

95 
69 

92 
71 

90   88 
71   52 

65   88   88 
59   55   66 

90   90 
66   55 

70 
65 

92 
64 

94 
63 

96 
69 

95 
75 

96 

75 

95 

72 

93 

74 

89 

70 

94 
71 

92 
69 

95 

70 

95 
73 

95 

73 

95 
73 

95 
71 

95 

71 

92.1 
67.7 

SAINT  CHARLES 

MAX 
MIN 

93 
66 

93 
66 

92 

70 

91   92   93 
59   59   72 

93   90   90 
73   70   69 

92   84   85 
58   64   57 

84   65 

71   70 

88 
67 

85 
69 

83 
67 

93 
58 

93 
69 

93 
75 

94 
78 

95 
78 

93 
72 

82 

70 

83 

71 

91 
70 

93 

71 

94 
72 

92 

72 

93 

70 

90.1 
69.6 

SEARCY 

MAX 
MIN 

95 
65 

93 
67 

93 
58 

95   94   94 
56   60   72 

89   90   85 
70   71   63 

87   86   67 
59   57   65 

.90   86 
69   67 

81 
65 

87 
56 

92 
65 

96 
59 

97 

75 

97 

75 

95 
72 

95 
72 

90 
59 

95 
72 

95 

70 

95 
69 

93 

71 

95 

70 

95 
72 

95 

72 

95 

71 

92.1 
68.2 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 

MIN 

93 
61 

95 
62 

94 
53 

95   96   94 
65       70 

92   90   87 
73   72   52 

85   86   88 
58   62   55 

65   90 
60   65 

84 
59 

67 
71 

92 
69 

92 

95 
75 

95 

73 

95 
72 

94 

71 

73 

93 

71 

93 

74 

95 

75 

94 

74 

96 
75 

95 
73 

95 

75 

94 

72 

92.1 
69.0 

SILOAM  SPRINGS 

MAX 
MIN 

86 
68 

85 
68 

85 
59 

88   92   92 
60   65   72 

81   85   80 
72   59   61 

82   80   65 
58   55   55 

91   91 
63   62 

83 
52 

91 
63 

69 
60 

92 

7C 

93 
72 

87 
57 

87 
59 

85 
56 

64 
57 

90 
66 

91 

71 

92 

70 

93 

71 

93 
70 

92 

71 

92 

70 

91 
69 

86.0 
66.0 

^^^ 
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STUTTGART 


STUTTGART  9  ESE 


TEXARKANA  WR  AIRPORT 


WALNUT  RIOGE  FAA  AP 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JULY    1961 


Day  Ot  Month 


MAX 

MIN 

95 
67 

94 
67 

95 

71 

MAX 

MIN 

93 
66 

93 
67 

93 
68 

"AX 

MIN 

93 

70 

90 
69 

92 
65 

MAX 
MIN 

90 
70 

90 

70 

90 
71 

MAX 
MIN 

92 
62 

92 
65 

91 
66 

MAX 
MIN 

95 

71 

92 
70 

91 
68 

MAX 
MIN 

90 
64 

92 
65 

94 
67 

MAX  I  81   78   83 
MIN  ;  67   67   60 


91   93 
61   70 


60   63   71 


I  MAX 
MIN 


94   93 
71   69 


91   91 
65   58 


95   86 
65   74 


95   92 

60   72 


85   85 
70   70 


93   91 
72   70 


87   87 
70   71 


93   87 
70   72 


87   89 
72   64 


95   89 

73   70 


81   80 
67   67 


91   88   87 


63   65   68 


60   62   67 


59   56   55 


85   85   86 


54   53   64 


58   60   67 


84   85   87 
59   63   63 


60   60   62 


56   58   65 


IS  16   17   18   19 


65   55   64 


89 

83 

72 

67 

91 

89 

62 

54 

89 

88 

67 

58 

90 

85 

71 

69 

83 

75 

62 

51 

91 

88 

57 

75 

70  65  63  75   75 

81  61  37  91 

57  55  69;  74 

90  92  94:  95 


20   21   22 

94   93 


23   24   25   26   27   23   29 


93   93   91   93 


73 


72   72   70 


91   91   90 
71   71   69 


91   92   93   92 

59   70   70   71 


01 

30   31    > 

92   92   90.5 
73   72   69. 1 

92   91   89.5 
72   70   58.6 


79   92 
68   69 


92   93   94   95   94   93   94 


85   91 
57   71 


34   83 
61   51 


93   93   91   9!   85   91   91   93   92   93   91 


72   69   71 


73   74   70   72 


91   91   89.0 
72   73   70.5 


94 

91 

91 

85 

94 

93 

93 

96 

96 

94 

95 

92 

90 

8 

71 

70 

12 

68 

63 

69 

59 

70 

69 

69 

69 

67 

55 

3 

92 

92 

92 

82 

92 

87 

91 

91 

94 

93 

95 

94 

90 

0 

71 

73 

75 

72 

73 

71 

71 

69 

74 

75 

75 

74 

59 

3 

93 

91 

91 

87 

89 

93 

93 

95 

92 

92 

91 

91 

OA 

' 

72 

72 

71 

70 

70 

67 

70 

70 

70 

58 

58 

69 

67 

5 

85 

82 

82 

83 

84: 

84 

85 

87 

87 

85 

85 

85 

87 

4 

67 

68 

64 

64 

68, 

67 

68 

71 

70 

70 

71 

58 

65 

' 

94 

94 

93 

87 

90  1 

91 

91 

94 

93 

97 

93 

93 

90 

8 

75 

76 

" 

72 

58 

59 

58 

75 

74 

68 

72 

73 

57 

8 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  ot  moDtli 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 
WIND 

.23 

.22 

.22 

.20 

.24 

.20 

.19 

.21 

.19 

.22 

.23 

.11 

.14 

.24 

.15 

.14 

.07 

.28 

.22 

.25 

.17 

.21 

.21 

.05 

.20 

.18 

.17 

.21 

.15 

.22 

.18 

5.90 

HOPE  3  NE 

EVAP 
WIND 

.23 

.17 

- 

.25 

.28 

.26 

.22 

• 

.31 

.22 

.37 

.02 

.26 

- 

- 

- 

- 

.37 

.11 

.27 

.24 

.28 

.24 

.10 

.24 

.28 

.16 

.30 

.26 

.28 

.17 

B  7.02 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

EVAP 
WIND 

.31 
12 

.23 
2 

.18 
5 

.30 
6 

.36 

7 

.25 

7 

.16 
3 

.15 
4 

.31 
12 

.24 
9 

.21 

4 

.27 
5 

.18 
4 

.30 
6 

.28 
6 

.12 
10 

.23 
2 

.22 
4 

.31 
40 

.27 
40 

.18 
23 

.26 
46 

.31 
56 

.06 
24 

.24 
30 

.16 
27 

.20 
23 

.25 
20 

.31 
21 

.26 
26 

.26 
24 

7.37 
508 

NARROWS  DAM 

EVAP 
WIND 

.25 
16 

.24 

18 

.12 
22 

.28 
21 

.32 
23 

.24 
26 

.21 
20 

.22 
29 

.16 
21 

.17 
16 

.25 

18 

.15 
9 

.07 

17 

.14 
28 

.22 
26 

9 

.11 
23 

.22 

19 

.23 
20 

-24 
23 

.25 
23 

.21 
34 

.20 
38 

24 

.17 
20 

.20 

15 

.17 
12 

.21 
10 

.23 
17 

.20 
14 

.19 
17 

B  6.27 
628 

NIMROD  DAM 

EVAP 
WIND 

.19 
3 

.16 
2 

.10 
6 

.23 
3 

.23 

4 

.17 
5 

.16 
8 

.08 
5 

.14 
5 

.17 
7 

.12 
9 

.10 
5 

.11 
5 

.07 
6 

9 

1 

.06 
6 

.17 
4 

.21 

7 

.21 

7 

.19 
7 

.14 
8 

.20 

10 

« 
3 

■1 

.13 
3 

.12 
2 

.18 

1 

.20 
2 

.13 

1 

.08 
2 

B  4.47 
152 

RUSSELLVILLE 

EVAP 
WIND 

• 

.52 

19 

.30 
23 

.38 
14 

.10 
10 

.25 

14 

.17 
14 

.15 
15 

.25 
20 

.25 
20 

.22 

15 

.21 

19 

.18 
7 

4 

14 

.12 
2 

.17 
10 

.29 
6 

.31 
7 

.27 

6 

.20 
9 

.24 

11 

.17 
6 

.11 
4 

.29 
5 

.23 
8 

.24 
4 

.25 

4 

.30 
5 

.25 
10 

.23 

8 

B  7.11 
313 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 
WIND 

.27 
6 

.19 
26 

.32 

56 

.26 
22 

.28 

12 

.23 
26 

.18 
54 

.17 
5 

.16 
12 

.21 
22 

.22 

11 

.11 
9 

.16 
73 

.20 
93 

.13 
78 

.10 
48 

.12 
61 

.17 
13 

.25 
45 

.26 
57 

.28 
54 

.29 

89 

.26 

71 

.18 
73 

.21 
52 

45 

.23 
12 

.19 
4 

.25 
28 

.24 
33 

.24 
20 

B  6.57 
1210 
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;»oMs»iAsHaBHMI»a0#c 


TOTAL  PRECIPITATION 


JULY    1961 


AVERAGE  TEMPERATURE 


JOLY   1961 
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6i   V  00 


S* 


f-P  s 


its^iftinsMsdk: 


STATION  INDEX 


STATION 


COUNTY 


0006 1  SCOTT 
0064 1  LAWRENCE 
0130  SALtNE 


POPE 

'  CLARK 

OESMA 


3«  SB 
35  25 

34  07 
33  37 


34  19 

35  IS 

35  18 


91  05 

92  52 

93  29 
93  25 

93  25 
93  00 

92  53 

93  03 
91  12 

94  OS 


WTESVILLE  LIVES 

UTESVILLE  L  AND 
JEAVEft  0AM 

iCEoe 

(EECM    GROVE 
JEEDEVILLE 

ilEMTOH 
JENTONVILLE 
JERRrvlLLE    4    NW 
)I6    FORK 
»LACK    ROCK 

JLAKEL*    MOUNTAIN 
»LUE    MOUNTAIN    DA 
SLUFF    CITT    3    SW 
JLTTHEVILLE 
tOONEVILLE    6    NW 

*OONEvrLLE    7    NE 
lOONEVILLE    6    NNE 
WONEVILLE 
JOTKINBURG    2    S 
10U6HT0N 

BRANCH    ft     NW 


:a*<den  1 

-A-^OEN  2 

lARLISLE 
'ARPENTEft 
■LARENOON 
-LARKSVIL 
CLINTON 

COMBS  3 
COMPTON 

CORNING 
COVE 

dardaneli 

OE    3UEEN 

dermott 


DEVILS    KNOB 

DIE<tKS 

DUMAS 

EL    OOfiAOO    FAy 


FORDYCE    I 
FOREMAN 
FORREST    1 


GREEN   FOREST    6    El 
6fiEEN6R[ER 
GREENWOOD 
GREERS    FERRY    OAM 

GURDON  3  E 

HARDY 

HARRISON 

ME8ER  SPRINGS  3  : 

HECTOR 
HELENA 
HOPE  3  NE 
HOPPER 


0806 

MISSISSI)= 

08?5 

LOGAN 

0S?6 

LOGAN 

LOGAN 

0830 

0842 

VAN  BUREI 

084B 

NEVADA 

0887 

FRANKLIN 

0388 

0936 

MONROE 

NEWTON 

1020 

BAXTER 

1052 

MISSlSSt 

1102 

PULASKI 

1132 

IZARO 

1152 

OUACHITA 

1154 

OUACHITA 

1224 

LONOKE 

1238 

GARLAND 

MONROE 

1455 

JOHNSON 

1492 

VAN  BURE 

1574 

MADISON 

15S2 

NEWTON 

1596 

FAULKNER 

1666 

POLK 

1730 

ASHLEY 

1750 

PULASKI 

1768 

LINCOLN 

PIKE 

1829 

FAULKNER 

1B34 

YELL 

1S35 

YELL 

1838 

YELL 

1948 

SEVIER 

1960 

CHICOT 

1968 

PRAIRIE 

1982 

JOHNSON 

2015 

HOWARD 

2148 

OESHA 

2  300 

UNION 

2356 

CARROLL 

1  35  13 
1  35  13 
I  35  09 


7  35 

52 

7  36 

22 

2  35 

49 

1  34 

57 

3  33 

36 

2574  SEBASTIAN 
2578  CRAWFORD 


2670 

HEMPSTEAD 

2794 

SEARCY 

2842 

PIKE 

2922 

YELL 

2930 

BENTON 

2946 

CARROLL 

2962 

FAULKNER 

SEBASTIAN 

2978 

CLEBURNE 

3088  ASHLEY 


3428  HEMPSTEAD 
3438  MONTGOMER 
3442  SEVIER 


1  35 

13 

94 

15 

7  35 

31 

92 

00 

3  33 

54 

93 

06 

3  33 

14 

91 

48 

19 

91 

?9 

14 

07 

7  36 

28 

92 

03 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


230      6Pi     6P 
571.     5P|     5P 


277       5P;     7A 

1136       5P|     7A 


GREENE 

7  36  09 

90  38 

298 

JACKSON 

7  35  26 

91  06 

221 

SALINE 

6  34  33 

92  37 

285 

BENTON 

1  36  22 

94  13 

1295 

CARROLL 

7  36  26 

93  37 

1150 

POLK 

93  58 

1100 

LAWRENCE 

T  36  07 

91  06 

259 

205      7Pi     7P 


JAMES    V,    WILLIAMS 

RUBY    B.    OWENS 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

REBA  Y.  SWAIM 

ALTA  F.  GARNER 

OWEN  e.  HENORIX 
HOBART  WATTS 
JOHN  A.  JONES 
TILLMAN  E.  LAWRENCE 
JOHN  W.  TRAMMELL 

5W  GAS  AND  ELECTRIC  CO 
ARRA  0.  PARKER 
CECIL  WILLIS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

;HELEN  GARRISON 
|U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
iHARVlN  MORRISON 
B.  B.  HAMMOND 
,p.  M.  BRECKENRIOGE 


£E  W.  MCKENNEY 

[  S  CORPS  OF  ENGIi 
I  S  CORPS  OF  ENGI. 
1.  P.  PLYLER 
VY  W.  CRAWFORD 
I  S  SOIL  CONS  SER' 


NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SU6ST, 

NASHVILLE  SCS 


ICE 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
CLEO  E.  YANOELL 
MARY  C.  PEARSON 
EUNICE  INGERSOLL 


I  S  SOIL  CONS  SERVIC 

aCHARO  K.  WEI 
IILLIAM  R.  WYA 
I  S  CORPS  OF  £ 

i.  A.  HALE 


ICE 


AUSTIN 
MUON  * 


BAIlEY 


JOHN  L,  TAIT 

ARK  POWER  AND  LIGHT  ' 

6.  F.  NORTHERN 

OR.  IRVING  T.  BEACH 

EARL  B.  RIOOICK 

MAUDE  C.  BRASHEARS 
JONAH  LEE  SIMS 
CLARENCE  S.  WILLIAMS 
LAURA  POLK 
JOE  C.  ALLEN 


SERV 


330   6P   7A 


1253  MID  MID 


280   5P   5P 


I  S  FOREST 
'ALTER  C.  T 

EHNA  JONES 


C.  J.  RISIER 
CHRISTINA  e.  OICKEY 
THOMAS  F.  HINSLEY 
TRAVIS  C.  KEAHEY 
U  S  FED  AVIATION  AGEl 


OPHA  WOLFE 


ARKANSAS  FORES 


VIATION  AGENCY 

[KANSAS 
I  AGENCY 

lY  COMM 


JAMES  I 


CRISTEE 


INA  J.  LOGAN 
BESSIE  E.  AKERS 
C.  ELI  JORDAN 
WILLIAM  F.  SEVIER 
WILLIE  PENOERGRAS 


GLENI 


USTICE 


CHARLES  F.  FORD 
DOROTHY  M.  BEEN 
U  S  CORPS  OF  ENGINI 

ROY  S.  R06BS 

A.  JAMES  LINOER 
THERESA  DONALDSON 
BEA  GRAY  BEENE 


375   5P   7A 


710   5P   5P 


CLIFF  2  S 


REMMEL 
ROHWER 

1  NE 

2  NNE 
VILLE 

SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM 
SEARCY 
SHERIOAN  TOWER 

SHIRLE 

SPRINGS 

5174)PIKE 
5186  JACKSO, 

5200, PERRY 
5228;BA;(TER 


5508  FRANKLIN 


;5562  GREENE 
5576 'LOGAN 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Biireau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  S3W,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  *F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  eS'F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and 
Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time. 
During  the  suouaer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 


Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations, 
values  are  at  0600  C.S.T. 


For  those  stations  snow  on  ground 


Id  the  Station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 

Precipitation  Data"  Bulletin. 
R   "Snowfall  and  Snow  on  Ground**  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 
+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B   Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 
SS   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S,  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and 
STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc..  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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MONTHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature:   100°  on  the  6+  at  Three  Stations 
Lowest  Temperature:   47°  on  the  24th  at  Eureka  Springs 
Greatest  Total  Precipitation:   10.73  Inches  at  Ozone 
Least  Total  Precipitation:   0.73  inch  at  Marlanna  2  S 
Greatest  one-day  Precipitation:   6.52  inches  on  the  14th  at  Siloam  Springs 
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4.54 

.38 

2.51 

.38   .07 

1.00   .02 

.18 

HECTOR 

3.88 

.41 

.40   .36 

.45   .31   .30 

.47 

.46 

.15 

.10 

.41 

.04 

HELENA 

1.85 

7         T 

.27 

T          .51 

.31 

.76 

HOPE  3  NE 

5.52 

.66 

.12 

.42 

.35 

.42 

1.13  ,22 

,41 

.20   .10 

.20 

.21  1.08 

HOPPER 

7.39 

.38 

.80 

.10  3.60   .36 

.1* 

T 

1.79 

.23 

HORAT  rO 

1.77 

.10   .80 

.11 

.32 

.26 

.16 

HOT  SPRINGS  J  NNE 

2.99 

T 

.10 

.03 

.01 

T     .27   .01 

.26  2,22 

•05   .04 

T 

INDEX 

1.65 

.10 

T 

1.20   .10 

.25 

T 

T 

JASPER 

6.04 

7 

T 

1.20 

2.15  1.17 

.03 

.03 

.39   .80 

T 

T 

.27 

JESSIFVILLE 

2.14 

.03 

.02 

.03   .15   .10 

.05 

.15  1.10 

.30 

.06 

.15 

JONESBORO 

2.46 

.84 

.33 

.03 

.04 

.01   T 

.01 

1.16 

•  04 

KEISER 

3.50 

.45 

.45 

.01 

7 

.12 

T     T 

T 

.15   .10 

.45 

.10 

1.67 

KEO 

4.34 

.40 

7 

.34 

1,37   .21   .05 

.12   .90 

.21 

.74 

LAKE  CITY 

2.06 

.25 

.11 

T 

,31 

.4? 

•  42 

.50 

.04 

tAKE  MAUMELLE 

4.37 

.25 

.76 

1.70 

.37   .12 

.08 

1.09 

LANGLFY 

7.36 

1.70 

.08 

.88 

1.22 

.73   ,55   .67 

.96 

.15 

.30 

•  12 

T 

LEAD  HILL 

4.03 

.51 

.15 

.55 

.70 

.53 

.53 

.63 

.43 

LEE  CREEK  GUARD  STATION 

4.42 

,84 

1.62  1.33 

T 

.  16 

T     .25 

.22 

LEOLA 

4.43 

.14 

1.66 

.33   .04   .22 

.10 

.11 

1.52 

.02 

.29 

T 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT  //R 

3.14 

.37 

.15 

7 

.76   .70 

T 

.41   ,31 

T 

T     T 

,44 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

5.59 

.75 

.56 

.78   .56 

.40 

.53   .86 

.02   T 

1,11 

LURTON 

3.89 

,14 

.02 

.55 

.77  1,58 

.16 

•34   .05 

,28 

MArifSON 

1.40 

.35 

7 

.35 

T     ,05 

.23 

T 

.03 

.20 

.18 

•  01 

T 

MAGNOLIA  3  N 

1.69 

.24 

7 

.75 

.35   .04 

T 

.02 

.11 

.14 

.04 

MALVERN 

5.25 

.10 

T 

.07 

.75 

.58 

' 

T     .20 

.02 

,16  3.25 

,12 

MAMMOTH  SPRING 

3.31 

.70 

.07 

.60 

7         7 

.87 

T 

.09   .68 

.10 

MARIANNA  2  5 

.73 

.37 

7 

r     .19 

.07 

T     .10 

T 

MARKED  TREE 

2.32 

.40 

7 

.90 

1.00 

T     T 

.02 

MARSHALL 

4.60 

•  10 

.18 

.17 

.09 

,44 

.02   .93   .32 

•06   .59 

1,70 

MELMOllRNE 

2.42 

.11 

T 

T     .63 

,48 

MENA 

3.96 

.20 

1,68   .66 

.15 

.02 

T 

.38 

J 

.02   .26 

•  59 

MONT  I  CELLO  3  S 

2.24 

.11 

.07 

.15 

.41 

.68 

.39 

•  43 

MORORAY  LOCK  AND  DAM  9 

3.83 

.22 

.29 

.06 

.68 

.74 

.49 

.35 

MORRILTON 

2.77 

.07 

7 

,48   .57 

T 

.59   ,05 

T     ,02 

.99 

MOUNT  IDA 

2.63 

.05 

.16 

.14 

.25 

.90   .15 

.03 

.26 

•09   ,35 

•  01 

.03 

•  19 

MOUNT  MAGAZINE 

3.76 

.25 

.20   .73 

.50 

,58 

1.50 

MOUNTAIN  HOME  t  NNW 

5.87 

.62 

1.52 

.15 

.88 

,10 

.32 

.06 

1,95 

.12 

.15 

MOUNTAIN  HOMF  C  OF  FNG 

5.95 

.82 

1.54 

7 

.16 

T           .68 

,04 

.22 

.05 

,04  2.16 

.04 

T 

.16 

MOUNTAIN  VIEW  1  F 

7.49 

.30 

1.81 

.27 

,60   .13 

.28 

3.10 

MULBERRY  6  NNF 

7.18 

.26 

1 

1.19  3.131 

.80 

T     .47 

T 

.33 

DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


MAtiROWS    DAM 

MASHVILLE    PEACH    SUBSTA 

NATHAN  *•  HNW 
HFWHOPE  3  E 
NEWPORT 

HT^IROO    DAM 
OOELL    3    H 
OOEH    2    " 
OKAV 
OSCEOLA    2    NNW 

OWENSVILLE 
OZARK 

OZONE 

PARAGOULO   RADIO    KDRS 

PARTS 

PARKIN  ?  W 
PARKS 

PERRi'VlLLE 
PINE  BLUFP 
PINE  HLUFF  FAA  AIRPORT 

PINE  RtOGE 
POCAHONTAS  1 
PORTLAND 
PPESCOTT 
RATCLTFF 

ROGERS 

ROHWER  2  HNE 
RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SAIHT    FRANCIS 

SALEM 

SEARCY 

SHERlf^AN    TOWER 

SHIRLEY 

SILOAM    SPRINGS 

SPARKKIAN 

STAMPS 

STAR    CITY    2    S 

STEVE 

STORY 

S'UTTGART 

STUTTGART    9    ESE 

SUfllACO 

TAYLOR 

TEX*RKANA   WB    AIRPORT 

MALORON 

WALNUT    GROVE    2    HNE 

WALNUT    RI06E    FAA   AP 

WARREN 

WHITE    ROCK 

WYNNE 


3.74 
5,2* 
3.41 

A.oe 

2.42 

6.79 


4.53   : 

3.09 

3.24 

3.59 

3,98 


6.55 
6.14 
1.55 

1.28 


3.61 
6.47 
2.95 


2.72 
2,92 
3.64 
2.76 

2.17 

4.62 
1.72 
5.66 
6.23 
4.66 

4.45 


Day  of  Month 


.05 
.74 

2,95 

13 

.22 

64 
14 

.20 
•  47 

.12 

26 

.24 
.92 

.56 

26 

T 

.13 
.96 

.59 

T  .16 

.65 
1.28 


,22 

.03       .4 

.0 

T  .56 

.35 

T 

.05 


8  I  9  I  10  I  11  I  12  I  13  I  14  I  15   isj  17  |  18   19  [  20 


.07  2,70  .77 

•65   .09  .64 

.10  1.00  1.39 

2.01 


T     -38  .45 

3.40  1.24 

.33  ,24 
.42   ,51 


.02  .44 
.01  .96  1.96 
1.25  4,25  3.75 


.48  .45 
.14  1.00  .05 
.15   T 

.10   T 


.74  2.10 

,03       1.67 

1.76   .10 


.50 

.72        .16 
,18        .03 

.64  2.02 

.22 
1.17   .51 

1.03   .53 

T 

.10  1,50  2.26 


.38   .36 

1.04   T 
.45   .10 


22   23   24 


.18 

.75 
.13 


ABXAItSAS 
APGPgr  1961 


28   29   30 


.03  1.16 
.12 


1,30 
1.10 


DAILY  TEMPERATURES 


ASEAKSAa 
AUGUST   1961 


Day  Of  Month 


8       9       10      U      12      13      14      IS     16      17      18 


19      20      21      22 


23      24      25      26      27 


ARKAOELPHIA 


ASHOOWN 


BALD  KNOB 

BATESVILUe  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

BEAVER  DAM 

BENTON 

BENTONVILLE 

8LAKELY  MOUNTAIN  DAM 

BLYTHEVILLE 

BOONEVILLE 

BRINKLEY 
CAMDEN  1 
CLARKSVILLE 
CONWAY 
CORNING 
CROSSETT  7  S 
CUMMINS  FARM 
DAROANELLE 


DEVILS  KNOB 


EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

FORDYCE  6  W 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

GILBERT 

GRAVETTE 

HARRISON 

HELENA 

HOPE  3  NE 

HOT  SPRINGS  1  NNE 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


92  97  9« 

69  73  72 

91  94  95 

71  71  73 

94  96  97 

69  67  69 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


94 

86 

69 

71 

96 

89 

72 

69 

95 

92 

69 

71 

92 

89 

72 

72 

92   97   93 

71   69   70 


68   71   71 


95   96   98 
65   66   66 


73   74   75 


96   95   96 
68   69   71 


95   98   94 
72   72   73 


94   95   93 


93  95  94 

68  69  72 

96  94  91 

72  73  72 

92  94  94 
68  69  71 

93  94  93 


70 

71 

93 

97 

70 

71 

94 

95 

67 

68 

95   97   94 
73   73   73 

86   98   86 
69 

92 

70 

94 
69 

93 


70 

74 

91 

92 

72 

74 

93 

93 

69 

72 

94 

95 

69 

71 

95 

98 

71 

73 

91 

93 

65 

66 

65   66   69 


91   93   90 

68   70   70 


65  69  66 

94  96  90 

70  71  72 

94  94  95 

72  73  70 

93  96  97 

73  76  77 


94   99   96 
73   72   65 


93   97   92 
74   72   64 


98   98   95 
7  1   70   68 


91   91   87 
68   69   64 


93   95   89 
66   65   62 


93   93   89 
66   63   62 


94   93   89 
69   70   62 


95   98   89 
74   69   63 


91   90   86 
70   68   66 


95   97   93 
70   70   65 


95   96   91 
71   70   62 


94   99   97 
73   59   67 


94   95 
71   66 


95   96 
68   69 


93   94   66 

68   63   65 


93   94   90 
70   66   65 


94   96 

70   70 


95   97   94 
72   68   63 


93  100 
67   71 


92   97   92 
70   70   66 


38   89   83 


73 

69 

64 

97 

93 

97 

66 

70 

69 

92 

94 

97 

71 

70 

68 

94 

90 

92 

67 

68 

63 

86 

94 

91 

70 

64 

64 

90 

92 

94 

71 

66 

67 

90 

90 

89 

68 

67 

68 

67 

92 

89 

72 

69 

67 

95   98   96 

72   70   65 


95   96   91 
72   73   58 


90 
67 

90 
57 

93 
65 

90 
70 

69 
59 

89 
57 

89 

92 

93 

91 

94 

91 

66 

57 

51 

94 

93 

89 

67 

55 

62 

92 

91 

87 

65 

63 

50 

95 

92 

89 

67 

65 

63 

95   98   69 
59   70   55 


92   97   93 
73   71   67 


95   98   92 
74   76   65 


64   70   68 


38  89  92 

56  56  70 

91  92  94 
64  64  65 

89  91  90 

54  53  65 

92  95  92 

60  62  55 

91  90  91 

55  54  53 

89  90  92 

61  63  66 


94   89   67 


67  88   89 

68  65   55 


93   93   95 
54   57   68 


91   90   90 
65   6  7   64 


90 

91 

57 

66 

92 

94 

65 

67 

89 

91 

57 

67 

90   91 
56   58 


91   90 
67   57 


90  90  92 
57  67  59 

91  93  95 
54  65  57 

91  92  92 

65  59  66 

91  92  92 


68 

67 

72 

83 

85 

87 

63 

67 

54 

91 

92 

92 

63 

59 

66 

90 

92 

92 

56 

68 

55 

50   54   63 


89   90   93 


62 

54 

90 

90 

61 

65 

89 

90 

52   53   57 


91   69   91 


91   94   95 
69   69   70 


89   89   91 
63   50   64 


89   90   92 
53   65   52 


90   90   91 
60   51   65 


90   91   94 
60   54   65 


90   91   91 
65   58   57 


90   89   90 
64   70   69 


90   67   90 
68   69   68 


92   95   91 


90   92   94 
70   70   59 


93   95   95 
71   59   57 


55   56   66 


97   96   92 
72   69   70 


92   94   92 
73   68   59 


93   92   89 
68   74   62 


91   92   92 
56   70   70 


93   92   87 
71   70   70 


92   92   94 
65   65   65 


92   93   83 

73   73   74 


95   96   96 
69   69   58 


9  3  94  92 

71  69  58 

92  93  94 

71  70  70 

94  94  93 

70  70  70 

92  93  92 

72  70  59 

93  95  66 

73  73  72 


91  92  93 

70  58  70 

91  92  94 

68  72  72 

94  95  92 

68  69  69 


92   93   95 
71   69   69 


95   95   93 


91   92   91 
66   67   67 


94   95   87 
69   66   66 


92   92   89 

71   70   58 


71   70   69 


91   94   95 

70   70   70 


90   91   92 


92   94   94 
73   74   75 


89   77   81 
70   63   65 


65   76   85 
71   65   64 


90   79   89 
72   56   57 


66   75   80 
59   55   62 


87   SO   85 
58   52   53 


83   79   83 
56   64   63 


75   74 
71   51 


90   78   82 
58   65   54 


79   66   76 
54   59   63 


94   80   70 
72   65   52 


83   76   85 
54   58   56 


80   75   83 
59   53   51 


65   83   78 
70   65   67 


91   63   86 
72   68   67 


65   74 
63   62 


90   81   81 
72   64   64 


84   79   65 
65   67   67 


69  88   85 

70  59   59 


90   81   82 
69   69   58 


80   74   63 
59   53   63 


93 

94 

87 

75 

90 

83 

88 

89 

69 

58 

71 

57 

64 

64 

67 

71 

94 

93 

84 

83 

79 

85 

65 

91 

72 

71 

69 

67 

66 

68 

68 

67 

87 

74 

75 

77 

75 

78 

69 

54 

56 

56 

64 

65 

65 

92 

94 

88 

77 

90 

85 

89 

89 

57 

56 

71 

66 

57 

70 

67 

70 

92 

95 

69 

85 

87 

88 

91 

9? 

70 

70 

69 

56 

67 

69 

70 

66 

89 

89 

83 

84 

83 

83 

86 

88 

52 

55 

55 

55 

62 

66 

72 

70 

86 

90 

82 

65 

79 

82 

SI 

84 

74 

55 

57 

55 

58 

52 

61 

60 

91 

69 

78 

67 

77 

84 

85 

85 

11 

66 

61 

60 

51 

67 

63 

64 

90 

88 

68 

58 

77 

84 

83 

85 

74 

58 

55 

59 

51 

55 

63 

55 

91   83   86 
72   68   65 


79   70   79 
69   64   53 


79   72   79 
69   61   51 


6  7   60   52 

82   58   75 
63   58   61 


85   79   85 
59   70   70 


87   76   86 
66   58   66 


71   65   64 


81   84   89 
65   70   66 


64   84 

70   71   70 


89   67   89 
56   69   71 


69   68   64 


83   89   93 
66   59   63 


83   85 
67   71 


66   85   85 
64   65   65 


69   68   57 

88   89   90 


87   85 
71   71 


87   87   90 
66   59   67 


64   85   90 
68   70   64 


65   90   92 
67   65   57 


66   87 
72   71 


84   87 

68   68   56 


85   87 

66   70   66 


59   70   57 


68   69   70 


86   85   85 
64   65   65 


65   64   52 


85   84   90 
68   70   69 


89   87   81 
66   55   59 


89   85 
53   57 


85   80 
67   54 


88   85 
65   51 


85   82 
66   52 


81   61 
63   51 


88   80 
61   59 


80   80 
63   51 


90   67 
55   53 


82   81 
56   54 


88   83 
66   51 


65   83 
54   51 


64   66   55 


90 

89 

84 

54 

64 

58 

69 

85 

80 

64 

68 

55 

77 

75 

63 

55 

90 

67 

88 

63 

63 

55 

92 

85 

82 

64 

62 

56 

89 

87 

82 

65 

66 

60 

86 

81 

80 

60 

61 

49 

86 

82 

82 

52 

50 

52 

86 

78 

79 

53 

52 

52 

94 

87 

85 

64 

66 

55 

89 

86 

81 

58 

56 

57 

87 

84 

81 

62 

61 

52 

90 

83 

82 

61 

62 

50 

87 

80 

80 

53 

53 

51 

90 

79 

82 

60 

51 

52 

90 

86 

80 

66 

64 

59 

88 

85 

81 

55 

55 

58 

93 

92 

88 

66 

59 

56 

84   82   79 
67   61   51 


75   70   75 
59   54   55 


50   55   60 


55   51   54 


72   68   62 
56   60   51 


57  61  63 

73  70  79 

57  50  54 

75  69  79 

59  56  67 

73  70  74 

60  59  50 

85  75  59 

58  59  54 

71  73  77 

60  52  65 

75  73  85 

60  62  56 

77  72  77 

57  52  54 


63   57   58 


61  52  62 

71  65  75 

61  60  62 

83  80  78 

54  53  65 

78  76  75 
57  55 

76  68  82 
60  52  51 

79  75  84 

62  67  62 

78  71  77 

60  52  53 

72  60  72 

55  55  55 

77  71  82 
60  65  61 


55   66   63 


73   67   78 
62   55   55 


77   68   76 


75   73   81 


64   86 
59   61 


84   90 
62   55 


65 

90 

91 

94 

57 

57 

58 

60 

84 

86 

83 

90 

55 

56 

58 

50 

85 

87 

88 

90 

58 

59 

59 

52 

84 

87 

88 

88 

54 

59 

62 

51 

58   58   59 


81 

85 

95 

54 

61 

61 

88 

90 

92 

54 

57 

59 

85 

90 

92 

60 

57 

50 

65 

89 

89 

62 

62 

63 

56   59   61 


84   88 
59   59 


86   89 
59   50 


86   89 

57   60 


84   87 
53   51 


86   89 
55   58 


87   90 
62   61 


85 

89 

63 

63 

83 

89 

51 

56 

86 

89 

53 

57 

83 

85 

54 

59 

85  90  91 

62  62  54 

84  90  90 

58  61  64 

83  86  87 

55  56  59 

65  89  90 

55  57  61 


65 

80 

85 

90 

59 

55 

63 

56 

79 

82 

85 

87 

66 

67 

65 

62 

74 

80 

85 

87 

56 

64 

60 

61 

68 

82 

85 

39 

63 

62 

61 

63 

91 
58 


90   92   91   90 
65   65   67   59 


92   92   92   93 
64   65   57   66 


92   94   94   87 
52   55   77   59 


95   99   97   87 
61   55   55   57 


93   95   90 


65   91   64 
60   64   63 


90   91   92 
67   59   65 


65   89   86 
60   57   64 


90   92   91   91 
60   65   65   55 


91   90   93   89 
51   70   59   72 


91   91   90   91 
60   65   64   65 


94   95   96   97 


92   91   92 
57   71   56 


91   90   93 
61   65   69 


93 
70 

67 
55 

92   90   94   89 
62   66   59   59 

95 
57 


54  67 

90  90 

65  71 

90  91  91  90 

70 

91  91  91  90 
51  55  69  56 

92  91  88  91 
63  69  67  67 

93  93  93  68 
57  79  69  70 

83  82  85  79 

67  70  70  53 

92  94  91  91 

62  67  65  67 

91  94  94  92 

55  71  70  59 

92  92  91  91 

66  70  68  70 

88  88  90  83 

59  59  65  59 


59   61   67   64 


62   57   54 


93 
72 

91 
69 

88 
67 

93 
69 

88 
63 

89 
68 

90 

61 

90 
55 

87 
61 

90 
56 

89 
59 

92 
67 

93 
69 

92 

71 

91 
72 

90 
67 

91 
71 

92 

68 

89.1 
66.6 


67.3 
67.1 


90.3 
66.0 


85. B 
55.1 


89.5 
54.2 


66.2 
63.6 


87.7 
65.3 


84.9 
63.0 


66.5 
63.6 


86.2 
67.2 


89.5 
64.1 


69.0 
55.9 


89.5 
57.5 


88.5 
55.9 


68.9 
65.5 


86.4 
55.4 


89.4 
55.6 


80.4 
64.1 


89.3 
65.2 


39.8 
65.3 


87.3 
65.1 


84.9 
50.5 


35.5 
53.0 


34.8 
63.7 


90.0 
67.2 


88.2 
67.2 


85.2 
62.8 


85.8 
52.5 


85.6 
62.0 


86.7 
62.6 


89.0 
67.5 


87.9 
57.2 
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Contiiiued 


DAILY  TEMPERATURES 


AAKANSAS 
ADGDST  1961 


Day  Of  Montli 


J0NES80R0 

KEISER 

KEO 

LEAD  HILL 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAGNOLIA  3  N 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 

MARIANNA  2  S 

HARKED  TREE 

MARSHALL 

MENA 

MONTICELLO  3  S 

MORRILTON 

MOUNT  IDA 

MOUNT  MAGAZINE 

MOUNTAIN  HOME  1  NNJ 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NEWPORT 

NIMROD  DAM 

OKAY 

OZARK 

PARAGOULD  RADIO  KDR5 

PARIS 

PERRYVILLE 

PINE  8LUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 

PRESCOTT 

ROGERS 

ROHWER  2  NNE 

RUSSELLVILLE 

SAINT  CHARLES 


SHERIDAN  TOWER 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


96   89 
70   57 


97   91 
70   71 


96   95   90 
77   71   72 


97   92 

7<i   75 


93   94 

70   67 


94   94 
55   67 


59   58   71 


92   95   91 
59   69   71 


94   92 
72   75 


91   95   87 
69   73   71 


90   94   96 


70   70 
93   95 


96   99 
73   59 


90   94 
70   55 


95  100   90 


94   94 
55   62 


WAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


68   58   59 


95   95 
58   68 


85   85 
56   58 


93   95 

70   70 


94   94 
69   70 


97   95 
68   67 


97  92 

72  72 

95  97 

71  70 

94   96  98 

68   71  71 

94   95  95 

70   71  73 

93   93  90 

72  74 

95  95 


67   69   70 


93   95 
67   68 


93   94 

71   70 


93   91 
64   65 


94   97 

70   70 


94   95 
58   65 


95   95 
69   71 

95   97 


9   10   U   12   13   14   IS  16   17   18   19   20 


90   92 
67   66 


91   91 
6S   56 


65   66   57 


91   88   92 
59   69   59 


91   91 
67   58 


91   92 
64   68 


90   90 
55   64 


92   89 
69   69 


93   96   89 
72   73   72 


69   92   90 
67   68   68 


92   92   93 

69   70   58 


95   92   85 
73   72   70 


71 


70 


8  7   85 
58   59 


90   93 
68   55 


98   94 
72   68 


97   91 
70   71 


94   95 
68   66 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


66   66   70 


97   95 
72   73 


94   96   99 


87 

90 

65 

67 

91 

91 

68 

57 

94 

94 

64 

64 

89 

93 

57 

65 

89 

91 

55 

54 

84 

83 

67 

68 

89 

91 

65 

54 

87 

88 

55 

65 

90 

90 

55 

54 

89 

90 

67 

64 

93 

92 

57 

67 

93 

93 

55 

65 

87   79   88 
70   55   57 


85   77   84 
62   53   65 


87   75   77 
71   66   64 


87       85 
65   62   61 


96 

91 

74 

83 

72 

74 

68 

57 

93 

90 

85 

87 

66 

70 

68 

55 

85 

85 

73 

85 

71 

59 

67 

64 

85 

82 

77 

87 

69 

64 

65 

61 

93 

85 

81 

82 

56 

57 

56 

55 

90 

89 

74 

81 

70 

58 

64 

66 

21   22   23 


97 

91 

93 

97 

91 

73 

74 

73 

74 

65 

95 

93 

95 

98 

85 

72 

73 

72 

69 

55 

93 

90 

93 

92 

85 

70 

71 

67 

65 

63 

90 

94 

92 

91 

94 

69 

72 

73 

67 

55 

94 

97 

93 

99 

95 

74 

75 

74 

75 

66 

91 

89 

90 

90 

87 

73 

73 

57 

70 

55 

90 

88 

88 

92 

92 

SI  LOAM  SPRINGS 


MAX 
MIN 


95 

95 

88 

93 

97 

72 

72 

70 

71 

65 

99 

91 

95 

94 

92 

71 

72 

70 

70 

66 

96 

94 

95 

94 

93 

75 

75 

74 

73 

62 

95 

91 

93 

91 

87 

72 

73 

67 

66 

62 

66   65   54 


94   95 
55   67 


65   65   66 


90   91 

70   70 


91   92   93 
58   69   59 


65   55   66 


89   69 
70   68 


90   91   92 
58   72   58 


85   86   89 
63   64   67 


66   67   56 


93   95 

67   68 


67   92   92 
57   71   70 


91   91   95 
58   67   56 


90   91 
70   70 


92   92 
53   69 


91   92   66 
59   54   65 


90   93   92 
70   70   69 


64  59  55 

96  95  92 

70  69  70 

91  92  92 

68  69  56 

81  62  81 

69  66  55 


92   93   85 


91   92   92 


90   98   93 
55   66   65 


91   91   92 
55   66   66 


93   94   69 
72   71   70 


95   94   96 
69   71   69 


71   71   59 
93   94   93 


91   93   90 
72   70   70 


94   95   93 
69   71   70 


93   93   92 
68   68   67 


92   94   94 


93   95   95 
72   71   70 


69  89   92 

70  70   70 


92   93   89 


55  68  67 

95  95  94 

70  70  70 

90  91  92 

72  70  71 

96  97  92 

71  70  70 

96  95  92 

75  73  71 

92  95  94 

72  72  71 


83 
50   53 


86   73   85 
69   65   54 


85   62   81 
57   70   55 


89   85   64 
71   54   54 


64   75   87 
70   56   64 


75   58   72 
52   58   50 


62   74   61 
55   64   51 


65   74   71 
59   55   50 


94   82   72 
69   65   65 


93   85   70 
68   55   64 


85   74   80 
56   55   63 


91   60   69 
70   54   53 


90   76   91 
73   68   67 


83   72   61 
71   63   61 


86   79   87 
54   66   65 


84   77   62 
70   54   52 


93   70   61 
70   52   62 


66   73   82 
73   70   57 


88   74   84 
72   69   57 


84   90   92 
58   58   58 


55   63   66 


82   65   69 
58   70   57 


67   55   62 


65   66   91 
72   73   69 


63   64   87 
58   58   69 


55  68  54 

84  69  92 
65  54  63 

65  68  91 

67  67  65 

89  91  90 

68  70  59 

80  63  87 
54  55  52 

85  67  88 
70  57  69 

81  84  65 

66  69  63 

83  65  90 

68  59  54 

87  87  89 

68  57  66 

75  74  75 

62  55  55 

86  62  89 
52  63  55 

85  79  86 

55  56  52 

67  65  67 

56  57  74 

66  85  85 

57  66  70 

87  88  92 


55   68   65 


65   88   89 
71   69   71 


86   81   86 


67   55   65 


85   90   89 
58   55   67 


82   85   90 
65   57   63 


84   67   85 
70   72   58 


35   87   90 
59   71   56 


86   90   90 


92   65 
55   57 


89   82 
56   55 


67   85 
54   67 


90   85 
50   56 


92   89   82 


24   25   26   27 


74   58 
59   60 


75   79 
55   55 


73   71 
57   63 


83 

75 

71 

52 

60 

65 

81 

83 

78 

57 

56 

65 

85 

60 

70 

50 

53 

63 

80 

73 

57 

50 

60 

60 

88  91 

52  53 

85  90 

55  59 


82   85   87 


67   61 
51   61 


88   85 
63   57 


85   84 
52   63 


55   66 
89   65 


79   75 
64   63 


54   65 
89   89 


90   90 
63   52 


88   89 
66   65 


90   86 
56   55 


93   66   87 
72   68   59 


64   67   85 
58   68   70 


83   65   75 
55   56   50 


68  82   84 

69  55   58 


63   76   63 
71   64   55 


91   66   74 
70   66   58 


67   76   82 
70   65   63 


91   70   76 
68   57   56 


54   65 
89   86 


84   86   67 
68   70   66 


72   71   73 


82   81   65 
55   64   55 


84   87   88 
69   67   54 


84   85   90 
55   69   56 


83   85 

70   71 


67   87   92 
69   59   57 


84   87   85 


88   80 


85   78 
65   65 


90   68 
65   56 


92   94 

70   57 


92   87 
54   68 


86   85 
67   54 


77   80 
53   51 


73   65 
59   50 


79   72 
62   63 


75   74 
51   53 


78   58 
50   61 


80   73 
50   62 


65   55 

54   56 


80   67 
55   56 


79   57 
58   59 


64   74 
58   62 


83   75 
59   52 


75   66 
59   50 


32   71 
56   61 


65   64 
55   63 


75   73 
65   62 


78   68 
55   61 


77   72 
52   58 


71   67 
57   61 


80   74 
58   65 


81   76 
58   65 


82   62 
54   57 


79   71 
52   66 


75   54 
60   58 


76   79 
55   62 


79   70 
65   62 


90   90 
57   61 


69   93 
55   59 


93 

59 


93 
65 


53  61 

90  89 

50  62 

62  65 


68   90 
61   51 


75   76 
63   64 


64   90 
59   52 


63   65   67 


90 
66 


93   94   95 


88.1 
67.1 


87.4 
63.5 


85.5 
56.5 


69.0 
65.4 


36.9 
56.6 


86.1 
53.9 


62   65   58   72 


94 
66 


89 
62 


89 
67 


79   84   8( 


90   91   95   87 
54   57   70   67 


67. 

5 

53. 

2 

69. 

0 

54. 

4 

69 

7 

57 

1 

85 

3 

62 

5 

67 

9 

55 

8 

85 

.5 

54 

.2 

88 
66 

.6 
.1 

82   70 
58   62 


69   72   70 

61   60   50 


65 

87 

90 

57 

58 

59 

80 

65 

69 

56 

59 

62 

85 

89 

91 

59 

61 

68 

60 

85 

90 

60 

59 

61 

85 

66 

90 

50 

50 

62 

83 

86 

89 

58 

60 

51 

64 

87 

90 

59 

56 

50 

65 

90 

90 

55 

56 

61 

84 

90 

91 

57 

57 

59 

64 

67 

89 

64 

63 

65 

84 

86 

90 

52 

61 

54 

BO 

88 

90 

57 

57 

51 

8? 

86 

88 

65 

55 

65 

84 

68 

90 

63 

56 

70 

87   68 


90   93 
61   63 


78   85   91 
50   59   59 


91 
57 


75 
65 


54  63  65  65 

66  90  91  91 

60  53  66  55 

90  93  93  91 

52  57  55  67 

69  91  90  69 

54  57  55  66 

94  96  97  90 

55  68  58  59 

91  91  91  91 

61  56  66  65 

92  92  93  92 

65  70  66  68 

90  89  91  86 

53  57  70  61 

91  93  93  90 

54  55  57  72 

92  90  91  88 
60  65  63  65 

91  91  93  89 

60  54  68  65 

91  91  92  91 

66  74  72  72 

90  89  92  69 

56  73  72  69 

92  94  95  90 
50  54  54  56 


67   65   68   71 

92   92   91   91 
72   72   58   68 


63  64  59  64 

89  91  66  69 

64  69  57  68 

92  91  92  66 


65   70   71   73 


94   95   95   88 
64   66   69   71 


69   89   90 
64   68   54 


77. 

5 

53. 

6 

65. 

5 

53. 

5 

65. 

5 

53. 

5 

89. 

3 

54. 

5 

87. 

6 

55. 

1 

66 

6 

55 

8 

86 

1 

65 

0 

90 

3 

57 

4 

87 

5 

56 

.1 

87 

.5 

65 

.0 

89 

•  4 

65 

.2 

87 

.8 

53 

.8 

88 

.0 

56 

.9 

68.2 
57.1 


83.9 
64.3 


86.7 
65.4 


89.0 
65.9 


89.2 
66.2 


89.7 
65.6 


86.3 
63.9 


Conttttued 

DAILY  TEMPERATURES 

ARKANSAS 
AUGUST  1961 

Day  Of  Month 

8. 

s 

Slafion 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■j! 

STUTTGART 

MAX 
MIN 

95 

73 

95 
73 

93 
75 

95 

70 

98 

73 

97 
66 

95 

70 

88 
67 

89 
70 

91 
74 

94 
74 

92 
73 

85 
72 

81 
68 

79 
58 

85  87 
71   70 

90 
70 

90 
68 

88 

70 

82 
58 

78 
62 

75 
64 

78 
65 

84 
61 

87 
64 

89 
65 

92 
59 

91 
73 

9* 
73 

90 

73 

88.6 
59.1 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 
MIN 

92 

72 

93 
71 

96 

71 

89 
69 

93 
71 

96 
64 

86 
66 

90 
69 

89 
64 

89 
69 

90 
70 

91 
69 

92 
72 

86 
69 

72 
56 

80  86 
67   69 

88 
67 

91 
53 

90 
68 

85 
55 

80 
59 

78 
52 

78 
63 

78 
61 

84 
61 

88 
63 

90 
66 

91 
70 

94 
72 

92 
72 

87.5 
66.6 

SUBIACO 

MAX 
MIN 

94 

70 

95 
72 

93 
67 

93 
70 

96 

71 

90 

64 

90 
65 

92 
62 

94 
68 

95 
71 

95 
71 

92 
70 

82 
68 

69 

63 

82 
62 

88  87 
66   57 

88 
58 

88 
55 

85 
56 

80 
56 

72 
53 

71 
62 

80 
50 

84 
57 

88 
59 

89 
62 

89 
62 

89 
65 

90 
59 

86 
65 

67.3 
65.4 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

92 
71 

96 
75 

96 
75 

92 
74 

95 
73 

88 
70 

90 
66 

91 
72 

92 
72 

92 

71 

92 

72 

94 
74 

90 
71 

81 
70 

87 
68 

82  87 
73   71 

89 
73 

89 
58 

87 
69 

83 
63 

78 
65 

75 
57 

81 
64 

85 
52 

88 
63 

89 
64 

90 
68 

90 
72 

90 
59 

90 
69 

88.4 
69.5 

WALORON 

MAX 
MIN 

95 
67 

97 
67 

96 
69 

95 
70 

98 

70 

96 
64 

92 
64 

93 
66 

94 
65 

93 
67 

95 
67 

93 
66 

87 
66 

73 
64 

84 
63 

87  87 
58   65 

90 
66 

88 
62 

85 
53 

81 
53 

79 
60 

74 
61 

82 
57 

86 

54 

90 
55 

90 
56 

92 
59 

91 
66 

92 
66 

91 

53 

89.2 
63.6 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

93 
73 

92 

7* 

89 
72 

92 
69 

90 
66 

86 
65 

87 
68 

89 
69 

89 
68 

91 
73 

93 
72 

86 
72 

84 
67 

75 
57 

84 
68 

83  88 
59   68 

88 
56 

91 
62 

78 
60 

79 
52 

67 
62 

56 
61 

77 
62 

83 
59 

88 
61 

90 
65 

91 
55 

94 
69 

94 
69 

64 
68 

85.8 
56.5 

HARREN 

MAX 
MIN 

93 

70 

94 
71 

96 
75 

94 

71 

96 
68 

89 
65 

91 
65 

90 
68 

90 
67 

91 

71 

92 

70 

95 
70 

90 
73 

87 
69 

89 
65 

89  88 
69   72 

91 
65 

90 
64 

90 

60 

83 
58 

79 
54 

78 
53 

75 
55 

86 
63 

90 
55 

90 
65 

90 
53 

92 
71 

93 
69 

84 

70 

89.2 
66.9 

WHITE  ROCK 

MAX 

MIN 

85 
69 

88 
69 

85 
70 

86 

68 

87 
71 

83 
67 

82 
66 

84 
67 

84 
66 

85 
69 

86 

70 

83 
59 

73 
64 

66 
57 

72 
64 

80  79 
64   65 

80 
65 

82 
66 

78 
63 

73 
56 

70 
57 

68 
52 

74 
56 

75 
59 

81 
52 

81 
67 

84 
54 

82 
68 

85 
69 

81 
65 

80.1 
54.4 

WYNNE 

MAX 

MIN 

9* 
75 

94 
76 

96 

74 

95 

73 

96 
77 

94 
64 

93 
73 

92 
71 

75 
64 

82 
63 

78  83 
71   71 

90 
63 

90 
51 

80 
59 

75 
52 

75 
51 

78 
62 

80 
54 

85 
61 

87 
50 

92 
55 

93 
64 

93 
64 

93 
56 

92 

71 

87.5 
55.5 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

station 

_ 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BLAKKLY  HODMTAIN  DAM 

EVAP 
WIND 

.24 

.24 

.25 

.13 

.26 

.30 

.24 

.05 

.15 

.15 

.20 

.25 

.23 

.07 

.03 

.12 

.13 

.14 

.15 

.24 

.21 

.23 

- 

.04 

.10 

.16 

.18 

.17 

.18 

.20 

.25 

B  5.47 

BOPE  3  NE 

EVAP 

.51 

.21 

.18 

.30 

. 

.54 

.21 

. 

.53 

.27 

.32 

.32 

* 

. 

.14 

* 

.23 

.23 

.26 

.35 

.17 

.18 

* 

. 

.12 

.17 

.19 

.18 

.18 

.20 

.12 

6.11 

WIND 

- 

16 

22 

9 

14 

23 

6 

15 

24 

28 

16 

6 

11 

13 

18 

9 

16 

13 

12 

37 

15 

18 

34 

40 

12 

9 

8 

8 

10 

9 

12 

B  499 

HOUNTAIN  BOliE  C  OF  ENG 

ETAP 

.28 

.31 

.30 

.35 

.26 

.21 

.24 

.21 

.24 

.19 

.29 

.25 

.20 

.06 

.07 

.19 

.11 

.19 

.27 

.20 

.25 

.16 

. 

.04 

.11 

.17 

.19 

.23 

.19 

.17 

.09 

B  6.22 

WIND 

19 

35 

18 

8 

18 

11 

19 

18 

16 

22 

35 

26 

31 

19 

13 

19 

23 

18 

9 

11 

33 

16 

34 

15 

13 

7 

10 

11 

14 

13 

10 

564 

NARBOVS  DAK 

EVAP 

.24 

.26 

.24 

.19 

.19 

.24 

.19 

.14 

.20 

.17 

.19 

.26 

.14 

_ 

.02 

.15 

.10 

.15 

.20 

.13 

.23 

.17 

.04 

.05 

.23 

.17 

.28 

.10 

.15 

.13 

.17 

B  5.29 

WIND 

19 

17 

21 

29 

8 

10 

13 

13 

15 

20 

20 

8 

8 

12 

11 

9 

10 

15 

15 

10 

16 

10 

19 

11 

14 

12 

11 

13 

10 

13 

22 

434 

NIHROD  OAH 

EVAP 

.17 

.16 

.20 

.18 

.19 

.22 

.20 

.11 

.19 

.10 

.12 

.16 

.10 

.08 

.00 

.06 

.08 

.09 

.17 

.10 

.21 

.17 

.04 

.00 

.08 

.13 

.16 

.10 

.14 

.06 

.15 

3.92 

WIND 

3 

3 

3 

1 

2 

5 

4 

2 

3 

5 

5 

5 

5 

6 

5 

1 

6 

7 

5 

3 

12 

5 

3 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

1 

5 

118 

RUSSELLVILLE 

EVAP 

.22 

.30 

.20 

.27 

.28 

.28 

.15 

.23 

.26 

_ 

.19 

.27 

.10 

_ 

.10 

.11 

.16 

.19 

.22 

.30 

.19 

.12 

.01 

.17 

.11 

.12 

.27 

.20 

.20 

.14 

.18 

B  5.92 

WIND 

7 

12 

10 

9 

4 

18 

10 

11 

29 

1 

8 

13 

19 

19 

8 

19 

18 

25 

8 

19 

10 

27 

16 

11 

9 

7 

8 

6 

5 

5 

15 

386 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.21 

_ 

_ 

_ 

.25 

.27 

.17 

.20 

.42 

.19 

.25 

.25 

.23 

.18 

.06 

.03 

.24 

.09 

.22 

.20 

.16 

.21 

.07 

.05 

.06 

.14 

.18 

.18 

.17 

.16 

.14 

B  5.32 

WIND 

26 

43 

38 

5 

4 

27 

7 

4 

19 

30 

32 

36 

21 

17 

9 

1 

5 

14 

12 

9 

13 

8 

10 

12 

3 

2 

3 

5 

2 

3 

5 

425 

Huch  of  the  data  presented  In  this  publication  comes  from  observations  taken 
by  volunteer  cooperative  observers.  These  observations  are  mailed  after  the 
close  of  the  month  to  a  Weather  Records  Processing  Center,  where  they  are 
placed  on  punch  cards  and  checked  for  accuracy  and  completeness.  These  cards 
are  used  to  prepare  copy  for  the  various  tables.  Printing  and  mailing  is 
done  at  the  National  Weather  Becords  Center  at  Asheville,  North  Carolina. 

The  various  steps  all  take  time.  Records  for  any  state  cannot  be  checked  by 
machine  until  nearly  all  of  them  for  that  state  have  been  received.  Printing 
cannot  be  done  until  all  the  tables  for  an  issue  are  completed  and  assembled. 

Constant  effort  is  made  to  speed  up  publication  and  still  maintain  high  qual- 
ity of  the  data.  A  realistic  deadline  for  mailing  the  printed  Climatological 
Data  has  been  set  as  the  15th  of  the  second  following  month  (45  days  after 
the  end  of  the  month  for  which  data  are  published).  If  any  recipient's  copy 
is  unduly  delayed,  the  Director,  National  Weather  Records  Center,  Asheville, 
North  Carolina  should  be  advised. 
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RUBY  B.  OWENS 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
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ALTA  F.  GARNER 

OWEN  e.  HENORU 
HOBART  WATTS 
JOHN  A.  JONES 
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DR.  IRVING  T.  BEACH 
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JONAH  LEE  SIMS 
CLARENCE  S.  WILLIAMS 
LAURA  POLK 
JOE  C.  ALLEN 
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WALTER  C.  TIMMING 
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I  FERNA  JONES  TEDDER 
WILLIAM  A,  BROWN 

■  J.  A.  MOUOY 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  iDformation  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried. only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Honthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for.  Which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  "f,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "D.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and 
Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time. 
During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 


Snow  on  ground  in  the  "Sno«rfall  and  Sn 
values  are  at  0600  C.S.T. 


on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.   For  those  stations  snow  on  ground 


In  the  Station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  **Hourl7 

Precipitation  Data"  Bulletin. 
R   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "^Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index, 
-f   And  also  on  an  earl ier  date  or  dates . 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  Indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

,//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B   Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 
SS   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month. 

General  weather  conditions  in  the  V.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  HONTHLT  CLIMATOLOGICAL  DATA-MATIORAL  SDMHAAT,  and 
STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc..  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issues  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

ARKAOELPHIA 

CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE  6  W 

MAGNOLIA  3  N 

PRESCOTT 

WARREN 

DIVISION 

SOUTHEAST  DIVISION 

CROSSETT  7  S 

CUMMINS  FARM 

DUMAS 

MONTICELLO  3  S 

PINE  BLUFF 

PINE    BLUFF    FAA    AIRPORT 

PORTLAND 

ROHWER    2    NNE 

DIVISION 


85.7 
85.5 
8A.5 
83.0 
85.9 
SS.6 
85.0 
83.9 
86. 8M 


86.7 
85.8 
85.7 

83.8 
85.4 
84.3 
85.5 
84.9 


85.9 
86.1 

8<f.9 
86.0 
84.9 


85.0 
84.2 
86.6 
82.3 
85.1 
85.5 
84.6 
84.3 


Temperaturf 


51.3 
64.2 
63.3 
61.6 
60.0 
62.8 
54.6 
61.8 


63.1 

62.0 

61.5 

53.4 

59.  8M 

61.0 

50.8 

63.8 

55.5 


53.4 
63.0 
52.6 

63. OM 

64.0 

63.2 


53.9 

62.9 

61.8 

59. OM 

64.8 

62.7 

62.8 

60.5 


73.5 
74.9 
73.9 
72.3 
73.0 
74.2 
74.8 
72.9 
M 


74.9 

73.9 

73.5 

73.9 

71. 8M 

73.2 

72.5 

75.2 

75.2 

73.8 


74.3 
74.5 


74. OM 

75.0 

74.1 


74.5 

73.5 

74.2 

70. 7M 

75.0 

74.1 

73.7 

72.5 

73.5 


-  0.7 

-  1.2 

-  1.0 

-  0.8 


1.8 
0.8 


1.0 
2.0 


1.1 
2.5 

3.1 
1.6 
2.4 


1.6 
1.9 
2.2 

1.8 


Precipitation 


2.20 
2.30 
1.32 
1.05 
1.09 
1.52 
2.41 
3.60 


5.38 
2.37 
3.50 
3.88 
6.14 
5.55 
4.30 
4.59 
5.74 


4.85 
5.05 
5.24 

3.57 
3.83 
2.45 


3.08 
1.55 
2.30 
3.09 
2.39 
2.45 
.98 
2.18 


2.26 


~  2i 


.73 
1.25 
1.35 

.37 


1.15 
2.35 


2.02 
2.42 
2.83 

1.40 
1.02 


.80 

.45 

.45 

1.34 

.31 


1.25 
1.51 


1.20 
1.55 


3.47 
2.00 
2.54 
2.90 
3.71 
4.87 
2.99 
2.55 
3.00 


1.75 
3.10 
2.41 

1.78 
2.26 
1.21 


1.20 
.80 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


MONTHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature:   98°  on  the  5th  at  Searcy 
Lowest  Temperature:   37°  on  the  16th  at  Two  Stations 
Greatest  Total  Precipitation:   7.37  inches  at  Odell  3  N 
Least  Total  Precipitation:   0.31  inch  at  Walnut  Grove  2  NNE 
Greatest  one-day  Precipitation:   5.25  inches  on  the  13th  at  Daisy 


S«e  reference  notes  following  Station  Index 
-  Ill  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13       14 


15 


22      23      24       25 


27      28      29      30       31 


ABBOTT 

5.22 

ALICIA 

1.06 

ALUH  FORK 

4.20 

ALY 

5.0* 

AMITY  3  NE 

3.62 

ANTOINE 

2.95 

APLIN  1  W 

3.93 

ARRADELPHIA 

4.85 

ARKANSAS  CITY 

1.49 

ASHDOWN 

5.38 

ATHENS 

5.49 

AUGUSTA 

.43 

BALO  KNOB 

.96 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

.60 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

.83 

BEAVER  DAM 

4.31 

BEECH  GROVE 

1.51 

6EE0EVILLE 

.57 

BENTON 

3.04 

BENTONVILLE 

5.84 

BERRYVILLE  4  NH 

BIG  FORK 

BLACK  ROCK 

6LAKELY  MOUNTAIN  DAM 

BLUFF  CITY  3  SW 

BLYTHEVILLE 
BOONEVILLE 
BOUGHTON 
BRINKLEY 
BUFFALO  TOWER 

BUROETTE 
CABOT  4  SH 
CALICO  ROCK 
CAMDEN  1 
CARLISLE  1  SW 

CLARENDON 
CLARKSVILLE 
CLINTON 
-CONWAY 
CORNING 

COVE 

CROSSETT  7  S 
CRYSTAL  VALLEY 
CUMMINS  FARM 
DAISY 

DAMASCUS 
DANVILLE 
OARDANELLE 
DE  QUEEN 

DERMOTT 

DES  ARC 

devils  knob 
dierks 

DUMAS 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

EUREKA  SPRINGS 
EVENING  SHADE  I  NE 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
FORDYCE  6  H 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT   /, 
_FORr  SMITH  WATER  PLANT 
FULTON 
GEORGETOWN 
GILBERT 

GLENWOOD 

GRAVELLY 

GRAVETTE 

GREEN  FOREST  4  ESE 

GREENBRIER 

GREENWOOD 
6REERS  FERRY  DAM 
GURDON  3  E 
HAMBURG 
HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HECTOR 

HELENA 

HOPE  3  NE 

HOPPER 

HORATIO 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

INDEX 

JASPER 

JESSIEVILLE 

JONESBORO 

KEISER 

KEO 

LAKE  CITY 

LAKE  MAUHELLE 

L ANGLE V 
LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STATION 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT  / 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

LURTON 

MADISON 

MAGNOLIA  3  N 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MARIANNA  2  S 
MARKED  TREE 
MARSHALL 
MELBOURNE 

MENA 

MONTICELLO  3  S 
MOROBAY  LOCK  AND  0AM  8 
MORRlLTON 
MOUNT  IDA 

MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW  1  E 
MULBERRY  6  NNE 


3.78 
3.86 
2.20 
6.06 


3.92 
1.47 
1.86 
1.20 

5.13 
3.08 
3.47 
1.56 


1.54 

2.30 
3.75 
3.50 
2.30 
5,24 


5,13 
3.59 
1.06 
1.85 


3.27 
7.00 
4,37 


4.73 
1,82 
4.57 


3.58 
1.73 
1,32 
3.88 


3.67 
4,40 
3,60 


1.56 

5.40 
1.57 
5,31 
2.69 
1.60 

2.31 


5,84 
3.09 
1.98 
1.31 


.84   .24   .07 


.20   .52 
.05   .45   .1 
T     .02   T 


1.69   .08 


.08   .84   .33 


.12   .27   T 


1.75 

T 
1.05 


1.50 
2.72 
2.30 


3.47 
3.68 


3.10   .'•0 


1.00 

.61 

.3* 

.76 

l.li 

3.09 

.07 

1.20 

T 

1.92 
1.05 


.55 
2.17 
3.28 


2.03 
1.90 
2.57 
1.02 


i.oe 

.03 
3.21 


1.47 
1.57 
4.20 
1.20 
2.30 


1.63 
.23 

1.16 


1.31 
.07 
,47 


1  .09 
I.  5a 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


NARROWS  OAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NATHAN  4  WNW 

NEWHOPE  3  E 

NEWPORT 

NIMROD  OAM 
ODELL  3  N 
OOEN  2    W 
OKAY 
OSCEOLA  2  NNW 

OWENSVILLE 

OZARK. 

OZONE 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

PARIS 

PARK  IN  2  W 

PARKS 

PERRWILLE 

PINE  6LUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

PINE  R106E 
POCAHONTAS  I 
PORTLAND 
PRESCOTT 
RATCLIFF 

ROGERS 

ROHWER  2  NNE 
RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 

SAL  EH 

SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 

SHIRLEY 

SILOAM  SPRINGS 

SPAHKMAN 

STAMPS 

STAR  CITY  2  S 

STEVE 

STORY 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 

SU61AC0 

TAYLOR 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

WALDRON 

WALNUT  GROVE  2  NNE 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

WARREN 

WHITE  ROCK 

WYNNE 


Day  of  Month 


3.36 

7.37 

.41 

5.71 

*.59 

2.31 

.83 

3.56 

4.06 

.62 

5.60 

1.21 

.22 

2.66 

.05 

2.41  1.20 
3.60|  .55 
2,931  .53 


.03      ! 


.05 
.26 


10    11    12 


.08 
.05 


13   14   IS 


*,87 
2.99 
3.29 
1.00 


1.65  .33 
1,64  1.77 
3.32   .0* 


2.01  .08 
1.15  .18 
2.43  1.24 


,39 

.32   .21 

.93  1,36 


16    17    18 


19   20   21   22   23   24 


25   26   27 


,75 
1.44 


1.03 
.54 
.04 


iVit'tMfxi^hiitisiKiSb 


DAILY  TEMPERATURES 


ABSAHSAS 
SEPTEMBER  1961 


Station 

Day  Of  Montli 

9 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2S 

27 

28 

29 

30 

31 

s 

> 
< 

ALUM  FORK 

MAX 
MIN 

90 
68 

93 
75 

91 
71 

92 

71 

92 

68 

94 

70 

90 
58 

91 

71 

89 
59 

91 
69 

87 
70 

84 
71 

76 
64 

74 
55 

73 
51 

73 
44 

78 
47 

79 
49 

75 

50 

80 
50 

86 
66 

88 
68 

88 
67 

87 
58 

83 
68 

79 

50 

86 
61 

69 
63 

81 
51 

80 
62 

84.0 
62.2 

ARKADELPHIA 

MAX 

MIN 

90 
69 

92 
74 

93 

73 

92 

75 

94 
74 

95 

70 

91 
69 

91 
72 

88 
71 

93 
71 

87 
71 

86 
72 

77 
63 

77 
57 

72 
53 

75 
41 

80 
46 

61 
51 

76 
51 

81 
50 

86 
68 

89 
68 

88 
62 

86 
67 

80 
56 

80 
54 

88 
62 

76 

64 

S3 
53 

84 
63 

85.1 
63.4 

ASHOOWN 

MAX 
MIN 

9'> 
66 

93 
76 

93 
73 

93 
73 

93 
68 

96 

67 

92 
65 

90 
59 

90 
70 

94 
70 

91 
72 

80 
74 

78 
64 

80 
58 

77 
50 

75 
46 

79 
45 

60 
48 

76 
48 

84 
53 

87 
68 

89 

70 

90 
68 

89 
66 

82 
63 

81 
52 

91 
64 

90 
64 

86 
66 

87 
66 

86.7 
63.1 

BALD  KNOB 

MAX 
MIN 

91 
64 

91 
74 

92 
73 

92 
67 

95 
67 

91 
68 

90 
69 

90 
70 

90 
70 

92 
69 

88 
58 

87 
70 

80 
64 

77 
56 

71 
50 

75 
38 

79 
41 

79 
43 

76 
45 

8X 

42 

88 
63 

88 
62 

90 
61 

93 

61 

86 
59 

78 
45 

80 
53 

72 
61 

82 

47 

86 
53 

86.1 
59.1 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 
MIN 

90 
65 

90 
74 

91 
72 

94 

70 

95 

67 

95 

68 

92 
67 

93 
70 

93 
66 

94 
66 

90 
68 

86 
69 

81 
72 

75 
54 

74 
49 

78 

40 

61 
43 

82 
44 

82 
45 

88 
67 

90 
69 

92 
63 

94 
65 

86 
55 

78 
44 

88 
56 

70 
61 

86 
45 

86 
61 

86.7 
60.6 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

MAX 
MIN 

89 
64 

91 

76 

90 
75 

91 
72 

94 
66 

94 
59 

92 

55 

93 

70 

92 

64 

94 
63 

90 
65 

87 
68 

83 
73 

76 
55 

73 
51 

77 
37 

80 
39 

82 
41 

80 
44 

82 
42 

87 
68 

89 
69 

90 
63 

92 
62 

89 
57 

78 
41 

88 

54 

76 
52 

84 
46 

85 
62 

66.2 
59.1 

BEAVER  0AM 

MAX 
MIN 

11 

89 

70 

89 
75 

80 
62 

84 
60 

89 
52 

89 
61 

90 
53 

89 
64 

90 
52 

87 
64 

60 
65 

78 

70 

72 
47 

68 

43 

74 
42 

77 
42 

78 
44 

76 
44 

79 
47 

81 
50 

84 
66 

85 
63 

81 
67 

70 
50 

74 
44 

72 
46 

65 

54 

56 

73 
57 

80.4 
56.8 

BENTON 

MAX 
MIN 

89 
69 

90 

90 
70 

90 
65 

92 
67 

92 
68 

90 
68 

91 
69 

90 
68 

90 
67 

85 
65 

66 
66 

81 
64 

75 
52 

71 
51 

72 
42 

78 
44 

78 
52 

77 
48 

61 
46 

85 

87 
62 

87 

88 

78 
60 

79 
48 

74 
54 

71 
63 

82 
51 

82 
63 

83.4 
59.3 

BENTONVILLE 

MAX 
MIN 

87 
68 

88 
72 

88 
73 

81 
55 

83 
55 

83 
57 

87 
64 

86 
65 

88 
55 

88 
53 

87 
55 

79 
70 

72 
55 

66 
45 

67 
40 

71 
39 

75 

45 

76 

44 

75 
48 

77 
49 

80 
67 

84 
66 

83 
57 

86 
65 

71 
48 

74 
43 

71 
58 

66 

55 

80 
56 

71 
48 

79.0 
67.7 

BUAKELY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

MIN 

90 
66 

91 
71 

91 
75 

91 
69 

93 
54 

90 
65 

94 

65 

91 
66 

89 
55 

87 
68 

90 
72 

86 
73 

80 
72 

76 

57 

75 
54 

72 
43 

75 
44 

79 
45 

79 
46 

76 
47 

79 
53 

86 
64 

88 
52 

88 
63 

88 
69 

76 
48 

79 
54 

63 
61 

73 
51 

82 
64 

83.9 
69.9 

BLYTHEVILLE 

MAX 
MIN 

90 
68 

89 

71 

90 
72 

92 

71 

93 
71 

90 
71 

88 
59 

90 
70 

89 
71 

90 
69 

91 
70 

86 
71 

85 
72 

72 
58 

70 
48 

74 
47 

77 
48 

77 
51 

60 
61 

82 
48 

87 
52 

89 

70 

92 
68 

92 
68 

82 
62 

72 
46 

86 
57 

72 
55 

86 
49 

87 
59 

84.6 
62.1 

BOONEVILLE 

MAX 
MIN 

91 
68 

92 

75 

93 
75 

92 

72 

87 
65 

94 
67 

93 
67 

91 
71 

92 
69 

93 
68 

90 
70 

79 

73 

77 
60 

76 
51 

74 
47 

74 
44 

80 
49 

82 

44 

60 
47 

82 
51 

88 
70 

90 
67 

91 
56 

93 
68 

84 
64 

83 
46 

78 
58 

70 
61 

84 
54 

78 
59 

85.0 
61.2 

BRINKLEY 

MAX 
MIN 

90 
68 

91 
73 

91 
73 

93 

70 

95 
67 

94 
68 

92 

68 

92 

70 

90 
59 

92 
59 

91 
69 

87 
73 

81 
65 

74 
57 

71 
51 

77 
43 

61 
45 

82 
46 

80 
50 

83 
46 

89 
66 

89 
69 

91 
68 

94 
65 

62 
60 

80 
48 

77 
64 

71 
59 

86 
50 

87 
60 

65.7 
61.3 

CAMDEN  1 

MAX 
MIN 

92 

70 

93 
75 

95 
74 

93 

70 

94 
69 

95 

70 

94 
68 

92 

70 

90 
67 

92 

70 

84 
72 

81 
72 

80 
58 

74 

57 

74 
53 

75 
45 

80 
48 

80 
49 

78 

51 

84 

50 

86 
66 

89 
66 

88 
68 

88 
65 

84 
56 

82 

50 

90 
63 

76 
62 

86 
55 

88 
64 

86.9 
63.0 

CLARKSVILLE 

MAX 
MIN 

90 
68 

91 
75 

92 
75 

92 
73 

88 
58 

93 
55 

92 

70 

90 
71 

88 
68 

91 
69 

89 
72 

80 
73 

76 
53 

75 
54 

72 
49 

79 
43 

77 
45 

79 
47 

77 
60 

60 
50 

83 
68 

89 
68 

90 
66 

91 
67 

80 
65 

76 
49 

77 
60 

71 
62 

31 
53 

80 
63 

83.6 
62.0 

CONWAY 

MAX 
MIN 

90 
69 

90 
75 

91 
74 

92 
72 

92 
67 

96 
68 

93 

57 

92 

71 

90 
55 

93 
69 

90 
72 

83 
73 

78 
67 

75 
57 

74 
52 

75 
43 

79 
44 

60 
44 

77 
48 

81 
45 

85 
65 

89 
68 

88 
68 

90 
65 

86 
58 

79 
46 

81 
67 

72 
62 

82 
50 

84 
66 

84.9 
61.5 

CORNING 

MAX 
MIN 

91 
67 

93 
73 

93 
73 

93 
71 

97 
69 

93 
72 

92 

67 

92 

70 

92 
68 

92 

69 

92 

70 

87 
70 

87 
7* 

74 
54 

72 
»7 

75 

44 

78 

47 

78 

48 

80 
50 

82 
62 

86 
64 

89 
67 

92 
67 

93 
66 

86 
58 

75 
44 

83 
57 

75 
61 

85 

47 

85 
61 

86.1 
61.2 

CROSSETT  7  S 

MAX 
MIN 

89 
70 

91 
74 

90 
75 

90 
70 

92 
68 

91 
68 

89 
69 

91 
69 

88 
71 

89 
71 

83 
72 

84 
74 

80 
70 

70 
57 

71 
54 

74 
45 

80 
48 

78 
49 

77 
51 

63 
48 

87 
55 

90 
70 

88 
68 

91 
69 

87 
66 

S3 
59 

87 
69 

85 
64 

85 
55 

88 
60 

85.0 
63.9 

CUMMINS  FARM 

MAX 
MIN 

90 
67 

90 
72 

91 

73 

92 

70 

92 
69 

92 

70 

89 
68 

91 
72 

90 
72 

90 
72 

87 
73 

86 
75 

82 
65 

72 

59 

66 
52 

72 

44 

79 
47 

72 
52 

70 
50 

76 
45 

68 
63 

90 
70 

91 
70 

92 
72 

86 
63 

80 
52 

84 
57 

75 
61 

84 
52 

87 
59 

84.2 
62.9 

OAROANELLE 

MAX 
MIN 

92 
67 

92 

73 

92 

74 

93 

71 

91 
67 

95 
68 

93 

68 

91 

70 

90 
68 

92 
67 

89 
68 

80 
73 

77 
64 

77 
53 

75 
49 

75 
44 

79 
46 

60 
45 

79 
48 

61 
49 

86 
67 

69 
64 

89 
63 

90 
65 

80 
68 

79 
48 

80 
58 

72 
63 

83 
51 

80 
60 

84.7 
61.0 

DE  QUEEN 

MAX 
MIN 

93 
69 

94 

75 

93 
73 

93 

72 

93 
69 

96 
66 

92 
56 

91 
70 

90 
71 

93 
70 

84 
69 

78 
72 

75 
65 

60 
54 

76 
49 

76 
42 

80 
45 

81 
47 

78 
46 

84 
53 

87 
67 

90 
67 

89 
67 

89 
59 

80 
69 

81 
50 

91 
64 

79 
63 

85 
55 

84 
64 

85.8 
62.0 

OES  ARC 

MAX 
MIN 

92 
69 

94 
74 

92 
75 

92 

71 

92 

74 

91 
72 

89 
72 

91 
72 

89 
72 

92 

72 

91 
72 

87 
72 

82 

70 

77 
60 

71 
58 

75 
45 

60 

50 

80 
50 

80 
64 

82 
50 

88 
70 

88 
70 

89 
70 

93 

71 

89 
60 

79 
60 

76 
66 

72 

60 

86 
56 

86 
60 

85.5 
64.2 

DEVILS  KNOB 

MAX 
MIN 

83 
65 

83 
58 

84 
69 

83 

67 

85 
67 

80 
57 

80 
68 

80 
67 

80 
67 

78 
57 

71 
42 

52 

43 

55 
50 

59 
53 

67 
54 

68 
54 

72 
64 

75 
62 

80 
66 

81 
65 

83 
66 

77 
47 

66 

50 

73 
58 

62 
53 

73 
50 

71 
54 

75.3 
69  «0 

OIERKS 

MAX 
MIN 

91 
68 

95 

74 

94 
74 

94 
73 

92 
65 

95 

55 

93 
55 

92 
59 

88 
69 

90 
71 

85 
71 

86 
72 

76 
63 

79 
54 

73 
47 

75 
41 

60 
44 

81 
46 

79 
46 

83 

50 

86 

57 

89 

64 

88 
62 

87 
52 

80 
62 

83 
59 

90 
62 

78 
64 

86 
55 

82 
60 

85.7 
61.: 

DUMAS 

MAX 
MIN 

91 
69 

91 
72 

90 
72 

92 
69 

95 
68 

94 
59 

92 
67 

93 
59 

93 
58 

92 
58 

84 
70 

87 
72 

80 
66 

75 
59 

74 
51 

76 

44 

82 
47 

83 
49 

81 
51 

84 
47 

89 

63 

90 
67 

92 
66 

93 
54 

80 
66 

84 
52 

86 
58 

76 
60 

87 
61 

89 
61 

86.6 
61.8 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

92 

70 

94 
76 

91 
74 

92 

71 

95 
69 

96 

70 

92 

68 

93 

TO 

91 
72 

93 
71 

84 
72 

82 

74 

78 
62 

75 
56 

74 
49 

76 
45 

80 
46 

60 
48 

79 
48 

84 

50 

87 
65 

90 
65 

69 
54 

89 
65 

79 
62 

84 
67 

91 
63 

82 
60 

86 
54 

87 
62 

86.1 
62.6 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 
MIN 

87 
64 

88 
69 

89 
69 

85 
61 

82 
61 

89 
58 

90 
60 

83 
55 

85 
62 

87 
60 

85 
53 

61 
67 

75 
50 

56 
41 

66 
42 

72 
37 

74 
43 

75 
45 

76 
47 

85 

53 

78 
64 

81 
61 

85 
63 

87 

53 

79 
45 

74 
41 

75 
56 

66 

50 

81 
48 

73 
48 

79.? 
65.2 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

MAX 

MIN 

87 
70 

86 
74 

87 
75 

85 
57 

84 
64 

90 
61 

88 
62 

84 
65 

87 
64 

87 
63 

85 
65 

79 
72 

75 
54 

66 

48 

67 
45 

72 
40 

74 
43 

76 
43 

73 
46 

76 

50 

80 
69 

83 
69 

84 
67 

86 
65 

68 

47 

72 
42 

76 
58 

65 
58 

78 
58 

72 

50 

79.1 
68.1 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

87 
70 

87 
74 

87 
74 

85 
66 

82 
65 

86 
59 

86 
63 

85 
65 

85 
65 

86 
64 

84 
66 

82 

71 

74 
54 

66 

47 

66 
43 

72 

40 

74 

44 

76 
45 

73 
48 

71 
49 

79 
68 

82 
59 

83 
69 

85 
69 

79 
49 

71 
43 

72 
60 

66 
57 

78 
55 

75 
51 

78. e 
58. J 

FORDYCE  6  W 

MAX 

MIN 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

92 

70 

90 
74 

92 
74 

86 

70 

85 
59 

91 
67 

90 
70 

89 
71 

67 
69 

90 
69 

87 
72 

60 
74 

75 
50 

72 
53 

71 
50 

75 
44 

79 
49 

80 
50 

78 
52 

81 
56 

87 
70 

88 
67 

90 
66 

90 
63 

73 
52 

80 
51 

72 
61 

69 
52 

64 
56 

77 
56 

82.7 
62.2 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MAX 
MIN 

88 
70 

88 
75 

88 
75 

88 

70 

84 
66 

90 
63 

90 
63 

88 
56 

87 
65 

88 
55 

87 
68 

84 
73 

75 
58 

70 
49 

71 
48 

72 
41 

75 
44 

77 
46 

75 
47 

76 
62 

82 
70 

86 
71 

86 
63 

66 
55 

84 
52 

74 
45 

72 
58 

58 

61 

78 
53 

77 
58 

81.2 
60. C 

GILBERT 

MAX 
MIN 

89 
53 

89 
76 

90 
74 

90 
68 

90 
54 

93 
66 

89 
55 

90 
70 

89 
65 

90 
63 

88 
64 

82 
57 

77 
60 

72 
51 

70 
43 

75 
40 

79 
44 

80 
46 

77 
45 

81 
45 

64 
66 

88 
66 

68 
69 

90 
60 

82 
53 

75 

45 

81 
54 

66 
58 

82 

46 

80 
53 

83.2 
58. < 

GRAVETTE 

MAX 
MIN 

88 
67 

88 
73 

88 
72 

81 
63 

82 
53 

87 
55 

89 
52 

88 
55 

89 
64 

87 
62 

86 
54 

79 
58 

72 
52 

67 
42 

59 
39 

74 
39 

76 
44 

78 
45 

76 
46 

77 
48 

80 
65 

83 
57 

84 
55 

87 
57 

78 
45 

74 
43 

70 
56 

68 
53 

80 
56 

74 
49 

80. C 
66.1 

HARRISON 

MAX 
MIN 

89 
57 

89 

71 

88 

74 

90 
67 

89 
64 

92 
62 

89 
64 

84 
65 

80 
52 

74 
50 

68 

44 

80 
45 

80 
49 

79 
42 

77 
44 

60 
44 

82 
66 

87 
65 

86 
62 

80 
64 

70 
51 

73 

41 

79 

57 

67 
66 

82 

50 

60 
56 

81.: 
56.1 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

85 
67 

86 
75 

85 
74 

89 
57 

84 
65 

90 
67 

87 
65 

84 
59 

67 
65 

87 
65 

83 
66 

78 
69 

72 
54 

68 
48 

67 
44 

75 
43 

75 
47 

76 
50 

72 
48 

76 
49 

79 
55 

83 
69 

85 
66 

66 

68 

66 
48 

69 

43 

75 
50 

66 

53 

79 
51 

76 

50 

79. 
58. E 

HELENA 

MAX 

MIN 

90 
70 

90 
73 

90 
73 

91 
72 

90 

71 

91 
59 

88 
59 

90 

70 

85 
70 

38 
71 

87 
70 

84 
74 

82 
72 

74 
50 

70 
53 

75 
45 

76 
50 

79 

50 

80 
52 

63 
62 

88 
61 

89 
59 

90 
55 

92 

55 

81 
68 

79 
54 

80 
55 

76 
63 

86 
62 

89 
60 

84.! 
63.? 

HOPE  3  NE 

MAX 
MIN 

90 
69 

90 
71 

91 

74 

91 
74 

93 
70 

93 
59 

91 
70 

91 
70 

89 

70 

90 
70 

83 
72 

76 
73 

76 
65 

75 
55 

72 
54 

74 
44 

79 
48 

60 
49 

77 
49 

63 
51 

86 
68 

87 
70 

87 
67 

85 
67 

80 
61 

81 
52 

90 
63 

80 
64 

85 
54 

86 

70 

84.4 
63.1 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 
MIN 

90 
70 

91 
75 

92 
75 

93 
73 

90 
71 

95 
69 

92 
70 

94 
72 

90 
71 

94 
72 

87 
71 

81 
72 

79 
61 

78 
55 

74 
52 

76 
48 

80 
61 

80 
52 

76 
52 

80 
46 

85 
68 

87 
70 

87 
70 

86 

71 

79 
60 

79 
54 

80 
63 

73 
63 

81 
53 

80 
65 

84.2 
63.5 

DAILY  TEMPERATURES 


^ntinueil 


ARKANSAS 
8EPTEMBKH  1961 


JONESBORO 

KEISER 

KEO 

LEAD  HILL 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAGNOLIA  3  N 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 

MARIANNA  2  S 

MARKED  TREE 

MARSHALL 

MENA 

MONTICELLO  3  S 

MORRILTON 

MOUNT  IDA 

MOUNT  MAGAZINE 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NEWPORT 

NIMROD  DAM 

OKAY 

OZARK 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

PARIS 

PERRYVILLE 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

POCAHONTAS  1 


ROGERS 

ROHWER  2  NNE 
RUSSELLVILLE 

SAINT  CHARLES 

SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 

SI  LOAM  SPRINGS 


Da;  Of  Montli 


85   89   93 


94   97   93 


67 

73 

72 

70 

90 
63 

89 

70 

88 
69 

90 
68 

89 
67 

89 

7* 

69 
73 

89 
70 

89 
67 

90 
75 

90 
73 

90 
70 

90 

92 

91 

90 

68   75   73 


92   93   94 
68   73   7ft 


89   88   89 
67   72   73 


89   89   90 
65   72   72 


93   92   92 
67   70   70 


90   91   92 
68   69   70 


68   76   74 


68  72  72 

87  92  94 

66  75  72 

90  90  92 

68  75  75 


78   88   89 
64   65   71 


91   90   91 
67   71   73 


89   91   92 
65   69   70 


92   92   93 
55   72   73 


92   93   93 
71   76   72 


89   89   90 
59   72   73 


57   73   72 


67   75   75 


90   91   92 
66   75   74 


90   92   90 
75   76   75 


91   92   93 


89  95  93 
65  71  72 

90  90  92 

70  70  71 

92  92  92 

70  72  71 


91   89   92 
70   69   69 


72   69   71 


92   94   91 


91   91   93 
67   65   67 


92   94   93 


95   95   95 
69   67   65 


94   93   94 
71   70   72 


87   88   90 


92   93   92 

71   71   71 


92   90   92 
64   65   68 


89   89   85 
69   71   69 


68   71   67 


71 

71 

70 

90 

90 

86 

69 

70 

70 

92 

87 

90 

70   70   67 


68   66   64 


91   91   89 
66   69   68 


89   90   92 
68   70   71 


14 


IS 


64 

66 

66 

70 

65 

85 

92 

69 

90 

89 

57 

66 

66 

69 

69 

66 

87 

86 

86 

84 

65 

65 

65 

66 

66 

90 

94 

93 

90 

90 

67 

70 

69 

70 

68 

89 

93 

90 

90 

89 

64 

64 

63 

70 

55 

65  66  67 

88  89  89 

71  66  65 

90  93  93 
59  65  69 

91  92  92 

69  66  57 

94  96  96 

70  69  70 

93  94  92 

72  56  58 

94  95  95 
72  69  59 

86  67  90 

72  64  67 

91  94  93 
69  67  69 

93  92  93 
75  68  67 

94  92  96 

69  55  65 

92  94  92 

73  59  73 

96  95  93 

70  69  71 

94  97  92 

69  66  68 


91   92   93 
67   74   76 


90   92   92 


93   93   94 
67   74   73 


89   89   89 
69   75   74 


92 

90 

90 

70 

70 

59 

91 

92 

95 

72 

71 

73 

64 

80 

69 

65 

65 

59 

91  91  90 

68  57  57 

94  90  95 
74  67  68 

93  93  92 

71  71  72 

95  98  95 

70  59  71 


69   84   89 
67   65   58 


57  66  69 

93  87  68 

69  71  67 

95  92  92 

65  69  69 

95  92  91 

68  69  70 

86  94  92 

69  70  68 

95  94  89 

66  68  66 

91  91  90 

67  70  70 

90  90  88 

70  70  70 

91  92  91 
69  68  67 

93  92  93 

67  70  66 


65   70   66 


92   92   85 
65   67   67 


89   67   84 
59   70   73 


92   91   83 
55   67   70 


93   89   65 


67   69   71 

93   91   86 
64   65   66 


69   68   72 


69   70   69 


65  69  72 

91  89  78 

58  71  71 

64  63  82 

67  66  69 

91  69  64 

67  68  72 


65   56   74 


92   93   90 
59   66   59 


69   89   67 
57   66   69 


69   69   70 


92   91   86 
68   69   70 


93   85   62 


SB  74  71 

74  57  50 

85  77  70 

70  53  45 

80  74  69 
62  58  49 

77  70  70 
59  50  46 

81  77  72 
65  59  50 

76  74  72 

67  54  53 

78  76  74 
62  56  48 

79  74  72 

71  51 

82  75 
59  57  49 


17   18 


70 

69 

50 

45 

73 

72 

52 

50 

75 

68 

56 

51 

77 

74 

56 

52 

74 

72 

53 

47 

63 

43 

42 

74 

70 

50 

44 

75 

71 

51 

42 

75 

79 

56 

52 

74 

77 

53 

50 

78 

75 

56 

49 

66   67   67 


55   70   73 


67 

67 

88 

90 

68 

70 

92 

92 

70 

70 

88 

86 

68 

67 

90 

89 

67 

70 

90 

90 

70 

68 

92 

92 

70 

70 

95 

94 

71 

70 

89 

90 

58 

67 

90   81 
70   71 


90   85   84 
73   73   74 


72   72   73 


91   90   87 
67   67   66 


66   72   72 


88   85   80 
55   67   70 


69   59   72 


67   74   73 


56 

76 

49 
75 

55 

49 

78 

75 

56 

53 

76 

74 

53 

51 

75 

72 

55 

47 

76 

73 

50 

48 

76 

71 

55 

47 

75 

72 

60 

53 

76 

71 

59 

50 

75 

71 

53 

46 

76 

65 

58 

52 

78 

75 

55 

52 

79  80 

52  53 

78  76 

45  46 

76  76 

47  49 


75  78  80 
42  45  47 

76  80  62 
45  50  50 

73  78  79 
44  46  49 

74  78  79 
41  42 

78  60 

41  41  43 

76  80  79 

38  44  48 

79  60  81 
48  49  52 

72  76  77 

40  43  44 

76  79  81 

42  45  48 

70  74  73 

39  39  40 

75  60  60 

44  45  46 

74  76  79 


43  46  47 

72  75  78 

45  48  52 

79  61  82 

44  47  48 

72  75  79 

45  45  48 

76  78  81 

46  47  47 


77   80 
48   50 


22 


23 


72   64   69 
53   46   43 


71  57  51 

78  78  74 

55  54  49 

66  78  75 

73  61  52 

83  81  75 

75  57  50 


74   65   68 


78 

78 

44 

46 

80 

81 

44 

45 

79 

80 

41 

43 

80 

80 

51 

51 

79 

79 

49 

50 

77 

78 

46 

49 

74 

76 

47 

52 

79 

80 

51 

50 

77 

78 

46 

47 

77 

76 

42 

44 

51   54   59 


51  45  64 

78  80  63 
48  48  66 

80  83  90 

52  49  64 

77  8  3  66 

47  51  65 

77  61  82 

45  43  66 

82  83  87 

44  43  65 

79  83  89 

48  45  61 


53   52   56 


74   77   82 
48   49   68 


76   79   82 
49   52   68 


79   84   86 
49   47   67 


77   81   65 


52   52   53 


61   79   81 
50   50   51 


77   75   78 
45   44   51 


82   78   82 


82   82   89 
52   48   62 


47   46   55 


80   84   88 
49   53   58 


77  78  83 

51  55  69 

79  61  86 

47  49  60 

79  63  89 

52  47  65 

76  82  86 

46  44  67 

80  83  88 

49  50  68 

77  85  89 

50  48 

79  60 

47  45 

79  76  81 
47  50  62 

80  33  88 

51  52  68 


92  92  93 

68  64  66 

89  92  92 

65  65  62 

87  86  90 

65  64  54 

87  89  90 

66  66  69 

92  91  94 

69  69  68 

87  67 

67  58 

87  88  87 

60  59  61 

92  95  95 

64  62  60 

89  93  93 

54  55  64 

86  91  92 

67  62  64 

65  65 

70  67  70 

85  84  86 

71  69  69 

86  63  89 

89  88  91 

66  65  67 

87  87  86 

68  59  70 


55   51   60 


58   42   45 

77   77   78 
62   49   57 


78   85   87 
56   50   60 


77   65   87 
51   55   59 


69   81   85 
63   51   62 


52 

44 

80 

82 

57 

51 

84 

61 

65 

54 

89   78   75 
64   47   53 


60   75 
55   50 

62   80 


67 

65 

63 

82 

56 

57 

52 

60 

82 

70 

84 

87 

69 

55 

54 

62 

82 

87 

67 

90 

55 

66 

68 

88 

75 

63 

84 

55 

62 

49 

56 

85 

70 

85 

67 

52 

54 

44 

62 

79 

71 

71 

70 

65 

65 

47 

55 

87 

88 

74 

71 

55 

66 

51 

47 

68 

68 

90 

71 

65   63   54 


86  89  69 
65  61  62 

65  87  87 

66  63  63 

90  92  93 

67  68  55 

87  90  90 

68  63  65 

90  69  88 

70  59  68 


66  76  62 

59  48  59 

81  80  83 

56  45  58 


75  86  89 

60  48  56 

80  82  91 

50  53  56 

79  80 

52  64 

74  80  74 

62  56  64 

64  66  67 

53  53  64 

72  84  82 


50 

66 

60 

76 

60 

56 

59 

71 

58 

53 

69 

82 

50 

52 

66 

61 

47 

52 

87   88 
66   66 


87   93   91 
54   63   63 


90   93   94 
64   64   65 


90   89   91 


69   70   70 


91   90   93 
67   67   68 


91   93 
62   61 


79 

80 

46 

46 

75 

60 

49 

52 

81 

83 

48 

49 

79 

76 

47 

46 

77 

78 

47 

48 

76 

79 

50 

67 

82 

88 

45 

64 

81 

84 

49 

70 

81 

64 

50 

54 

84 

87 

47 

55 

83 

86 

49 

66 

78 

81 

51 

67 

70  70 

65  85 

67  66   68 

89  89   63 


90   90   92 
55   54   65 


88   89   90 
68   68   70 


91   92   95 
67   64   67 


66   66   64 


84   85   89 
66   69   68 


66   79   82 
61   51   67 


61   47   59 


58   49   52 


85   63   92 
65   53   65 


55   60   52 


59   43   55 


55  46   60 

75  60   82 

57  45   56 

85  80   63 

63  55   64 

78  61   83 

51  53   62 

87  73 

55  45 

90  83 

66  58 

65  81 

68  53   68 


91 


89   78   84 
63   52   58 


89   79   63 
63   53   53 


69   83   67 
59   49   61 


84   70   84 
62   49   55 


80   86   69 


67 

77 
61 


78  72 

48  45  57 

80  80  87 

63  54  56 

86  79  80 
59  48  59 

94  78  80 

67  53  54 

87  85  80 
61  49  57 

84  80  74 

61  49  57 

59  76  70 

49  46  58 


80  84  67 

51  45  54 

71  60  65 

62  55  65 

74  64  83 

60  58  61 

74  85  66 

64  53  65 


56   52   61 


51   46   53 


54   52   62 

79   66   86 
64   51   60 


54   56   52 


56   50   58 


72   83   81 
62   52   63 


75   76   86 


72   81   89 
62   51   58 


72   82   65 
51   51   53 


67   61   71 
55   56   63 


66.8 
63.0 


85.2 
68.9 


83.0 
61.5 


82.9 
60.0 


66.8 
62.8 


84.9 
63.0 


84.0 
59.4 


86.1 
58.0 


86.9 
60.0 


86.3 
61.1 


81.4 
60.9 


32.3 
62.1 


82.3 
59.0 


86.3 
61.6 


33.8 
59.8 


82.6 
58.7 

81.7 
67.7 

85.4 
51.0 

64.3 
60.3 

86.5 
61.6 

84.9 
60.5 

86.6 
63.8 

82.7 
62.4 

86.4 
59.4 

86.9 
61.0 

84.9 
69.7 

86.1 
54.8 

85.5 
62.7 

86.4 
68.7 

84.6 
62.8 

86.0 
64.0 

79.9 
69.0 

64.3 
60.6 

86.0 
62.0 

65.6 
62.8 

67.6 
62.3 


60.4 
59.5 


•:aai<saiMiiiiLr:  ■ 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
T£1IBER  1961 


Stetian 

Day 

Of  Monlh 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

STUTTGART 

MAX 

MIN 

90 
65 

92 
75 

91 
74 

90 
72 

92 

72 

92 

73 

89 
71 

90 
72 

89 
73 

89 
72 

89 
72 

85 

74 

82 
56 

75 
58 

75 
53 

76 
49 

80 
54 

79 
54 

78 
55 

84 

53 

89 
66 

94 
66 

90 
69 

89 
58 

85 
65 

79 
54 

77 
61 

70 
63 

84 

53 

85 
63 

85.0 
54.6 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 

MIN 

91 
68 

89 
71 

90 
72 

89 
71 

91 
69 

92 

70 

93 
69 

89 
70 

92 
69 

88 
70 

90 
70 

87 
71 

85 
75 

78 
59 

74 
51 

70 
45 

75 
48 

79 
51 

79 
51 

76 
47 

80 
52 

67 
67 

87 
67 

88 
66 

90 
67 

78 

51 

79 
52 

72 

60 

73 
51 

84 
53 

83.9 
61.8 

SUBIACO 

MAX 
MIN 

90 
67 

91 
75 

91 
75 

91 
72 

86 
66 

92 
67 

92 
68 

91 
69 

89 
68 

94 
61 

90 
71 

78 
72 

76 
60 

75 
52 

71 
51 

75 
43 

78 
46 

80 
49 

77 
51 

81 
52 

85 
61 

89 
68 

88 
68 

92 
69 

81 
55 

78 
55 

79 
60 

72 
62 

83 
53 

80 
51 

63.8 
61.6 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

92 
72 

93 
76 

93 
75 

92 

74 

93 
73 

94 
71 

91 
69 

90 
71 

90 
72 

91 
72 

83 
73 

79 
74 

75 
62 

76 
56 

72 
55 

74 
49 

79 

51 

79 
54 

78 
54 

83 

57 

87 
69 

86 
71 

68 
70 

87 
70 

77 
62 

82 
56 

90 
57 

80 
63 

65 
58 

87 
68 

64.9 
55.5 

WALORON 

MAX 
MIN 

90 
67 

91 
75 

92 
75 

92 

71 

87 
66 

92 
66 

91 
64 

91 
67 

89 
64 

93 
62 

90 
69 

80 
71 

76 
59 

72 

51 

72 
46 

76 
39 

79 
41 

80 
42 

78 
44 

82 
49 

87 
70 

69 
68 

86 
66 

89 
66 

81 
53 

81 
46 

81 
57 

69 
61 

84 
52 

60 
65 

84.1 
59.7 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

89 
68 

90 
74 

90 
74 

90 
72 

94 
69 

92 

70 

90 
70 

90 
71 

90 
59 

91 
71 

89 
72 

85 
72 

79 
53 

73 
56 

71 
48 

74 
45 

78 
46 

78 
49 

78 
51 

81 
49 

65 
65 

87 
68 

90 
68 

90 
55 

74 
52 

74 
45 

85 
58 

68 

50 

82 

50 

85 
61 

83.7 
51.4 

WARREN 

MAX 
MIN 

90 
69 

91 
74 

91 
74 

93 
71 

94 
68 

92 

70 

90 
68 

91 
71 

90 
70 

90 
71 

83 

71 

84 
72 

79 
57 

75 
58 

73 
54 

75 
44 

80 
46 

76 
47 

76 
51 

83 
47 

88 
67 

89 
70 

89 
69 

90 
69 

82 
67 

82 
53 

82 
60 

75 

63 

85 
53 

86 
51 

64.9 
63.2 

WHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

81 
66 

80 
69 

80 
68 

81 
68 

77 
64 

85 
64 

84 
68 

80 
66 

82 
67 

82 
67 

79 
67 

75 
67 

70 
52 

65 
41 

65 
44 

67 
50 

71 
52 

72 

54 

70 
52 

70 
54 

73 
63 

77 
65 

80 
65 

82 
55 

76 

47 

67 
51 

70 
59 

52 

56 

72 
50 

59 
51 

74.8 
59.1 

WYNNE 

MAX 
MIN 

93 
71 

92 
69 

90 
70 

92 
72 

92 
67 

93 
73 

90 
53 

90 

90 

91 
69 

90 
67 

89 

88 
63 

75 

70 

75 
46 

79 
52 

79 
48 

79 
53 

84 
55 

88 
63 

87 
64 

92 
66 

94 
72 

90 

85 

65.8 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

5  >-  o 

BLAEELY  HOUNTAIN  DAH 

EVAP 
WIND 

.24 

.16 

.15 

.12 

.17 

.12 

.18 

.14 

.15 

.14 

.14 

.01 

- 

.15 

.21 

.17 
30 

.15 

12 

.14 
27 

.13 
19 

.13 
18 

.08 
27 

.12 
29 

.12 
24 

.22 

19 

.20 
52 

.19 
34 

.12 
16 

36 

.10 
18 

.12 
15 

B  4.37 

HOPE  3  HE 

EVAP 
WIND 

.17 
26 

.21 
66 

.10 
25 

.17 
16 

.16 
15 

.15 
15 

.26 

13 

.16 
10 

.17 
12 

.11 
16 

.13 

17 

35 

83 

.13 
38 

.20 
47 

.17 
13 

.15 
11 

.14 
9 

.17 
9 

.13 
19 

.13 
44 

.19 
41 

.16 
23 

.11 
18 

.13 
28 

.03 
8 

.23 
14 

.14 
29 

.22 
25 

.10 
21 

B  4.63 
746 

HODKTAIN  HOHE  C  OF  ENG 

EVAP 
WIND 

.13 
9 

.23 
53 

.21 
56 

.24 
37 

.19 

19 

.15 
6 

.20 

11 

.20 
26 

.17 
13 

.21 

15 

.23 
24 

.13 
19 

.08 
80 

.08 
89 

.18 
36 

.17 
23 

.18 
13 

.16 
16 

.19 
18 

.17 
20 

.21 
60 

.18 
66 

.22 
50 

.22 

41 

.25 
64 

.18 
28 

.10 
20 

.09 
27 

.13 
32 

.12 
44 

5.20 
1015 

NARROWS  DAH 

EVAP 
WIND 

.17 
11 

.16 
44 

.17 
46 

.14 
27 

.15 
12 

.16 
IS 

.18 

14 

.16 
11 

.10 
8 

.18 
23 

19 

.27 
21 

117 

.12 
92 

.17 
24 

.17 
19 

.21 
13 

.13 

13 

.15 
11 

.14 
15 

.11 
53 

.10 
38 

.13 
30 

.17 
22 

.16 
25 

.12 
13 

.15 
7 

.10 
25 

.08 
19 

.11 
22 

B  4.30 
812 

NIlDtOD  DAH 

EVAP 
WIND 

.09 
6 

,12 
14 

.17 
14 

.14 
8 

.12 

7 

.11 
6 

.07 
5 

.31 
8 

.11 
4 

.10 
9 

.11 
16 

.08 

14 

.05 
54 

35 

.08 
12 

.13 
9 

.11 

7 

.08 
8 

.13 
7 

.07 

11 

.06 
18 

.10 
13 

.12 

11 

.09 
9 

.13 
16 

.13 
10 

.07 
8 

.04 
9 

.06 
10 

.06 

8 

B  3.14 
366 

ROSSKLLVILLE 

EVAP 
WIND 

.17 
12 

.24 
12 

.21 

19 

.22 

10 

.16 
7 

.20 
4 

.26 

17 

.19 
21 

.24 

17 

.20 
26 

.15 
30 

.07 
37 

.12 
99 

.17 
46 

.19 

17 

.15 
8 

.20 

11 

.15 
9 

.17 
9 

.11 
10 

.09 

11 

.10 
9 

.12 
6 

.21 

11 

.15 
22 

.14 
13 

.05 
9 

.08 
22 

.19 
19 

.10 
14 

4.80 
557 

STHTTGABT  9  ESE 

EVAP 
WIND 

.14 
12 

.21 
98 

.21 
78 

.17 
45 

.16 
15 

.19 
12 

.17 
14 

.17 
8 

.16 
8 

.15 
13 

.16 
13 

.15 
30 

.16 
119 

.07 
149 

.11 
11 

.15 
20 

.15 
14 

.13 
7 

.13 
4 

.14 
6 

.14 
43 

.17 
66 

.10 

41 

.19 
43 

.17 
35 

.14 
9 

.11 
2 

.00 
4 

.14 
13 

.10 
6 

4.34 
938 

vftasKuB^iHitBbiuzttifMr. 


TOTAL  PRECIPITATION 


SEPTEMBER   1961 


M: 


■y.'S:. 


.V     / 


AVERAGE  TEMPERATURE 


SEPTEMBER  1961 


—I  i      n  ^  ®« rfi     ^  -"•     .  / 


I      I    S  "^ »   I  I    B 

oy  I      5  '  5 


<>J5 


STATION  INDEX 


STATION 


seoTT 

LICI* 
LUM   FORK 

itlTY    3 

NTOINE 
PLIN  I 
CPLETOI 
RKAOELl 


NE 


COUNTY 


SCOTT 

LAWRENCE 

SALINE 


.AS    CI 


5H00WN 
THENS 
JCUSTA 


EEOE 

EECM   GROVE 

EEOEVILLE 


OONEVrLLE    6    ' 

OONEVILLE    7    ' 
OONEVILLE    6    I 

OONEVILLE 
OTKINeuBG    2    ■- 
OVJGHION 

RANCH    <.     NW 


UFPALO  TOWER 


ALlCO  ROCK 
AHOEN  1 
AMOEN  2 

A5LISLE  1  SW 


I  oieej  PERRY 

I  0196  POPE 
Oa?Ol  CLARK         ! 
0230  OESHA         ! 

0286  LITTLE  RIvER 
0300'  HOWARD 
0J26'  WOODRUFF 
0350'  WHITE 
0*58  INDEPENDENCE 

0460  INOEPENOENCE 
052<i  CARROLL 

0530  WHITE 

0531  GREENE 


0800  NEVADA 


93  00 

92  53 

93  03 
91  12 

9*  OS 
93  58 
91  22 
91  34 


93  50  I 
91  53 

90  3a 

91  06 


0BA8  NEVADA 


0888  FRANKLIN 
0936  MONROE 
1010  NEWTON 
1020  BAXTER 

1052  MISSISSIPf 
1102  PULASKI 
1132  UARD 
1152  OUACHITA 
1151  OUACHITA 

1224  LONOKE 
1238  GARLAND 
I 4*2  MONROE 
1*55  JOHNSON 
1492  VAN  BUREN 

1574  MADISON 
1582  NEWTON 
1596  FAULKNER 
1632  CLAY 
1666  POLK 


I  35 
1  35 

13 

09 

93 

54 

7  35 

39 

92 

28 

3  33 

52 

93 

20 

1  35 

21 

94 

00 

59 

1? 

7  35 

5? 

93 

30 

T  36 

22 

92 

34 

2  35 

49 

89 

57 

7  36 

07 

92 

oa 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


JAMES  V.  WILLIAMS 

RUBY  B.  OWENS 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

REBA  Y.  SMAIM 

ALTA  F.  GARNER 

OWEN  B.  HENDRIX 
HOBART  WATTS 
JOHN  A.  JONES 
TILLMAN  E.  LAWRENCE 
JOHN  W.  TRAMMELL 


STATION 


monticello  3  s 
montrose 
morobay  lock  ani 
morrilton 


MOUNT 
MOUNT 

MOUNT J 
MOUNT, 
MOUNT, 


•tAGAZINE 

IN  HOME  C  OF  ENC 


COUNTY 


SW  GAS  ANO  ELECTRIC  CO 

'  MULBERRY  6  NNE 

NARROWS  DAM 

CECIL  WILLIS 

1  NASHVILLE  PEAC 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

NASHVILLE  SCS 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

NATHAN  4  WNW 

HELEN  GARRISON 
lU  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MARVIN  MORRISON 
I  B>  B.  HAMHONO 

P.  M.  BRECKENRIDGE      I 

ETTA  C.  BURKS 
EARLE  L.  BROWNE 
OAVIO  L.  STIOHAM 

ANNA  M.  LILES 
LEE  W.  mCKENNEY 


U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
RICHARD  K.  HEIS 
WILLIAM  R.  WYATT 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 


e.  M.  WALTHER 
AUSTIN  0.  HARRIS 
MIXON  H.  BAILEY 
MARY  REIDER 


NEWHOPE  3  E 
NEWPORT 
NIMROO  DAM 
NORFORK  DAM 


OSCEOLA 

OWENSVILi 

OZARK 


PINE  BLUFF  FA 

PINE  RIDGE 
POCAHONTAS  1 

PORTLAND 
PRESCOTT 
PRESCOTT  SCS 


1  35 

35 

92 

28 

7  35 

48 

93 

48 

05 

93 

I  35 

05 

26 

24 

90 

35 

^AYEITEVILLE  EXI 
=OR0YCE  6  W 

FOREMAN 
PORRESI  CITY 
EORT  SMITH  WB  A 

FORT  SMITH  WATE 
FULTON 

GEORGETOI 


ASHLEY 


1968  PRAIRIE 
1982  JOHNSON 

2015  HOWARD 
2148  DESHA 
2300  UNION 

2356  CARROLL 
2366  SHARP 

2443  WASHINGTON 

2444  WASHINGTON 
2540  PALLAS 

2544  LITTLE  ftlvER 
2564  ST  FRANCIS 
2574  SEBASTIAN 
2578  CRAWFORD 
2670  HEMPSTEAD 

2760  WHITE 


91  30 

93  24 

94  02 


316   5P   5P 
293.   6P   7A| 


4201   5P|   7A1 


204   5P   7A 


260   5P   5P 


93   5P   7A 


EARL  B. 


IDDICK 


MAUDE  C.  BRASHEARS 
JONAH  LEE  SIMS 
CLARENCE  S.  WILLIAM! 
LAURA  POLK 
JOE  C.  ALLEN 

U  S  FOREST  SERVICE 
WALTER  C.  TIMMING 
CUMMINS  PRISON  FARM 
FERNA  JONES  TEOOER 
WILLIAM  A.  BROWN 

J,  A.  MOUDY 

U  S  SOIL  CONS  SERVll 

JACK  E*  BURKS 

0.  TUCKER  VASSER 


THOMAS  F.  HINSLEY 
TRAVIS  C.  KEAHEY 
U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

WALTER  H.  PETERSON 
OPHA  WOLFE 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

LESLIE  P.  CALLENS 

THOMAS  A.  MOORE 

J  U  S  WEATHER  BUREAU 

JAMES  L.  CRISTEE 


DREW 
ASHLEY 
CALHOUN 
CONWAY 


HOWARD 
HOWARD 
HOWARD 


5166  JACKSON 
5200  PERRY 
52281  BAXTER 
5354  WASHINGTON 


54981  SALINE 


55141  JOHNSON 
5562  GREENE 
5576  LOGAN 
5577I  LOGAN 
,  55861  CROSS 


3»  35 
33  35 
33  19 

33  19 
39  08 

3*  33 

35  10 

36  20 
36  20 
35  52 

35  34 

34  09 
34  00 
33  57 
3*  07 

3  34  14 
7  35  36 
1  3*  57 
7|  36  15 

1  35  48  ' 

3  34  38 

4  33  46  I 
2I  35  44  I 
31  34  37 

1  35  29  I 


I   i;  36  38  j 

I  5I  36  03  ■ 

\.   35  18 

1  35  16 

5  35  16 

1  34  48 


91  48 

91  29 

92  27 


92  06 

9*  01 

93  43 
93  56 
93  51 
93  52 

93  50 

91  17 

93  10 

92  IS 

94  24 

93  46 
93  53 
89  59 

92  49 

93  50 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


HEMME 

AM 

ROGER 

ROHWE 

NNE 

RUSSE 

L 

ILLE 

SAINT 

CHARLES 

SAINT 

ANCIS 

SALEM 

SEARC 

SHERIDA 

^  TOWER 

5760 

MONTGOMERY 

3  34 

35 

93  54 

RANDOLPH 

■   71  36 

16 

90  59 

5866 

ASHLEY 

3  33 

1* 

91  30 

3  33 

48 

93  23 

5910 

NEVADA 

3  33 

4B 

93  23 

5970 

MARION 

7  36 

14 

92  51 

6005 

LOGAN 

1  35 

17 

93  53 

6007 

FRANKLIN 

1  35 

27 

93  49 
93  55 

LOGAN 

1  35 

93  53 

6016 

MILLER 

4  33 

05 

94  01 

6102 

MOT  SPRING 

3  34 

26 

92  54 

6248 

BENTON 

7  36 

20 

94  07 

6253 

DESHA 

1  33 

48 

91  16 

POPE 

1  35 

18 

93  08 

6376 

ARKANSAS 

7  34 

23 

91  08 

6380 

90  09 

FULTON 

7  36 

23 

91  50 

6506 

WHITE 

7  35 

15 

91  44 

3  34 

27 

92  21 

6586 

VAN  BUREN 

7  35 

39 

92  19 

BENTON 

1  36 

11 

3  33 

LAFAYETTE 

77 

93  30 

6820 

3  33 

54 

91  51 

6856 

YELL 

1  34 

53 

93  19 

MONTGOMERY 

4/ 

93  31 

69  la 

ARKANSAS 

1  34 

29 

91  32 

6920 

1  34 

28 

91  25 

LOGAN 

1  35 

la 

93  39 

245 

5P 

290 

6P 

533 

1150 

17C 

2  re 

392 

us 


RICHARD  W.  SI.  . 
RADIO  STATION  Kl 
ARK  POWER  ANO  L 
U  S  CORPS  OF  ENl 
DANIEL  PERRY  MAI 


LETT 


.  BLACK 

FORESTRY  CDMH 
RADIO  STATION  KTLO 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
NELL  A.  TAPLEY 

HENRY  G.  ARVIN 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
EDNA  J.  WESTFALL 

ELSIE  F.  WARD 

LEVI  W.  TIMS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS*  RENZO  HURST 

eiLLY  E,  PAGE 
J.  T.  HARGIS 
ALLEN  HARMON 
MRS.  GUY  E.  COOK 
BURNS  WAKEFIELD 

C.  W.  MELSON 

RADIO  STATION  KORS 

FRANK  TAYLOR 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

CLARENCE  0.  LEWIS 

gOMAR  K.  HANSARD 


I  S  FED  - 


J.  R,  HUODLESTON 
BENEDICTINE  SISTERS 
PEARL  NEWTON 

I  R.  P.  HAMBY 

j  U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

.  O.  N.  CUNNINGHAM 
I  U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 


Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  iJreceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65**F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  **Climatologxcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and 
Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time. 
During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 


In  the  Station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables 
C 


ste  the  following: 


Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data**  Bulletin. 
H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 
+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

U   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   ("These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 
SS   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and 
STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.;  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D,  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as  Indicated  above,  price 
15  cents. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Docxments, 

Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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.47 

1 

.0 

0 

3 

0 

0 

KEISER 

75.7 

44.8 

50.3 

85 

13  + 

30 

27 

187 

0 

0 

0 

1.49 

.40 

31 

.0 

0 

5 

0 

0 

MARKED  TREE 

78. 2M 

47. 7M 

53. OM 

1.0 

89 

12 

110 

0 

0 

0 

1.10 

-  1.93 

.40 

11 

.0 

0 

4 

0 

0 

NEWPORT 

77.8 

48.5 

53.2 

-  0.1 

88 

13 

29 

27 

127 

0 

0 

0 

.57 

-  2.99 

.40 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

PARA60ULD  RADIO  KDRS 

77.3 

45.8 

51.5 

88 

11 

23 

27 

155 

0 

0 

0 

.89 

.23 

13 

•  0 

0 

5 

0 

0 

POCAHONTAS  1 

77.  6M 

47. 3M 

52. 5M 

0.2 

88 

12 

152 

0 

0 

0 

.20 

-  3.29 

.10 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

SEARCY 

78.1 

48.4 

53.3 

-  0.3 

90 

13 

28 

27 

133 

1 

0 

0 

.56 

-  2.92 

.25 

14 

.0 

0 

3 

0 

0 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

75.4 

48.2 

61.8 

88 

11 

27 

27 

158 

0 

0 

0 

.18 

.08 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

62.3 

-  0.1 

.75 

-  2.43 

.0 

WEST  CENTRAL  DIVISION 

BOONEVILLE 

78. 8M 

46. 4M 

62. 5M 

-  1.8 

89 

12 

27 

25 

148 

0 

0 

3 

0 

1.47 

-  1.57 

.45 

3 

.0 

0 

4 

0 

0 

CLARKSVILLE 

76.3 

49.5 

52.9 

85 

12  + 

30 

25 

133 

0 

0 

1 

0 

2.29 

.98 

30 

.0 

0 

4 

2 

0 

OARDANELLE 

77.6 

48.1 

52.9 

-  1.5 

85 

12 

29 

27 

131 

0 

0 

2 

0 

2.03 

-  1.19 

.91 

31 

.0 

0 

4 

2 

0 

DEVILS  KNOB 

68. 6M 

51. 2M 

59. 9M 

85 

11 

35 

20 

179 

0 

0 

0 

0 

4.45 

1.83 

11 

.0 

0 

7 

3 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT       //R 

76.3 

50.3 

53.3 

-  0.5 

88 

12 

33 

25 

125 

0 

0 

0 

0 

2.25 

-  1.38 

1.35 

2 

.0 

0 

4 

1 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

74.5 

48.9 

51.7 

84 

11 

30 

25 

151 

0 

0 

2 

0 

3.86 

1.28 

25 

.0 

0 

8 

3 

MENA 

74.5 

51.8 

53.2 

-  1.0 

84 

12 

36 

25 

118 

0 

0 

0 

0 

3.84 

.00 

2.38 

11 

.0 

0 

5 

2 

MOUNT  MAGAZINE 

M 

47. 5M 

M 

35 

21  + 

0 

0 

0 

0 

3.12 

1.35 

1 

.0 

0 

4 

2 

OZARK 

75.8 

50.8 

53.3 

-  0.2 

86 

12 

35 

26 

115 

0 

0 

0 

0 

2.51 

-   .71 

.72 

25 

.0 

0 

5 

4 

0 

PARIS 

78.9 

48.5 

53.7 

89 

12  + 

31 

26 

121 

0 

0 

2 

0 

1.55 

.95 

2 

.0 

0 

3 

1 

0 

RUSSELLVILLE 

78. 4M 

48. 5M 

53. 5M 

87 

12 

30 

27 

113 

0 

0 

2 

0 

2.39 

.92 

30 

.0 

0 

4 

3 

0 

SUBIACO 

77.5 

50.9 

54.2 

-  0.4 

85 

12  + 

37 

27 

102 

0 

0 

0 

0 

1.51 

-  1.97 

.51 

31 

.0 

0 

4 

1 

0 

WALDRON 

77.4 

45.8 

62.1 

87 

12 

29 

25  + 

154 

0 

0 

4 

0 

1.38 

.71 

2 

.0 

0 

3 

1 

0 

WHITE  ROCK 

59.0 

51.1 

60.1 

79 

12 

38 

25  + 

170 

0 

0 

0 

0 

4.03 

1.05 

31 

.0 

0 

6 

3 

1 

DIVISION 

52.6 

-  0.8 

2.54 

-   .95 

.0 

J 

CENTRAL  DIVISION 

ALUM  FORK 

75.8 

50. 5M 

53. 2M 

85 

12 

35 

27 

109 

0 

0 

0 

0 

.56 

.20 

25 

.0 

0 

4 

0 

0  ^ 

BENTON 

75.7 

46.4 

61.6 

85 

12 

27 

27 

157 

0 

0 

2 

0 

.58 

.34 

3 

.0 

0 

2 

0 

0 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

76.0 

46.4 

51.2 

85 

14+ 

28 

27 

168 

0 

0 

1 

0 

1.88 

.70 

30 

.0 

0 

5 

1 

0 

CONWAY 

76.5 

47.4 

52.0 

-  2.7 

88 

12 

25 

27 

152 

0 

0 

3 

0 

.75 

-  2.52 

.51 

31 

•  0 

0 

3 

1 

0 

HOT  SPRINGS  I    NNE 

75.1 

54.3 

55.2 

-  1.1 

85 

31  + 

41 

25 

79 

0 

0 

0 

0 

.59 

-  2.87 

.25 

2  + 

.0 

0 

2 

0 

0 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT      //R 

77.2 

49.6 

53.4 

-  0.7 

88 

13 

31 

27 

120 

0 

0 

1 

0 

.85 

-  1.95 

.37 

2 

.0 

0 

3 

0 

0 

MALVERN 

75.8 

45.2 

51.0 

87 

13 

25 

27 

176 

0 

0 

4 

0 

.77 

.55 

1 

.0 

0 

2 

1 

0 

MORRILTON 

77.9 

49.5 

53.8 

0.1 

88 

12 

28 

27 

107 

0 

0 

1 

0 

.64 

-  2.37 

.27 

3 

•  0 

0 

3 

0 

0 

NIHROD  DAM 

75.8 

47.6 

52.2 

85 

13 

27 

27 

149 

0 

0 

2 

0 

.96 

.23 

11  + 

.0 

0 

4 

0 

0 

PERRYVILLE 

78.4 

45.0 

52.2 

-  0.7 

88 

12 

25 

27 

146 

0 

0 

5 

0 

.50 

-  2.60 

.20 

25 

.0 

0 

3 

0 

0 

SHERIDAN  TOWER 

77,  7M 

50. 4M 

54. IM 

87 

31  + 

103 

0 

0 

0 

.88 

.42 

1 

.0 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

62.7 

-  1.3 

.84 

-  2.44 

.0 

See  reference 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 

DNTINUED 

OCTOBER 

1961 

Terr 

perature 

Precip 

itotion 

?  1 
<  1 

5  1 
<  S 

< 

5  gS 

1 

1 

Q 

01 

No-  of 

Days 

J 

III 

O 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Slolion 

Mox. 

M 

n. 

1 

1  i 

a 

i 
s 

o 

1 

S 

o 

1 

°  1 

s  > 

«-5 

ol 

o 

EAST  CENTRAL  DIVISION 

JRINKLEY 

77.5 

46.0 

62.8 

-  0.7 

88 

13  + 

35 

27+ 

137 

0 

0 

0 

0 

•  41 

-  2.55 

.19 

2 

.0 

0 

2 

0 

0 

)ES  ARC 

77.8 

49. 9M 

63.9M 

88 

13 

30 

27 

128 

0 

0 

1 

0 

.36 

.20 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

(ELENA 

76.8 

48.9 

62.9 

-  2.1 

88 

12 

31 

27 

126 

0 

0 

1 

0 

2.58 

-   .02 

2.15 

1 

.0 

0 

3 

1 

1 

^EO 

76.0 

47.9 

52.0 

86 

31  + 

28 

27 

161 

0 

0 

1 

0 

.53 

.36 

25 

.0 

0 

2 

0 

0 

1ARIANNA  2  S 

77. 9M 

45.7 

61. 8M 

-  1.8 

87 

13  + 

30 

27 

150 

0 

0 

4 

0 

1.95 

-   .99 

.80 

1 

.0 

0 

7 

1 

0 

>AINT  CHARLES 

77. OM 

47, 8M 

62. 4M 

90 

13 

30 

27 

158 

1 

0 

1 

0 

1.08 

.51 

3 

•  0 

0 

4 

1 

0 

>TUTTGART 

77.8 

50.9 

64.4 

-  0.5 

85 

30+ 

33 

27 

98 

0 

0 

0 

0 

.72 

-  2.23 

.35 

30 

.0 

0 

3 

0 

0 

.TUTTGART  9  ESE 

75.8 

46.4 

61.1 

85 

14+ 

29 

27 

171 

0 

0 

1 

0 

.50 

.21 

1 

.0 

0 

2 

0 

0 

(YNNE 

79.1 

47.3 

63.2 

88 

30 

32 

15 

134 

0 

0 

1 

0 

1.95 

.95 

31 

.0 

0 

4 

2 

0 

DIVISION 

62.7 

-  1.2 

1.14 

-  1.79 

.0 

SOUTHWEST  DIVISION 

VSHDOWN 

79.0 

49. 6M 

64. 3M 

86 

14+ 

34 

27  + 

111 

0 

0 

0 

0 

3.40 

2.71 

.0 

0 

3 

)E  QUEEN 

78.2 

49.9 

54.1 

89 

29+ 

33 

20 

111 

0 

0 

0 

0 

1.91 

1.31 

.0 

0 

4 

)IERKS 

77.'. 

48. OM 

52. 7M 

88 

12 

31 

25 

142 

0 

0 

3 

0 

2.42 

2.19 

.0 

0 

2 

(OPE  3  NE 

77.2 

49. IM 

63. 2M 

-  1.9 

86 

13  + 

31 

27 

135 

0 

0 

1 

0 

3.92 

.79 

3.50 

.0 

0 

3 

<OUNT  IDA 

76.5 

47.9 

62.2 

0.1 

85 

13+ 

28 

27 

150 

0 

0 

3 

0 

1.32 

-  2.25 

.46 

.0 

0 

4 

0 

(ARROWS  DAM 

77.5 

45.9 

52.2 

88 

14 

32 

27+ 

142 

0 

0 

2 

0 

3.58 

3.27 

.0 

0 

3 

(ASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

75.5 

48.4 

62.0 

85 

14+ 

35 

27 

147 

0 

0 

0 

0 

1.95 

1.67 

.0 

0 

3 

)KAY 

79.1 

52.0 

65.5 

-  0.5 

88 

13+ 

35 

27  + 

90 

0 

0 

0 

0 

2.38 

.94 

1.55 

.0 

0 

3 

FEXARKANA  WB  AIRPORT        //R 

76.5 

54.1 

65.3 

-  1.7 

87 

12 

39 

27 

90 

0 

0 

0 

0 

2.32 

-  1.05 

2.02 

•  0 

0 

2 

DIVISION 

63.5 

-  1.0 

2.58 

-   .89 

.0 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

VRKAOELPHIA 

77.0 

50.8 

53.9 

86 

13 

33 

27 

107 

0 

0 

0 

0 

1.46 

-  1.98 

1.20 

1 

.0 

0 

2 

1 

1 

lAMDEN  1 

77.8 

49.1 

53.5 

-  1.5 

87 

12 

31 

27 

122 

0 

0 

1 

0 

3.11 

.15 

2.65 

1 

.0 

0 

3 

1 

1 

:l  DORADO  FAA  AIRPORT 

77.0 

48.9 

53.0 

-  3.5 

87 

12 

30 

27 

136 

0 

0 

1 

0 

4.44 

1.57 

4.09 

1 

.0 

0 

2 

1 

1 

'ORDYCE  6  W 

1AGN0LIA  3  N 

76. 5M 

49. 7M 

63. IM 

-  4.1 

33 

27 

130 

0 

0 

0 

0 

5.74 

4.12 

6.28 

1 

.0 

0 

2 

1 

1 

>RESCOTT 

77.7 

50.7 

64.2 

-  2.2 

86 

12 

33 

27 

99 

0 

0 

0 

0 

4.19 

.91 

3.60 

1 

.0 

0 

3 

1 

1 

MRREN 

77.4 

49.3 

63.4 

-  2.9 

87 

13 

29 

27 

122 

0 

0 

1 

0 

2.85 

2.15 

1 

.0 

0 

4 

1 

1 

DIVISION 

63.5 

-  2.4 

3.80 

.84 

.0 

SOUTHEAST  DIVISION 

:rossett  7  s 

76.3 

49.0 

62.7 

-  3.0 

86 

11 

30 

27 

133 

0 

0 

1 

0 

2.53 

-   .13 

1.55 

.0 

0 

3 

2 

1 

lUMMINS  FARM 

76.8 

47.7 

62.3 

85 

12 

29 

27 

145 

0 

0 

1 

0 

1.46 

.64 

•  0 

0 

4 

1 

0 

)UMAS 

78.2 

47.8 

63.0 

-  2.4 

88 

13  + 

30 

27 

131 

0 

0 

1 

0 

1.60 

-   .98 

.87 

.0 

0 

4 

1 

0 

•lONTICELLO  3  S 

76.0 

49.2 

62.6 

85 

11 

29 

27 

139 

0 

0 

2 

0 

3.59 

2.80 

.0 

0 

3 

1 

1 

=INE  BLUFF 

77.5 

51.8 

64.7 

-  1.9 

87 

12 

34 

27 

99 

0 

0 

0 

0 

1.83 

-  1.32 

.78 

.0 

0 

4 

2 

0 

'INE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

77.5 

49.5 

63.5 

87 

12 

33 

27 

115 

0 

0 

0 

0 

1.56 

.48 

.0 

0 

6 

0 

0 

'ORTLANO 

75. OM 

47. 4M 

51. 2M 

-  4.1 

85 

1 

38 

15 

158 

0 

0 

0 

0 

3.35 

.65 

1.10 

30 

.0 

0 

5 

3 

2 

?0HWER  2  NNE 

76. 4M 

45.9 

51. 2M 

86 

31 

25 

27 

175 

0 

0 

2 

0 

3.17 

1.90 

1 

.0 

0 

5 

2 

1 

DIVISION 

62.7 

-  2.7 

2.39 

-   .32 

.0 

MONTHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature:   90°  on  the  13+  at  Three  Stations 
Lowest  Temperature:   21°  on  the  27th  at  Batesville  L  and  D  No.  1 
Greatest  Total  Precipitation:   6.74  Inches  at  Magnolia  3  N 
Least  Total  Precipitation:   0.10  inch  at  Black  Rock 
Greatest  one-day  Precipitation:   6.28  inches  on  the  1st  at  Magnolia  3  N 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

S 

Day  of  Month 

H 

1  I 

2  1 

3 

4  {  5  {  6 

7    8  1  9 

10  1 

11  j 

12 

13   14  1  15 

16  1  17   18 

19   20   21 

22   23   24 

25 

26   27 

28 

29  1 

30 

31 

ABBOTT 

2.1A 

.35 

.50 

.23 

.20 

.57 

.29 

ALICIA 

.30 

.12 

.07 

,05 

.06 

ALUM  FORK 

.56 

.10 

.15 

.20 

T 

,13 

7 

ALY 

1.73 

.05 

T 

.16 

T 

.31 

.62 

T 

T 

''' 

.46 

7 

.11 

AMITY  3  NE 

2.44 

1.90 

T 

.21 

T 

T 

.21 

,12 

"^ 

T 

ANTOINE 

4.10 

3.15 

.33 

.12 

.50 

APLIN  1  M 

.83 

,22 

.37 

.17 

.07 

^ 

ARICADELPHIA 

1.46 

1.20 

.13 

.08 

.05 

ARKANSAS  CITY 

2.6S 

1.68 

T 

.48 

T 

.04 

T 

T 

T 

.06 

.19 

ASHOOWN 

3.40 

2.71 

.22 

.01 

T 

T 

.41 

T 

.05 

7 

ATHENS 

1.73 

1.28 

.04 

.30 

.01 

.10 

T 

T 

.33 

T 

AUGUSTA 

.97 

.44 

T 

.20 

T 

T 

8AL0  KNOB 

.56 

.16 

.01 

T 

.01 

.16 
.14 
.12 

,24 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

1.50 

.19 

T 

T 

1,17 

BATESVILLE  L  AND  0  NO  I 

.30 

.16 

^ 

BEAVER  DAM 

. 

. 

- 

- 

-    -    _ 

_    -    - 

- 

- 

- 

_    _    - 

-   -    - 

-    -    - 

-   -    - 

- 

- 

- 

- 

J 

- 

BEECH  GROVE 

.13 

.13 

BEEOEVILLE 

.75 

.24 

T 

•  51 

BENTON 

.68 

.31 

.34 

.03 

BENTONVILLE 

2.66 

.88 

.20 

.08 

.42 

.69 

.38 

.03 

^ 

BERRYVILLE  4  NW 

1.21 

.26 

.21 

.15 

.04 

.24 

.15   .01 

7 

.32 

.70 

.15 

BIG  FORK 

2.63 

1.24 

.14 

.27 

.66 

T 

T 

BLACK  ROCK 

.10 

.10 

T 

7 

8LAKELY  MOUNTAIN  DAM 

1.86 

.37 

T 

.16 

.28 

.37 

BLUFF  CITY  3  SW 

4.24 

3.66 

.07 

.41 

T 

^ 

^ 

•  10 

8LYTHEVILLE 

.94 

.35 

.08 

.14 

.01   ,01 

,05 

.25 

.05 

eOOMEVILLE 

1.47 

.07 

.36 

.46 

.05 

.04 

T 

•  21 

.28 

BOUOHTON 

4.65 

3.73 

.31 

.12 

.07 

•  42 

6RINKLET 

.41 

.19 

.05 

.17 

T 

BUFFALO  TOWER 

3.56 

.50 

.70 

.22 

1.25 

■> 

T 

.22 

.10 

.57 

BUROETTE 

1.62 

.70 

.03 

.06 

.46 

.22 

.13 

CABOT  A  SW 

.42 

.16 

.06 

.20 

CALICO  ROCK 

.63 

.27 

T 

.02 

.28 

.02 

.04 

CAMDEN  1 

3.11 

2.65 

T 

.13 

T 

.04 

T 

.29 

T 

7 
.72 

CARLISLE  1  SW 

.84 

I 

.  12 

CLARENDON 

.50 

.23 

.02 

7 

.07 

T 

.18 
.98 

CLARKSVILLE 

2.29 

.02 

.73 

T 

.38 

.08 

.10 

.38 

CLINTON 

.7* 

.25 

.  12 

CONWAY 

.76 

T 

.12 

.01 

.11 
.09 

.01 

.21 

.51 

COMIIMG 

.39 

.09 

COVE 

2.95 

1.10 

.16 

.21 

.04 

1.30 

.12 

CROSSETI  7  S 

2.53 

1.55 

.63 

.01 

T 

.01 

.30 

.03 
T 

T 

CRYSTAL  VALLEY 

.41 

T 

.23 

T 

.02 

.03 

.13 

CUMMINS  FARM 

1.46 

.64 

.40 

.05 

T     T 

T 

T 

.15 

,04 

.14 

.04 

DAISY 

2.52 

1.60 

T 

.18 

.16 

.24 

T 

.  14 

^ 

^ 

DAMASCUS 

.75 

T 

.35 

T 

.30 

.10 
.30 

.01 

.06 

DANVILLE 

1.09 

.02 

.40 

T 

.10 

.20 

^ 

DARDANELLE 

2.03 

T 

.06 

.34 

.50 

.22 

T 
.15 

.91 

OE  auEEN 

1.91 

1.31 

.14 

.31 

OERMOTT 

5.72 

3.40 

.60 

.07 

1.45 

DES  ARC 

.36 

.04 

.10 

T 

T 

,02 

.20 

DEVILS  KMOB 

4.45 

.66 

.34 

.37 

1.63 

■  59 

.13 

.03 

.48 

T 

OIERKS 

2.42 

2.19 

.02 

.13 

.02 

.06 

T 

T 

T 

''' 

DUMAS 

1.60 

.87 

.02 

•  38 

T 

T 

.16 

T 

.15 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

4.44 

4.09 

.34 

.01 

7 

EUREKA  SPRINGS 

1.74 

.69 

.37 

.22 

.24 

.22 

EVENING  SHADE  1  NE 

.72 

.16 

T 

.26 

7 

,30 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

2.48 

.76 

.16 

.24 

.18 

T     .27 

,70 

.03 

.  12 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

2.72 

.66 

.17 

T 

.52 

7 

.54 

■  28 

.33 

FORDYCE  6  W 

- 

- 

- 

- 

-   -    - 

-     -    - 

- 

- 

- 

_     _     _ 

-    _    _ 

_    .   - 

_     _     - 

" 

" 

" 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT   //R 

2.25 

T 

1.35 

.11 

.02 

.02 

.35 

,40 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

3.86 

.19 

.95 

.21 

.04 

.51 

.10 

.22 

1.28 

7 

,03 

7 

.33 

FULTON 

6.53 

6.25 

.15 

.13 

T 

T 

T 

T 

7 

''' 

T 

T 

GEORGETOWN 

.96 

T 

.28 

T 

.48 

T 

.20 

GILBERT 

1.28 

.07 

.06 

.49 

.20 

.03 

.28 

,02 

.02 

•  11 

GLENWOOD 

2.07 

.71 

.36 

.44 

.30 

.06 

.04 

,10 

.02 

.04 

T 

.08 
.33 

GRAVELLY 

1.53 

.05 

.06 

.35 

.24 

.  75 

^ 

6RAVETTE 

2.58 

.02 

.03 

.57 

1.11 

"'' 

.52 

GREEN  FOREST  4  ESE 

1.01 

• 

.46 

.31 

T     .2* 

GREENBRIER 

.38 

.01 

.23 

.01 

.07 

.03 

.03 

GREENWOOD 

2.72 

1.00 

1.00 

•  15 

.52 
T 

T 

,01 

.05 

.05 

GREERS  FERRY  DAM 

.27 

T 

.21 

T 

7 

GURDON  3  E 

3.08 

2.05 

.22 

.05 

.76 

^ 

HAMBURG 

3.31 

2.02 

1.22 

•  07 

HARRISON 

2.39 

1.01 

.22 

.10 

T 

1  .06 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

2.20 

.10 

.72 

.19 

.10 

T 

7 

.02 

T 

.89 
.02 
.15 

.20 
1.31 

HECTOR 

2.79 

.05 

.37 

.80 

•  Z2 

HELENA 

2.66 

2.15 

•  31 

T 

T 

,07 

HOPE  3  NE 

3.92 

3.50 

.29 

.03 

T 

.10 

T 

T 

.10 

^ 

HOPPER 

1.49 

.66 

.30 

.28 

.13 

' 

HORATIO 

2.25 

1.66 

.35 

.02 

.04 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

.69 

.25 

.25 

T     T 

.08 

.05 

.02 

.05 

INDEX 

4.95 

4.50 

.35 

.05 

T 

T 

.07 

JASPER 
JESSIEVILLE 

2.09 
1.43 

.45 
.25 

.40 

.48 
.25 

T 

T 
T 

.43 
.50 

T 

.  13 
.15 

.20 

.01 

.20 

JONESBORO 

1.11 

.47 

.12 

.06 

7 

.10 
,03 
.12 

.45 
.35 

.12 

.02 

.01 

,40 

KEISER 
KEO 

1.49 
.53 

.30 
.03 

.16 
.11 

.18 

.36 

^ 

LAKE  CITY 

.39 

.08 

.03 

.04 

,25 

LAKE  MAUMELLE 

.55 

.28 

LANGLEY 

1.04 

.65 

T 

.14 

T 

.05 

T 

T 

T 

r 

LEAD  HILL 

2.54 

.40 

.18 

.05 

.18 

.95 

1.57 

,04 

^ 

'If 

LEE  CREEK  GUARD  STATION 

3.50 

.26 

.79 

.15 

.03 

.27 

.07 

•  10 

,04 

.  lO 

LEOLA 

1.32 

.94 

.16 

T 

T 

.18 

,2S 

T 

,01 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT  //R 

.85 

.37 

T 

T 

' 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

1.39 

.14 

T 

.38 

.04 
.23 

.34 

1.11 

,08 

LURTON 

2.63 

.25 

.15 

.45 

.94 

MADISON 

1.10 

.19 

.19 

MAGNOLIA  3  N 

6.74 

6.23 

.44 

.02 

^ 

MALVERN 

.77 

.55 

.17 

T     T 

.02 

.03 

T     T 

T 

MAMMOTH  SPRING 

.70 

.22 

.37 
.21 

.20 

.11 
.27 
.20 
.21 

MAR  I  ANNA  2    S 

1.96 

.60 

.23 

.10 

.15 

.30 

MARKED  TREE 

1.10 

•  20 

.40 

.38 

.02 

MARSHALL 

1.42 

.14 

.38 

.06 

'  I  1 

MELBOURNE 

.78 

.23 

.44 

* 

MENA 

3.64 

.69 

.17 

•  23 

.04 

2.38 

T 

T 

.32 

,07 

.13 

MONTICELLO  3  S 

3.59 

2.60 

.40 

.03 

MOR06AY  LOCK  AND  0AM  B 

1.95 

1.40 

.19 

.33 

T 

T     .17 

.13 
.01 

MORRILTON 

.64 

T 

•  27 

.07 

.03 

MOUNT  IDA 

1.32 

.46 

.04 

.16 

.23 

.09 

.28 

MOUNT  MAGAZINE 

3.12 

1.35 

1.10 

.25 

.42 

l.ie 

1.12 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

1.75 

.45 

.  29 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

1.95 

.48 

.06 

T 

MOUNTAIN  VIEW  1  E 

.25 

.25 

.74 

T 

.  52 

MULBERRY  6  NNE 

4.40 

.44 

.90 

.24 

.03 

1.53 

T 

:^ 


Continued 


lARROWS    DAM 

ASMVILLE    PEACH    SUBSTA 

lATHAN  4  WNW 
IE  WHOP  E  3  E 
IPWPORT 

IIMROO    0AM 

tOELL     3    N 

lOEN    ?    M 

IKAY 

ISCeOLA    2    NNW 

IWENSVILLE 
(2  ARK 

izone 

•ARAGOULO    RADIO    KORS 
'ARIS 

•ARK  IN    2    W 

'ARKS 

►ERR^VILLE 

'INE    8LUFF 

»INE    flLUFF    FAA    AIRPORT 

MNE    RIOGE 
►OCAHONTAS    1 
'ORTLANO 
'RESCOTT 
lATCLlFF 

(OGERS 

lOHWER  2  NNE 
iUSSELLVILLE 
iAINT  CHARLES 
jAINT    FRANCIS 

lALEM 

iEARCY 

SHERIDAN    TOWER 

SHIRLEY 

ilLOAM    SPRINGS 

SPARKHAN 

STAMPS 

STAR    CITY    2    S 

STEVE 

SIORY 

STUTTGART 

STUTTGART 

SUfllACO 

TAYLOR 

TEXARKANA  W6  AIRPORT 

WALORON 

WALNUT  GROVE  2  NNE 

WALNUT  RIOGE  FAA  AP 

WARREN 

WHITE  ROCK 


ESE 


DAILY  PRECIPITATION 


OCTOaiR   IftSl 


Day  of  Month 


1 


2.39 
1.08 
.66 


13 


14   I   15 


16       17       18 


19      20      21      22      23      24 


28      29      30      31 


DAILY  TEMPERATURES 


ALUM  FORK 


ARKADELPHIA 


ASHDOHN 


BALD  KNOB 

BATE5VILLE  LIVESTOCK 

8ATESVILLE  L  AND  0  NO  1 

BEAVER  DAM 

BENTON 

BENTONVILLE 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

BLYTHEVILLE 

BOONEVILLE 

BRINKLEV 

CAMDEN  1 

CLARKSVILLE 

CONWAY 

CORNING 

CROSSETT  7  S 

CUMMINS  FARM 

DAROANELLE 


DEVILS  KNOB 

DIERKS 

DUMAS 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

FORDYCE  6  W 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

GILBERT 

GRAVETTE 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HELENA 

HOPE  3  NE 

HOT  SPRINGS  1  NNE 


AfiKANSAS 
OCTOBER  1961 


Da70f  Month 


72   65   71 
55   45   43 


77   67   69 
60   50   41 


75   70 
50   40 


77   67   72 
52   45   36 


80   65   71 
54   46   33 


74   67   68 
57   45   37 


66   58   68 


84   66   55 
57   54   39 


54   45   39 


67  64  73 
55  45  39 

72  64  68 

54  46  39 

82  72  68 

61  49  40 

68  62  71 

55  46  36 

76  66  70 

55  47  39 

81  62  70 

50  43  35 


83   68   66 
64   48   43 


80   69   66 
57   44   39 


56   47   43 


74   63   72 


58   46   44 


66   55   63 


67   64   71 
60   49   36 


76   64   70 
59   45   40 


73   63   69 
63   45   43 


MAX 

64 

61 

68 

MIN 

42 

43 

42 

MAX 

67 

56 

69 

MIN 

46 

39 

36 

MAX 

67 

62 

67 

MIN 

43 

44 

35 

MAX 

MIN 

MAX 

62 

61 

70 

MIN 

56 

45 

41 

MAX 

66 

62 

70 

MIN 

52 

46 

37 

64   67   77 


66 

54 

47 

42 

75 

63 

58 

48 

74 

67 

60 

48 

71 

63 

56 

47 

72   75   75 
43   43   44 


74   76   77 
42   41   42 


75   77   79 
37   36   37 


37   45   44 


76   77   79 
33   38   37 


76   76 
40   40 


74   73 
46   43 


75   75 
39   40 


76   77   80 


80   80 
41   40 


75   77   80 


77   77 
43   45 


38   38   40 


78   81 
45   45 


72   75   77 


78   78 
41   41 


78   80 
44   50 


70   69 
49   51 


78   72   81 
50   58   58 


80   77   82 
49   59   63 


81   82   84 
52   56   64 


81   77   84 
39   55   51 


84   84   87 
46   59   56 


81   82   85 
40   61   54 


79   71   82 
44   55   56 


75   79   80 
48   50   52 


77   80   80 
43   52   64 


80   83 
50   56 


83   83   84 
49   55   56 


82   83 
50   59 


83   80   84 
47   58   59 


80   81   82 
50   56   55 


81   77   84 
45   56   55 


80   84   86 
50   56   57 


80   81   80 
49   56   59 


80   84   85 
46   53   56 


82   80 
52   57 


77 

79 

82 

80 

83 

80 

83 

39 

40 

49 

53 

64 

68 

64 

77 

80 

62 

84 

83 

84 

BB 

40 

42 

49 

58 

59 

60 

64 

75 

78 

82 

83 

83 

83 

85 

42 

44 

46 

64 

58 

66 

65 

75 

75 

76 

79 

80 

73 

84 

55 

48 

52 

52 

61 

59 

73 

72 

75 

78 

80 

7? 

64 

49 

44 

50 

54 

55 

66 

60 

72 

71 

75 

77 

80 

74 

84 

51 

49 

55 

58 

53 

67 

63 

78 

78 

61 

85 

60 

76 

85 

45 

47 

51 

56 

61 

67 

64 

75 

75 

78 

80 

79 

75 

84 

43 

44 

49 

57 

57 

68 

65 

78 

77 

80 

81 

83 

77 

88 

38 

39 

41 

49 

53 

61 

59 

75 

74 

77 

61 

81 

77 

84 

48 

44 

49 

57 

53 

65 

60 

78 

76 

76 

80 

84 

76 

88 

45 

41 

45 

51 

52 

65 

59 

75 

73 

74 

76 

79 

70 

85 

49 

47 

53 

55 

56 

65 

64 

78 

80 

80 

84 

85 

85 

85 

41 

43 

50 

59 

57 

59 

63 

76 

78 

81 

61 

84 

63 

81 

43 

43 

54 

55 

63 

68 

68 

75 

76 

79 

73 

84 

77 

80 

50 

51 

55 

51 

61 

67 

67 

76   82   85 
65   66   61 


82 
66 


82   85   86 
68   66   61 


59   66   63 


5  6   64   60 


81   82   66 
64   62   61 


70   81   82 
66   62   57 


84   78   83 
63   65   59 


60   62   65 


58   63   65 


62   67   62 


65   69   63 


76   86   66 
67   64   70 


66   69   64 


62   67   64 


63   85   82 
63   68   62 


83   85 
61   65 


79   85   86 
64   64   61 


80   65   86 
68   65   62 


62   83   85 
64   65   69 


67   85   78 
62   61   64 


85  60 
59  54 

86  86 
56  46 


79   69 
52   39 

71 


43 


55 


73   72 
47   34 


85   78   7] 
57   49   29 


85   74 
65   44 


71   57 
57   45 


52   47   42 


84   75 
57   42 


88   71 
55   50 


86   81 
55   51 


84   75 
59   46 


65   76 
57   46 


82   80 
52   55 


85   78 
54   5? 


85   75 
58   45 


89   75 
57   48 


75   63 
60   4  5 


78   77   79 
43   47   «6 


77   78   80 
38   41   42 


77   77   82 
40   42   4  3 


80 

35   36 


35   44   44 


80   80   81 
32   35   35 


78   77 

35   35   35 


73   73   75 
40   47   43 


38   42   39 


81   82   80 
37   46   48 


79   63 
37   40 


*0   82   83 
36   39   40 


37   39   42 
77   78   81 


79   80 
36   38 


82   81   81 
32   42   43 


75   78   82 
35   38   42 


78   78   80 
37   40 


79   78   80 
39   42   41 


78   80   82 
39   41 


80   80   81 
42 


75   70   73 
52   52 


77   67   75 
52   43   41 


7*   70   74 
50   39   39 


78   74 
42   34 


75   68   72 
47   30   33 


75   70   75 


79   58 

50   29   32 


68   71 
42   31 


87 

76 

73 

78 

76 

80 

55 

48 

35 

37 

39 

39 

88 

77 

72 

80 

79 

R? 

54 

50 

36 

36 

40 

42 

85 

75 

58 

76 

77 

80 

53 

52 

40 

37 

40 

42 

75   72 
55   50 


72   68 
53   40 


83   70 
55   40 


76   71   78 
39   41   45 


77   74   76 
41   42   41 


73   73 
40   51 


77   79   81 


80 

73 

72 

76 

75 

79 

50 

50 

37 

41 

43 

41 

80 

72 

74 

81 

80 

81 

55 

40 

31 

31 

35 

34 

75 

68 

70 

75 

75 

77 

57 

41 

34 

40 

48 

47 

74 

73 

72 

79 

79 

60 

50 

49 

32 

38 

40 

40 

72 

65 

68 

77 

75 

77 

53 

43 

36 

45 

48 

47 

85 

78 

69 

78 

81 

83 

55 

52 

38 

42 

43 

44 

86 

75 

75 

75 

76 

80 

57 

52 

41 

38 

41 

42 

85 

76 

73 

77 

76 

79 

64 

51 

42 

47 

52 

53 

58   72 
44   29 


72   69 
49   37 


75   70 
49   31 


63   55 
48   36 


75   67 
48   33 


68   66 
48   35 


70   76 
49   33 


74   67   72 


6  7   74 
47   32 


70   59 
49   37 


70   59 
45   36 


60   56 
36   29 


70   64 
36   30 


71   75 
37   36 


70   73 
34   35 


68   76 
25   30 


70   67   74 


64   73 
35   40 


75   74   77 
43   47   55 


75   79   80 
43   45   59 


70   80   83 
33   38   52 


79   85 

37   43   54 


70   78   62 
34   39   52 


78 

60 

37 

52 

69 

77 

51 

50 

75 

79 

41 

47 

77 

85 

45 

47 

83 

83 

50 

50 

82 

82 

41 

56 

80 

79 

44 

56 

78 

83 

53 

55 

80 

81 

43 

55 

76 

82 

45 

79 

76 

44 

52 

80 

80 

43 

53 

81 

81 

45 

53 

60 

80 

47 

57 

80 

84 

50 

75   73 
59   45 


77   72   70 
56   39   33 


75   71 
35   34 


78   5  7 
59   33 


78   67   70 
50   2  6   21 


72  75  70 

52  34  27 

68  52  62 

48  28  31 

81  77  56 

54  33  28 

76  66  72 
61  36  32 

77  69  72 

55  27  34 

76  67  72 

59  37  35 


76   69 
56   35 


79   80   81 


76  67  68 

61  30  33 

78  69  69 

58  30  25 

73  55  71 

60  32  27 

76  70  70 

57  42  30 

76  65  69 

54  35  29 

79  68  72 

59  30  29 

80  68  70 

55  35  35 

80  76  70 

56  40  30 


78   78 
59   63 


75   84 
58   65 


78   77 
43   64 


78   83 
49   54 


77   78 
45   56 


82   82 
56   64 


83   81 
58   63 


57   62 
81   78 


75.8 
50.5 


77.0 
50. B 


79.0 
49.6 


76.9 
45.1 


80 
43 

81 

51 

77 
57 

58 

36 

78 
43 

80 
54 

78 
53 

65 
35 

78 
52 

80 
42 

64 
32 

74 
55 

79 
47 

65 

37 

67 
29 

70 
58 

78 
48 

74 
52 

65 
29 

80   78   82 
46   53   55 


74   76   79 
39   56   50 


76   77   83 
33   42   46 


77   70   78 


76   74   83 
36   49   45 


73   73   80 
42   53   48 


71   77   80 
39   41   50 


75   75   79 
47   51   51 


57   60 
53   40 


72   67 
42   33 


74   64 

57   30 


76   68 

58   25 


70   66 
36   26 


75   65 
55   27 


58   63 
41   35 


77   68 
57   40 


76   67 
58   37 


77   85 
65   65 


76   81 
62   59 


75   75 
57   54 


78   84 
47   65 


80   87 
51   66 


80   84 
64   65 


77   85 
56   67 


77   82 
50   65 


75   74 
65   64 


82   82 
61   64 


80   84 
57   51 


89   85 
66   55 


80   86 
60   52 


70   73 
58   62 


62   85 
65   57 


80   82 
60   64 


82   84 

67   65 


77   82 
57   59 


76   78 
65   65 


82   82 
55   64 


76   78 
66   64 


77   81 
62   59 


77   84 
65   65 


73   81 
63   63 


78   61 
56   61 


62   61   83   83 


79.2 
48.3 


77.5 
45.,0 


76.7 
46.4 


71.2 
45.4 


76.0 
46.4 


78.8 
46.4 


77.6 
48.0 


77. » 
49.1 


76. J 
49.5 


76.5 
47.4 


76.5 
48.0 


76.3 
49.0 


76.8 

47.7 


77.6 
48.1 


78.2 
49.9 


77.? 
49.9 


68.6 
51.2 


77.4 
48.0 


78.2 
47.8 


77.0 
48.9 


73.3 
46.) 


72.0 
45.2 


76.3 

50.3 


74.5 
48.9 


76.6 
44.1 


72.8 
46.1 


75.4 
46.4 


71.5 
48.9 


76.8 
48.9 
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DAILY  TEMPERATURES 


^ntinued 


AI1EAN3AS 
OCTOBER  1961 


RUS5ELLVILLE 


SAINT    CHARLES 


SHERIDAN    TOWER 


SILOAM    SPRINGS 
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M<&jisBKaiii: 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

ARKANSAS 
OCTOBKH    1961 

Da;  Of  Montli 

1 

Slalion 

1 

2 

3 

4 

5 

G 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

STUTTGART 

MAX 

MIN 

83 
58 

72 
48 

68 

40 

74 
44 

75 
46 

79 
48 

80 
52 

79 
60 

78 
60 

84 
63 

83 
68 

65 
65 

85 

60 

83       69 

50      41 

78  79 
4«       44 

82 

45 

73 
55 

73 
40 

70 
43 

73 
38 

80 
43 

83 
51 

79 
59 

69 
39 

71 
33 

79 
50 

79 
63 

86 
66 

83 
63 

77.8 
50.9 

STUTTGART     9    E^E 

Max 
MIN 

86 

57 

70 
52 

54 
38 

67 
39 

73 
42 

75 
42 

78 
45 

81 
54 

80 
58 

79 
62 

82 

63 

82 
62 

86 
55 

86  72 
48      40 

69  78 
38       39 

78 
42 

80 
45 

67 
34 

66 
35 

73 
38 

73 
39 

79 
46 

61 
55 

78 
34 

65 
29 

71 
34 

78 
54 

80 
62 

84 

58 

75.8 
46.4 

suaiACO 

MAX 
MIN 

73 
55 

64 
45 

70 
38 

76 
42 

79 
45 

78 
46 

80 
50 

82 

57 

83 
57 

77 
67 

66 
65 

86 
64 

85 
65 

76  71 
51       39 

77  81 
43       46 

81 
44 

74 
47 

71 
39 

75 
38 

79 
44 

76 
50 

83 
54 

76 
61 

68 
38 

70 
37 

75 
57 

83 
67 

62 
65 

82 
62 

77.5 
50.9 

TEXARKANA    WB    AIRPORT 

MAX 
MIN 

69 
65 

65 
46 

69 

44 

73 
45 

75 
47 

77 
48 

81 
59 

81 
64 

85 
64 

82 
71 

85 

70 

87 
66 

65 
60 

74  66 
54       43 

75  77 
44       47 

80 
51 

70 
47 

71 
40 

75 
42 

76 
47 

79 
55 

79 
63 

76 
53 

67 
44 

71 
39 

77 
60 

62 
66 

83 
69 

77 
65 

76.5 
54.1 

WALDRON 

MAX 
MIN 

70 
54 

63 
45 

70 
38 

75 
37 

78 
39 

77 
39 

79 
45 

82 
54 

84 
56 

78 
65 

85 

61 

87 
60 

85 
55 

79  76 
45       35 

77  79 
37       39 

79 
37 

75 
45 

70 
29 

78 
30 

78 
36 

80 
48 

80 
47 

77 
56 

68 
29 

71 
31 

73 
58 

79 
66 

S3 
67 

84 
67 

77.4 
*6>8 

WALNUT    RIDGE     FAA    AP 

MAX 
MIN 

67 
55 

55 

41 

71 
37 

75 
39 

77 
45 

80 
45 

80 
47 

84 

57 

85 
56 

84 
63 

88 
67 

87 
63 

84 
56 

69  71 
44       35 

81  80 
39       44 

80 
45 

64 
44 

67 
36 

64 
40 

65 

37 

76 
48 

82 

57 

73 
46 

64 
34 

70 
27 

76 
52 

76 
65 

82 
65 

77 
64 

75.4 
48.? 

WARREN 

MAX 

MIN 

77 
59 

70 
47 

69 
41 

75 
40 

76 
40 

77 
43 

81 
50 

76 
62 

81 
61 

84 
63 

86 
68 

86 
61 

87 
53 

79  70 
52       38 

79  78 
37       39 

81 
43 

72 
50 

69 
36 

75 
38 

75 
39 

79 
48 

80 
56 

78 
59 

68 
35 

72 
29 

81 
50 

75 
65 

81 
67 

81 
59 

77.4 
49.3 

WHITE    ROCK 

MAX 

MIN 

69 
42 

57 
41 

64 
44 

67 
43 

69 
51 

69 

51 

72 
52 

72 
57 

72 
59 

67 
63 

78 
63 

79 
65 

74 
60 

69  65 
49       42 

71  70 
49       52 

73 
52 

66 

38 

64 

40 

68 
50 

69 

50 

72 

54 

73 
56 

67 
44 

60 
38 

58 

40 

68 
55 

71 
60 

72 
62 

73 
63 

69.0 
51.1 

WYNNE 

MAX 
MIN 

86 
47 

70 
44 

68 
33 

75 
37 

76 
42 

78 
42 

en 

52 

84 
58 

85 
60 

85 
66 

86 
65 

85 
65 

87 
62 

70  70 
»2      32 

80  81 
37      42 

81 
44 

75 
51 

75 
34 

75 
33 

75 
35 

80 
37 

82 

55 

79 
60 

75 
34 

77 
34 

76 
53 

84 
54 

88 
56 

82 
58 

79.1 
47.3 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

S°l 

BLAKELY   MOXraTAIN  DAM 

EVAP 
WIND 

.10 
30 

.17 
35 

.05 
49 

.09 
24 

.20 

18 

.16 
15 

.15 

15 

.14 
22 

.01 
15 

.08 

11 

.05 
14 

.12 
13 

.08 
12 

.20 
52 

.18 
46 

.10 
19 

.09 
23 

.10 
18 

.10 
33 

.15 
44 

.13 
24 

.08 
15 

.17 
18 

.10 
9 

.07 
19 

.20 
59 

23 

.21 
40 

.07 
67 

.05 
29 

.13 
10 

3.53 
821 

HOPE  3    NE 

EVAP 
WIND 

.06 
27 

.37 

59 

49 

.19 
8 

.04 

11 

.04 
10 

.29 
17 

.11 
9 

.13 
9 

.02 
5 

.10 
20 

.10 
17 

.14 
6 

.19 
38 

.23 
51 

.14 

15 

.11 
10 

.15 
14 

.14 
27 

.20 
47 

.14 
17 

.10 
7 

.10 
8 

.11 
35 

.00 
27 

.26 
33 

.00 

11 

.10 
21 

.13 
24 

.09 
26 

.06 
12 

B  3.97 
670 

MOUNTAIN   HOME   C  OF    ENG 

EVAP 
WIND 

.14 
60 

.16 
57 

.09 
12 

.09 
23 

.13 
22 

.18 
29 

.17 
30 

.17 
41 

.14 
30 

.12 
19 

.06 
48 

.16 
16 

.15 
27 

.20 
32 

.20 
49 

.10 
18 

.13 
11 

.14 
28 

.20 
54 

.19 
50 

.10 
22 

.09 
11 

.15 
33 

.07 
19 

.25 
52 

.20 
40 

.11 
15 

.20 
57 

.10 
97 

.11 
48 

.09 

12 

4.39 
1062 

NARROWS    DAM 

KVAP 
WIND 

26 

.04 
24 

.06 
23 

.10 
17 

.11 
10 

.15 
12 

.10 
16 

.13 
23 

.04 

7 

.05 

11 

.07 
29 

.14 
8 

.12 
13 

.06 
21 

.16 
IS 

.11 
8 

.10 
9 

.12 
13 

.13 
24 

.14 
22 

.11 
12 

.11 
13 

.12 

15 

.03 

18 

.12 
21 

.11 
18 

.13 
15 

.10 
31 

.00 
44 

.04 
42 

.10 
15 

B  3.00 
578 

NIMROD  DAM 

EVAP 
WIND 

.07 
14 

.08 
20 

6 

.08 
7 

.07 
6 

.06 
6 

.08 
9 

.07 

14 

.04 
12 

.07 
9 

.04 
12 

.04 
5 

.06 
4 

.10 
14 

.10 
17 

.07 
6 

.05 
4 

7 

.05 
12 

.05 
14 

.07 

7 

.06 

7 

.05 

17 

.04 
8 

.04 

10 

.11 
15 

.10 
17 

.06 
25 

.07 
28 

.02 
16 

.05 
8 

1.85 
356 

RUSSEIXVIIXE 

EVAP 
WIND 

.03 

51 

.08 

12 

.06 

11 

.12 
9 

.14 
11 

.13 
11 

.16 
17 

.08 

15 

.09 

17 

.08 

16 

.07 

15 

.13 
9 

.13 
9 

.19 
23 

.15 
10 

.10 
8 

.12 
9 

.12 
10 

.19 
20 

.10 
9 

.10 
6 

.10 

14 

.07 

7 

.05 
13 

.16 

15 

.15 
13 

* 

.19 
38 

.07 
47 

.07 
8 

.07 

7 

3.30 
460 

STUTTGAKT    9    ESE 

EVAP 
WIND 

.16 
49 

.15 
41 

.05 
32 

.09 
14 

.11 
2 

.12 

11 

.12 

11 

.14 
15 

.04 

1 

.03 
1 

.10 
32 

.08 
20 

.14 
8 

.16 
10 

.17 
28 

.11 
5 

.11 
5 

.15 
21 

.15 
27 

.16 
10 

.10 
5 

.08 
4 

.08 
2 

.13 
39 

.12 
41 

.10 
10 

.12 

18 

.14 
30 

.13 
88 

.06 
31 

.15 
36 

3.55 
647 

B*B   rsfersBce   Dotai  follovinc  BtaXloB   ladvx. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


OCTOBER   1961 


P 


129 


:'.W/ 


AVERAGE  TEMPERATURE 


OCTOBER    1961 


-Ill"        .k^^  <>:  -.^        -: 

3-^      £ 


}  <?Pi    '   f    5 

/is  i        ' 

I  lit"      |o/  £  J  „|^ 
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STATION  INDEX 


COUNTY 


AMITY     3    ME 

ftNTOINE 
APLIN    1    W 

APPLETON 

ar«.aoelpmia 
arkansas  city 

ASMDOWN 
ATHENS 
AUGUSTA 
8AL0  KNOB 
BATESVILte  LP 

BATESVILLE  L  ' 
BEAVER  0AM 
SEEBE 


SEE' 


I  GROVE 


■  EEOEV 
9ENT0N 

8ent0nvilli 
berrvville 

BrO    FORK 
BLACK    ROCK 

BLAKELY    MOl 
BLUE    MOUNT. 


flOONEVlLLE    6    I 

ROONEVILLE    T    I 
BOONEVILLE    6    I 
eOONEVILLE 
eOTKINBURG    2    -■ 
BOUGHTON 

BRANCH    t    NW 
BRANCH    3    SW 


j  OOOftl  SCOTT 
' 006a' LAWRENCE 
' 0130! SALINE 
, 01361  YELL 

01501  CLARK 


01B6  PERRY 

0196  POPE 

, 02Z0  CLARK 

023*  DESHA 

0286  LITTLE  RIVER 

0300. HOWARD 
0326' WOOOftUFF 
0350' WHITE 
O^-Sa  INDEPENDENCE 


0530  WHITE 


05SZ  SALINE 
0&86  BENTON 
0616  CARROLL 
066*1  POLK 

07»i6  LAWRENCE 


OeOO  NEVADA 
0806  MlSSISSIPf 
0825  LOGAN 

0326  LOGAN 

0827  LOGAN 

0830  LOGAN 

08<iZ  VAN  8UREN 

0848  NEVADA 

0887  FRANKLIN 


li 35    0* 
7    35    54    I 
6    34    48    ' 


11  34  58 

1    35  25 

3, 34  07 

2l 33  37 


6  3ft   33 
I    36    22 

7  36    26 


1    35    13 
1    35    13 

1    35    09 


94  12    i 

91  05    I 

92  52    ' 

93  29 
93    25 

93  25 
93  00 
92    53 

95  03    I 


93  58 

91  22 

91  34 

91  47 

91  38 
93  50 
91    53 


93    37 
93    58 

91    06 


OBSERVATION   | 
TIME  AND       I 
TABLES 


1295 

1150 
1100 


511   7P|  7A 


JAMES  V.  WILLIAMS 
RUBY  B.  OWENS 
LITTLE  ROCK  WATERWORI 
REBA  Y.  SWAIM 
ALTA  F.  GARNER 

OWEN  B>  HENDRIX 
HOBART  WATTS 
JOHN  A.  JONES 
TILLMAN  E.  LAWRENCE 
JOHN  W.  TRAMMELL 


CORPS  OF  ENGINEERS  . 
VI N  MORRISON 
B.  HAMMOND 
H.  BRECKENRIDGE 


SRINKLEY 

0936  MONROE 

7  34  53 

91  12 

205 

BUFFALO  TOWER 

1010  NEWTON 

7  35  52 

93  30 

2678 

BULL  SHOALS  0AM 

1020  BAXTER 

7  36  22 

92  34 

*60 

BUROETTE 

105Z  MISSISSIPPI 

2    35  49 

89  67 

240 

CABOT  4  SW 

1102  PULASKI 

1  34  57 

92  04 

289 

CALICO  ROCK 

1132  IZARD 

7  36  07 

92  08 

400 

CAMOEN  1 

1152  OUACHITA 

3  33  36 

92  49 

CAMDEN  2 

1154  OUACHITA 

3  33  35 

92  51 

155 

CARLISLE  1  SW 

1224  LONOKE 

1  34  47 

91  45 

235 

CARPENTER  OAM 

1238  GARLAND 

3  34  27 

93  01 

405 

CLARENDON 

1442  MONROE 

7  34  41 

91  IB 

1*55  JOHNSON 

I  35  28 

93  28 

CLINTON 

149Z  VAN  BUREN 

7  35  35 

92  28 

510 

COMBS  3  se 

1574  MADISON 

7  35  48 

93  48 

1400 

COMPTON 

1582  NEWTON 

7  36  05 

93  18 

2166 

CONWAY 

1596  FAULKNER 

1  35  05 

92  28 

CORN  I NG 

1632  CLAY 

7  36  24 

90  35 

293 

COVE 

1666  POLK 

4  34  26 

94  25 

1050 

CROSSETT  7  S 

1730  ASHLEY 

3  33  02 

91  56 

175 

CRYSTAL  VALLEY 

1750  PULASKI 

1  34  42 

92  27 

350 

CUMMINS  FARM 

1768  LINCOLN 

1  34  04 

91  35 

176 

1814  PIKE 

3  34  14 

629 

DAMASCUS 

1829  FAULKNER 

1  35  22 

92  25 

705 

DANVILLE 

1834  YELL 

1  35  03 

93  24 

370 

DANVILLE  SCS 

1835  YELL 

1  35  04 

93  24 

370 

OAROANELLE 

1B38  YELL 

1  35  13 

93  09 

OE  OUEEN 

1948  SEVIER 

94  21 

420 

OERMOTT 

1960  CHICOT 

2  33  31 

91  26 

140 

APC 

1968  PRAIRIE 

7  34  58 

91  30 

204 

DEVILS  KNOB 

1982  JOHNSON 

1  35  43 

93  24 

2350 

OIERKS 

Z015  HOWARD 

94  02 

422 

21*8  OESHA 

2  33  53 

91  29 

162 

EL  DORADO  FAA  A 

2300  UNION 

3  33  13 

92  48 

252 

EUREKA  SPRINGS 

2356  CARROLL 

7  36  24 

93  44 

1465 

EVENING  SHADE  1 

NE 

2366  SHARP 

7  36  05 

91  37 

490 

FAYETTEVILLE  FA 

24*3  WASHINGTON 

7  36  00 

94  10 

1253 

FAYETTEVILLE  EX 

24*4  WASHINGTON 

1  36  06 

9*  10 

1270 

FORDYCE  6  W 

2540  DALLAS 

3  33  49 

92  31 

280 

FOREMAN 

2544  LITTLE  RIVER 

4  33  43 

94  24 

400 

2564  ST  FRANCIS 

FORT  SMITH  we  A 

IRPORT 

2574  SEBASTIAN 

1  35  20 

94  22 

449 

FORT  SMITH  WATE 

9  PLAN 

2578  CRAWFORD 

1  35  39 

94  09 

2670  HEMPSTEAD 

4  33  37 

93  48 

260 

GEORGETOWN 

2760  WHITE 

7  35  07 

91  26 

200 

GILBERT 

2794  SEARCY 

7  35  59 

92  43 

595 

GLENWOOO 

2842  PIKE 

3  34  19 

93  33 

547 

GRAVELLY 

2922  YELL 

1  3*  53 

93  42 

GRAVETTE 

2930  BENTON 

1  36  24 

94  28 

1250 

GREEN  FOREST  4 

ESE 

2946  CARROLL 

7  36  18 

93  22 

1300 

GREENBRIER 

2962  FAULKNER 

1  35  14 

92  23 

360 

GREENWOOD 

2976  SEBASTIAN 

1  35  13 

94  15 

GfiEERS  FERRY  0 

2978  CLEBURNE 

7  35  31 

GURDON  3  E 

3074  CLARK 

3  33  54 

93  06 

290 

HAMBURG 

3088  ASHLEY 

3  33  14 

91  48 

177 

3132  SHARP 

7  36  19 

91  29 

HARRISON 

3164  eOONE 

7  36  14 

93  07 

1150 

HARRISON  FAA  A 

RPORT 

3166  flOONE 

7  36  16 

93  09 

1375 

HEBER  SPRINGS 

SW 

3230  CLEBURNE 

7  35  28 

92  03 

~ 

I U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
I U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
: CLEG  E.  YANOELL 
MARY  C.  PEARSON 
I  EUNICE  INGERSOLL 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
RICHARD  K.  WEIS 
WILLIAM  R.  WYATT 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 


.  WALTHER 

N  0.  HARRIS 
I  M.  BAILEY 

REIDER 


EARI 


RIDOICK 


MAUDE  C.  BRASHEARS 
JONAH  LEE  SIMS 
CLARENCE  S.  WILLIAMS 
LAURA  POLK 
JOE  C.  ALLEN 

U  S  FOREST  SERVICE 


WILLIAM  A.  BROWN 

J.    A.    MOUDY 

U    S    SOIL    CONS    SER> 

JACK    E.    BURKS 

0.  TUCKER  VASSER 

L.  W.  WILSON 

C.  J.  RISTER 
CHRISTINA  6.  DICKI 
THOMAS  F.  HINSLEY 
TRAVIS  C.  KEAHEY 


ARKANSAS  FORESTRY 

LESLIE  P.  CALLENS 
THOMAS  A.  MOORE 
I  U  S  WEATHER  BUREAI 
JAMES  L.  CfilSTEE 
INA  J.  LOGAN 

BESSIE  £.  AKERS 


WILLIE  PENDERGRA5S 


GLENi 


lUSTICE 


RALPH  L.  BANTA 

CHARLES  F,  FORD         I 

DOROTHY  M.  SEEN 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ROY  S.  R0B8S 


VIATION  AGENCYi 


STATION 


MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  EN6 
MOUNTAIN  VIEW  1  E 


ILBERI 


INE 


j  NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBST/ 
I  NASHVILLE  SCS 


' OZONE 
PARAGOULD  RADIO  KDRS 
PARIS 


POCAHONTAS  1 


RATCLIFI 
RATCLIFI 
RATCLIFI 


REMMEL  0AM 
ROGERS 

ROHWER  2  NNE 
RUSSELLVILLE 

SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 

SALEM 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 

SHIRLEY 

SILOAM  SPRINGS 

SPARKMAN 


STORY 
STUTTGART 
STUTTGART  9  E 

sueiACO 

TAYLOR 

TEXARKANA  WB 
WALDRON 
WALNUT  GROVE 
WALNUT  RIDGE 

WARREN 


4988  MONTGOMERY 
I  5010  LOGAN 
I  5035' BAXTER 

5038; BAXTER 

5046  STONE 

j  5072,  FRANKLIN 

61101  PIKE 
' 5112  HOWARD 
I  511*! HOWARD 
I  5168'  HOWARD 

5174; PIKE 
, 5186  JACKSON 

520O| PERRY 
5228  BAXTER 
5364  WASHINGTON 

5358  MONTGOMERY 
5376' HOWARD 
6480  MISSISSIPPI 
6498  SALINE 
5508  FRANKLIN 

'  55141  JOHNSON 
5562  GREENE 

5576  LOGAN 

5577  LOGAN 
; 6586  CROSS 

i  5591*  SCOTT 

'  56021  NEWTON 
5694  PERRY 
5754  JEFFERSON 
5756  JEFFERSON 

6760  MONTGOMERY 


5910  NEVADA 

6970  MARION 
6005  LOGAN 
6005  FRANKLIN 

6007  FRANKLIN 

6008  LOGAN 


5016  I 


HECTOR 

3236 

POPE 

1  35  28 

92  5B 

555 

7A 

BELINDA  B.  EFIRO 

HELENA 
HOPE  3  NE 

32*2  PHILLIPS 

2  34  32 

90  36 

200 

7A             CHARLEY  M.  FRIDDfcLL      1 

3428  HEMPSTEAD 

3  33  43 

375 

6P 

6P   6P, C     UNIVERSITY  OF  ARKANSAS  ] 

3438  MONTGOMERY 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 


the  post  office. 


Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  S3W,  indicate  distance  in  miles  and  direction  fr 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue.        m 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957.  ' 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:   Temperature  in  F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind*  Table. 


Long-terra  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as 
servations  taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations 


S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
ept  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 


Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and 
Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time. 
During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 


In  the  Station  Index  the  letters  C, 


and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables'*,  indicate  the  following: 
Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 


C   Recording  Rain  Gage  Station. 

Precipitation  Data"  Bulletin. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 
+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B   Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

U   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 
SS   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and 
STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C, 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issues  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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0 

0 

11 

0 

7.09 

3.20 

1.77 

22 

.0 

0 

7 

5 

3 

BLYTHEVILLE 

57.1 

40.5 

48.8 

-    1.2 

82 

2 

25 

30+ 

492 

0 

0 

5 

0 

10.33 

6.78 

3.24 

23 

.0 

0 

9 

5 

4 

CORNING 

58.7 

39.7 

49.2 

0.6 

83 

1 

22 

29+ 

482 

0 

0 

6 

0 

6.15 

2.68 

2.02 

3 

.0 

0 

5 

4 

3 

JONES80R0 

58.4 

41.3 

49.9 

0.0 

80 

2 

25 

29 

458 

0 

0 

5 

0 

8.97 

6.31 

2.95 

3 

.0 

0 

5 

4 

4 

REISER 

68. 2M 

38. 6M 

48. 4M 

82 

2 

22 

29 

502 

0 

0 

12 

0 

9.85 

4.05 

22 

T 

0 

6 

4 

3 

MARKED    TREE 

M 

38. 5M 

M 

81 

2 

23 

30 

0 

0 

0 

10.21 

6.22 

3.30 

3 

.0 

0 

8 

4 

4 

NEWPORT 

59.6 

41.6 

50.5 

0.1 

80 

2 

27 

30  + 

435 

0 

0 

6 

0 

9.76 

5.85 

3.31 

23 

.0 

0 

8 

4 

3 

PARAGOULD    RADIO    KDRS 

59.1 

39.5 

49.3 

80 

2  + 

20 

9 

479 

0 

0 

7 

0 

8.05 

3.52 

22 

.0 

0 

5 

3 

3 

POCAHONTAS    1 

58. 8M 

38. 9M 

48. 9M 

0.0 

80 

2  + 

21 

29  + 

489 

0 

0 

9 

0 

6.52 

2.58 

.0 

0 

SEARCY 

61.0 

41.2 

51.1 

2.1 

81 

2 

24 

30+ 

421 

0 

0 

7 

0 

7.48 

3.31 

2.45 

23 

T 

0 

6 

4 

3 

WALNUT    RIDGE    FAA    AP 

57.4 

39.2 

48.3 

80 

2  + 

23 

29 

502 

0 

0 

7 

0 

6.68 

3.23 

22 

.0 

0 

7 

4 

2 

DIVISION 

49.4 

0.3 

7.99 

4.24 

T 

WEST    CENTRAL    DIVISION 

BOONEVILLE 

52.6 

39.4 

51.0 

-    0.1 

83 

21 

9 

419 

0 

0 

9 

0 

6.12 

2.81 

2.25 

22 

.0 

0 

5 

4 

3 

CLARKSVILLE 

51.2 

39.7 

50.5 

81 

23 

9 

435 

0 

0 

8 

0 

5.84 

3.65 

22 

.0 

0 

5 

2 

2 

DARDANELLE 

61.5 

39.2 

50.4 

-    0.8 

81 

22 

30+ 

435 

0 

0 

6 

0 

5.25 

1.44 

1.87 

22 

.0 

0 

6 

3 

3 

DEVILS    KNOB 

54. IM 

35. 4M 

44. 8M 

509 

0 

0 

0 

5.10 

2.02 

22 

T 

0 

4 

3 

3 

FORT    SMITH    WB    AIRPORT                  /.'R 

50.1 

39.5 

49.9 

-    0.6 

82 

25 

9 

454 

0 

0 

8 

0 

5.08 

2.06 

1.80 

22 

.0 

0 

5 

3 

3 

FORT    SMITH    WATER    PLANT 

60.4 

37.9 

49.2 

80 

24 

30  + 

473 

0 

0 

10 

0 

5.86 

2.51 

22 

.0 

0 

6 

4 

2 

MENA 

50.5 

40.4 

50.5 

-    0.8 

77 

25 

30 

431 

0 

0 

3 

0 

5.99 

2.11 

2.64 

22 

.0 

0 

5 

3 

2 

MOUNT    MAGAZINE 

53.0 

37.0 

45.0 

76 

25 

5+ 

595 

0 

0 

8 

0 

5.75 

3.30 

22 

.0 

0 

5 

4 

2 

OZARK 

61.1 

41.2 

51.2 

1.4 

81 

27 

9 

413 

0 

0 

4 

0 

6.76 

2.51 

2.52 

22 

.0 

0 

6 

3 

3 

PARIS 

63.3 

38.9 

51  .1 

84 

23 

9 

419 

0 

0 

9 

0 

5.71 

3.67 

22 

T 

0 

4 

2 

2 

RUSSELLVILLE 

52.2 

39.7 

51.0 

82 

23 

30+ 

422 

0 

0 

8 

0 

5.35 

3.75 

22 

.0 

0 

4 

2 

2 

SUBIACO 

61.6 

40.6 

51.1 

-    0.1 

82 

25 

30 

416 

0 

0 

6 

0 

5.64 

2.07 

2.19 

22 

•  0 

0 

5 

3 

3 

WALDRON 

62.4M 

38.7 

50. 5M 

84 

21 

9 

427 

0 

0 

10 

0 

6.09 

2.48 

22 

.0 

0 

6 

3 

3 

WHITE    ROCK 

54.7 

36.8 

45.8 

71 

26 

29+ 

669 

0 

0 

9 

0 

6.05 

2.51 

22 

.6 

0 

6 

4 

2 

DIVISION 

49.4 

-    0.6 

6.75 

2.05 

T 

CENTRAL    DIVISION 

ALUM    FORK 

50.3 

40. 9M 

60. 6M 

81 

25 

30 

437 

0 

0 

0 

5.37 

4.52 

22 

.0 

0 

5 

3 

1 

BENTON 

61.8 

38. OM 

49. 9M 

84 

21 

30  + 

464 

0 

0 

8 

0 

6.26 

2.74 

23 

•  0 

0 

4 

3 

3 

BLAKELY    MOUNTAIN    DAM 

62.0 

37.6 

49.8 

84 

20 

30 

45  3 

0 

0 

10 

0 

5.44 

2.14 

22 

.0 

0 

5 

4 

2 

CONWAY 

51.1 

40.3 

50.7 

-    0.8 

82 

21 

30 

430 

0 

0 

5 

0 

6.55 

2.21 

3.99 

22 

T 

0 

5 

4 

1 

HOT    SPRINGS    1    NNE 

61.4 

42.4 

51.9 

-    0.9 

81 

29 

30+ 

394 

0 

0 

3 

0 

6.55 

1.99 

3.79 

22 

T 

0 

5 

3 

2 

LITTLE    ROCK    WB    AIRPORT               //R 

51.2 

40.9 

51.1 

-    0.4 

85 

25 

30 

425 

0 

0 

5 

0 

5.11 

2.19 

3.97 

22 

T 

0 

5 

3 

1 

MALVERN 

62.8 

40.0 

51.4 

83 

20 

30 

413 

0 

0 

8 

0 

6.35 

3.73 

22 

T 

0 

5 

3 

2 

MORRILTON 

51.5 

40.3 

51.0 

0.6 

85 

23 

30 

421 

0 

0 

7 

0 

5.85 

2.02 

2.25 

22 

T 

0 

5 

3 

3 

NIMROD    DAM 

61.5 

37.4 

49.5 

85 

2  + 

20 

30 

473 

0 

0 

12 

0 

6.56 

2.40 

22 

.0 

0 

5 

3 

3 

PERRYVILLE 

52.3 

37.7 

60.0 

0.2 

85 

19 

30 

449 

0 

0 

10 

0 

6.24 

2.15 

4.26 

22 

.0 

0 

5 

2 

2 

SHERIDAN    TOWER 

62. 9M 

40. IM 

51. 5M 

84 

417 

0 

0 

8 

0 

5.62 

3.95 

22 

.0 

0 

DIVISION 

50.7 

-    0.1 

6.16 

2.00 

T 

lotea  follovlng  Station   Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ABKAMSAS 
N0VE3IBER   1961 


Temperature 


EAST  CENTRAL  DIVISION 

8RINKLEY 

OES  ARC 

HELENA 

KEO 

MARIANNA  2  S 

SAINT  CHARLES 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 

WYNNE 

DIVISION 

SOUTHWEST  DIVISION 

ASHOOWN 

DE  QUEEN 

OIERKS 

HOPE  3  NE 

MOUNT  IDA 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

OKAY 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

DIVISION 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

ARKADELPHIA 

CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FOROYCE  6  W 

MAGNOLIA  3  N 

PRESCOTT 

WARREN 

DIVISION 

SOUTHEAST  DIVISION 

CROSSETT  7  S 

CUMMINS  FARM 

DUMAS 

MONTICELLO  3  S 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

PORTLAND 

ROHWER  2  NNE 

DIVISION 


60.5 

61.* 

60.6 

61.5 

61.2 

62. OM 

51.7 

60.1 

51. IM 


64.4 

53. 7M 

63.0 

52. OM 

52.7 

64.0 

61.9 

64.3 

62.0 


62.2 

63.2 

62.2 

62. 4M 

62.2 

63.6 

62.6 


63.3 
50.3 
61.9 

61.5 
52.2 

60.8 
51.8 
61. OM 


41.2 
42.0 
42.1 
40.7 
41.4 
41. 5M 
42.5 
41.2 
M 


41.2 

40. 3M 

39.1 

41.7 

37.6 

38.2 

38.9 

42.9 


42.8 
41.1 
39. 5M 
42.2 
42. 4M 
42.1 


42.9 
41.5 
41.3 
42. 2M 
43.1 
41.6 
41.7 
38. OM 


r  -2  S 


50.9 
51.7 
51.4 
51.1 
51.3 
61. 8M 
52.1 
50.7 
M 


52.8 

52. OM 

51.1 

51. 9M 

50.2 

51.1 

50.4 

53.6 

52.7 

51.8 


52.3 

53.0 

51.7 

51. OM 

52.2 

53. OM 

52.4 

52.2 


53.1 
50.9 
51.6 
51. 9M 
52.7 
51.2 
51.8 
49. 5M 


-  0.1 

-  1.0 
0.2 

-  0.1 


0.0 
2.1 


0.4 
2.7 


2.6 
0.2 

1.6 


51.6 


23  30 
23  30 
23 


No.  of  Days 


428 
408 
416 
423 
419 
402 
395 
440 


371 
385 
414 
395 
445 
422 
441 
348 
371 


382 
359 

403 

382 

354 
381 


353 
425 
407 
400 
375 
415 
403 
473 


Precipitation 


9.04 
7.67 
7.95 
5.52 
9.10 
9.38 
9.50 
9.42 
9.88 

8.61 


5.21 
5.76 
6.51 
4.73 
6.28 
5.28 
5.15 
8.75 
3.79 

5.83 


5.39 
8.41 
4.59 
5.31 
7.15 
5.12 
8.01 

6.43 


9.45 
8.77 
7.23 
7.47 
7.88 
7.42 
9.85 
6.33 

8.05 


4.87 
3.40 
5.20 
5.10 


.01 
1.99 


4.44 
.54 


1.02 

3.22 

.11 

2.41 
1.67 


5.40 
2.80 
3.38 
5.59 

3.82 


4.2S 
2.91 
3.05 
3.19 
3.58 
3.60 
5.25 
4.49 
3.00 


3.84 
2.15 
2.00 
3.10 
2.35 
2.09 
1.85 
4.00 
2.55 


2.35 
3.98 
2.13 
4.14 
3.77 
2.75 
2.71 


2.82 
2.90 
3.12 
2.12 
4.74 
5.24 
3.50 
2.03 


S   % 


0 
0  0 

0  0 

0  0 

0 
0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


MONTHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature:   86°  on  the  1st  at  Pine  Bluff  FAA  Airport 
Lowest  Temperature:   16°  on  the  29+  at  Three  Stations 
Greatest  Total  Precipitation:   11.96  inches  at  Burdette 
Least  Total  Precipitation:   2.83  Inches  at  Gravette 

Greatest  one-day  Precipitation:   5.95  inches  on  the  23d  at  Star  City  2  S 
Greatest  Total  Snowfall:   0.5  inch  at  White  Rock 


S«e  reference  ootes  tollovlag  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


ABBOTT 

ALICIA 

ALUH  FORK 

ALY 

AMITY  3  HE 

ANTOINE 
APLIN  1  W 
ARKAOELPHIA 
ARKANSAS  CITY 
ASHOOWN 

ATHENS 

AUGUSTA 

BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  0  NO  1 

BEAVER  0AM 
BEECH  GROVE 
BEEDEVILLE 
BENTON 
BENTONVILLE 

BERRYVILLE  *  NW 

BIG  FORK 

BLACK  ROCK 

BLAKELY  MOUNTAIN  0AM 

BLUFF  CITY  3  SW 

8LYTHEVILLE 
BOONEVILLE 
BOUGHTON 
BRINKLEY 
BUFFALO  TOWER 

BUROETTE 
CABOT  4  SW 
CALICO  ROCK 
CAMOEN  1 
CARLISLE  1  SW 

CLARENDON 
CLARKSVILLE 
CLINTON 
CONWAY 
CORN  I NG 

COVE 

CROSSETT  7  S 
CRYSTAL  VALLEY 
CUMMINS  FARM 
DAISY 

DAMASCUS 
DANVILLE 
DARDANELLE 
OE  QUEEN 
OERMOTT 

DES  ARC 

DEVILS  KNOB 

01  ERRS 

DUMAS 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

EUREKA  SPRINGS 
EVENING  SHADE  1  NE 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
FORDYCE  6  W 

FORT  SMITH  W6  AIRPORT   /, 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

FULTON 

GEORGETOWN 

GILBERT 

GLENWOOD 

GRAVELLY 

GRAVETTE 

GREEN  FOREST  4  ESE 

GREENBRIER 

GREENWOOD 
GREERS  FERRY  DAM 
GURDON  3  E 
HAMBURG 
HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HECTOR 

HELENA 

HOPE  3  NE 

HOPPER 

HORATIO 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

INDEX 

JASPER 

JESSIEVILLE 

J0NE560R0 

REISER 

KEO 

LAKE  CITY 

LAKE  MAUMELLE 

LAN6LEY 

LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STATION 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT  / 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

LURTON 

MAD r SON 

MAGNOLIA  3  N 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MARIANNA  2  S 
MARKED  TREE 
MARSHALL 
MELBOURNE 

MEN  A 

MONTICELLO  3  S 
H0R08AY  LOCK  AND  DAM  8 
MORRILTON 
MOUNT  IDA 

MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW  I    E 
»(ULBERRY  6  NNE 


6,79 
6.93 
7.47 
5.28 
7.09 

3.76 
7.77 
9.43 
6.25 
3.96 

3.69 
5.96 
6.22 
5.44 
7.00 


9.27 
5.64 
5.56 
6.55 
6.15 

5.75 
9.45 
6.25 
8.77 
5.49 

6.00 


6.94 
6.36 
5.67 
9.39 
4.20 

3.62 

5.63 
7.96 
4.73 
6.38 


8.97 
9.85 
5.52 


5.06 

5.99 
7.47 
5.40 
5. 86 
6.26 

6.75 


Day  of  Month 


u 


1.63 

1.70 
.51  1.19 
.54 


2.71 

.87  1.98 

1.42 

1.53 

1.16 

•19  1.20 

1.62 


1.33 
2.02 
1.44 


6,i\ 

.01 

T.?3 

4.59 

.73 

3.91 

.40 

5.69 

.60 

4.09 

.02 

.90 

1.85 

T 

.71 

5.31 

5.06 

.25 

5.86 

.07 

.01 

4.69 

.07 

7,Re 

.22 

4.53 

1.23 

.02 

?1 

1 

30 

62 

2 

1 

82 

40 

00 

2 

1 

1 
1 

30 
84 

.30 
19 

16 

06 

1 

IC 

2 

.98 

2 

1 

.10 
.40 

01 

1 

.07 

.08 

.24 

1.34 

.O'i 

.08 

1.48 

1.90 

.4! 

.04 

1. 11 

1.39 

2.8- 

.56 

20 

.63 

07 

1.35 

74 

.46 

1.46  .10 

T  U15 

1.24 

.02  1.72 

1.34 

.75 

1.22  .06 


.10   .30  3.30 


1.43 
1.60 
1.45 


.15 
3.26 


1.82 
.07 
.25 


.02 
.03 
.17 


13   14  !  15 


1.36   .37 


.69 
1.00 
,50 


.05   .01  1.04 


22   23   24 


25   26   27   28   29   30 


2.42   .82 
1.60  2.69 
4.52   T 
1.67  1.45 
1.80  2.02 

1.40  1.61 
3.76 
1,24  2.35 

T  3,10 
3.84   ,06 

2.00  1.07 
1.80  3.12 
4.93   .06 
2.73 
1.77  1.47 

1.20  .11 
1.47  2.26 
2.07  3.66 
1.56  2,74 

1.21  .03 

1.23   .20 


2.14  1.62 
2.41  2.44 

1.60  3.24 
2.25  1.25 

1.29  1.72 
4.28  .54 
2.03   .68 

5,49  .30 
4.40   T 

1.32  .55 
1.00  3.96 
3.67   .37 

.54  4.48 
3.65 

2.22  1.17 
3.99 

1.33  1,90 


2.35 


.85 


2*05  1.60 

2-05  1.78 
2.25  1.36 
1.67  1.60 


1.60  2.91 

2.02  1,07 

2.00  1.39 

.04  1.90 


1  .80 
2.51 
1.61 


2.40  1.03 
.35   ,02 
1.35   T 
2.23  1.81 

1.06  2.56 
2.10  1.56 
.92  2.96 


.40  3.05 

3.10 

2.20 

.20 

1.40 

.31 

3.79 

1.40 

.10 

1.42 

.83 

2.45  1.30 


1.05 

2.96 

3.97 

T 

4.10 

1.90 

.85 

1.17 

3.23 

1.05 

3.77 

3.73 

1.08 

.61 

3.68 

.68 

1.70 

3.01 

1.15 

.72 

1.75 

.92 

2.64 

,89 

1.60 

.29 

* 

2.32 

2.25 

1.80 

2.36 

1.23 

Continued 


NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NATHAN  *  WNW 

NEWHOPE  3  E 

NEWPORT 

NIMROP  0AM 
OOELL  3  N 
ODEN  2    W 
ORAr 
OSCEOLA  2  NNW 

OWENSVILLE 

OZARK 

OZONE 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

PARIS 

PARKIN  2  W 

PARKS 

PERRYVILLE 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

PINE  RIDGE 
POCAHONTAS  1 
PORTLAND 
PRESCOTT 
RATCLlFF 

ROGERS 

ROHWER  2  NNE 
RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 

5ALEM 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY 
SILOAM  SPRINGS 

SPARKMAN 

STAMPS 

STAR  CITY  2  S 

STEVE 

STORY 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 

SUBIACO 

TAYLOR 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

WALORON 

WALNUT  RIOGE  FAA  AP 

WARREN 

WHITE  ROCK 

WYNNE 


5.36 
4.83 
6.85 


3*61 
5,76 
7.50 
8.05 


6. 24 

7.88 
7.42 


DAILY  PRECIPITATION 


.02 

1.03 

,?b 

1.96 

.15 

1.13 

.75 

.05 

3.05 

T 

.9(1 

1.5C 

1.A2 

2.60 

7.48 
6.52 
5,73 
3,55 


9,30 
9,42 
3.64 


.12    1*03 

T  1,97 

3.50 


2.55 

1.63 
l.Zl 

*  1.06 

T  1.30 

.42    1.05 


1.89 


1.70 
1.54 
1,10    1.60 

1.66 


Day  of  Month 


13       U       15 


.08 
.32 
1.52 


16      17      18 


.na 

T 

.52 

.77 

.05 

.61 

.0* 

.16 

.20 

.60 

2.09    1 

52 

1.66    1 

.27 

2.00    1 

.30 

1.73   2 

.00 

2.26    3 

.31 

2.40    I 

.60 

1.75 

.32 

1.87    1 

.27 

3.55 

.03 

1.36    3 

.66 

1.97    1 

.95 

2.62    1 

.16 

3.10    1 

.03 

3.62 

.16 

3.67 

1.20   3 

.60 

25      26      27 


3.20 
2.95 

2.00 


1.30  -59 
.12  2,45 
3.95       .13 


.06 


2.19  1,32 
1,00  2.07 
2.55       T 


2.48    1.12 

.20    3.23       T 

2.71  .31 
2.51  .77 
3.00    2.13 


I 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKAKSAS 
NOVEMBER  1961 


ALUM  FORK 

ARKADELPHIA 

ASHOOWN 

BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

8ATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

BEAVER  DAM 

BENTON 

BENTONVILLE 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

BLYTHEVILLE 

BOONEVILLE 


CAMDEN  1 

CLARKSVILLE 

CONWAY 

CORNING 

CROSSETT  7  S 

CUMMINS  FARM 

OARDANELLE 

DE  OUEEN 

OES  ARC 

DEVILS  KNOB 

DIERKS 

DUMAS 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

FORDYCE  6  W 

FORT  SMITH  MB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

GILBERT 


HARRISON  FAA  AIRPORT 

HELENA 

HOPE  3  NE 

HOT  SPRINGS  1  NNE 


Day  Of  Month 


MAX 

76 

MIN 

60 

MAX 

79 

MIN 

61 

MAX 

75 

MIN 

63 

MAX 

79 

MIN 

61 

MAX 

75 

MIN 

60 

MAX 

81 

MIN 

67 

81  76  56 

63  5*  38 

78  79  58 

61  56  45 

77  76  59 

60  55  39 

79  80  58 
60  57  42 

80  80  57 
60  56  36 

80  80  60 

59  58  39 

77  72 

64  65  29 

84  77  57 

57  38 

76  69  52 

62  52  29 

84  83  76 

59  60  40 

79  82  60 

65  60  41 

83  74  58 

58  54  35 

80  82  58 
62  58  44 

77  80  59 

59  57  45 

81  75  64 

59  54  36 

82  79  56 

60  55  40 

83  80  79 
62  68  40 

76  81  63 

60  63  49 

34  82  58 

57  56  44 

81  76  60 

58  55  39 


60   53   36 

80   82   73 
66   62   44 


76   72   64 
58   55   38 


83   56 
55   42 


78   80   57 
59   53   39 


76   71   51 
59   45   24 


76   71   49 
59   49   29 


63   59   58 


63   64 
34   40 


58   68 
34   43 


58   62 
32   42 


58   59   53 
26   36   31 


60   56 
35   35 


49   64   40 
25   25   28 


61   62   57 
29   40   36 


60   47   46 
26   31   25 


58   65   62 
29   32   38 


47   55 
33   41 


65   58   56 
30   35   32 


50   60 
33   41 


55   61   58 
34   43   43 


61   50   57 
31   34   34 


60   61   55 

28   41   36 


53   59   60 
30   38   35 


64   61   55 
35   48   42 


53   57   56 
36   44   40 


64   63   58 
29   37   34 


62   64 
32   35 


51   62 
30   39 


56   59 
34   44 


63   53 
26   27 


61   45   47 


72 

52 

60 

57 

47 

50 

29 

25 

31 

25 

77 

56 

55 

53 

63 

43 

32 

43 

41 

75 

55 

52 

53 

53 

50 

34 

32 

38 

34 

76 

53 

61 

56 

53 

52 

33 

27 

36 

31 

76 

56 

65 

60 

53 

56 

36 

22 

30 

26 

72 

52 

62 

50 

46 

49 

26 

25 

29 

23 

71 

61 

63 

59 

44 

50 

31 

25 

35 

28 

70 

53 

67 

46 

47 

51 

30 

28 

31 

26 

53   56   55 


35   37   40 


64   55   59 
37   41   37 


62   61   63 


65  61  53 

32  35  27 

55  64  65 

30  30  24 

62  55  51 
30  33  25 

63  58  64 
25  32  22 

52  60  63 

22  32  18 

48  59  53 

23  24  22 

64  59  62 
29  33  21 

57  51  54 

23  25  26 


29  32  24 

56  49  59 

28  34  27 

65  60  59 

27  27  21 

58  55  53 

30  35  21 

63  60  64 

30  35  26 

65  50  53 

28  32  23 

52  58  54 

27  38  23 

61  54  60 

25  33  22 

60  58  61 
34  33  26 

59  55  61 
32  34  25 

66  61  66 

29  31  22 

70  54  55 

32  29  24 

61  59  61 

30  35  25 

50  53  59 

32  31  35 

67  62  65 
29  27  22 

60  57  63 

32  35  24 

52  60  54 

33  30  24 

58  50  65 

22  25  29 

60  53  54 

25  25  23 

58  53  63 


64   60   64 
32   35   29 


53   58   57 
32   32   25 


28   32   24 


67  58  70 

20  22  16 

57  52  65 
19  22  21 

61  53  69 

22  26  20 

58  51  67 
27  30  28 

58  55  59 

33  37  28 

64  60  64 

34  35  25 


35   39   32 


71  57  64 

43  48  51 

70  58  64 
43  48  54 

71  54  78 

38  51  57 

67  59  65 
35  48  52 

74  63  60 

43  47  49 

71  54  64 

39  i8  50 

64  67  58 
22  45  52 

72  66  69 
37  48  53 

65  54  59 
39  48  46 

65  71 

27  45 

68  60 


71   59   73 
43   51   54 


68   60   58 
46   48   50 


73   55   70 


67  58  67 

41  49  50 

71  55  65 

39  49  50 

59  61  63 

40  43  51 

67  62  70 
39  48  52 

68  62  66 

39  45  50 

70  57  70 

42  50  51 


71  58  76 

38  49  54 

70  57  59 
40  46  48 

71  57  70 
40  49  55 

68  58  70 

47  45  46 

64  57  69 
45  49  54 

65  57  59 


65   62   73 


73   65   57 
45   43   48 


39   47   46 


47   48   53 


67   56   64 


68   57   65 
38   47   51 


70   50   57 
40   49   52 


54  63  62 

60  48  51 

70  60  56 

60  56  53 

75  66  51 

63  54  55 


65   60 
49   52 


55   55 
48   47 


58 

39   40 


62   55 
47 


59   51   60 
40   38   47 


65   50 
50   50 


51   67 
50 


68   62 
46   51 


63   70 
50   52 


69   65   70 
64   53   55 


66   65   61 
59   49   53 


65   52 
44   38 


58   54 
45   30 


63   53 
45   38 


58   44 
42   26 


54   4  7 
39   23 


70   48   48 


48   40 
57   55 


70   52 
47   42 


55   52 
46   42 


60   55   45 


65 

52 

67 

54 

50 

49 

52 

45 

41 

35 

64 

60 

60 

52 

44 

48 

50 

46 

40 

33 

66 

73 

73 

51 

52 

58 

52 

43 

38 

40 

55 

71 

70 

50 

50 

50 

54 

46 

44 

37 

54 

59 

59 

55 

45 

49 

53 

40 

30 

33 

57 

58 

62 

55 

56 

45 

50 

45 

34 

29 

55 

65 

70 

53 

48 

49 

53 

46 

43 

37 

62 

58 

55 

44 

44 

39 

45 

35 

27 

31 

64 

62 

54 

58 

45 

50 

53 

38 

29 

34 

65 

72 

72 

50 

49 

53 

54 

45 

40 

36 

54 

72 

52 

49 

50 

55 

50 

40 

39 

40 

45 

57 

58 

48 

42 

35 

41 

33 

22 

29 

53 

64 

45 

47 

42 

40 

44 

37 

28 

35 

53 

62 

60 

47 

44 

38 

46 

38 

25 

33 

66 

65 

55 

55 

49 

43 

41 

35 

64 

51 

48 

52 

43 

47 

47 

39 

32 

39 

67 

62 

59 

56 

46 

45 

52 

41 

29 

35 

55 

57 

57 

51 

47 

44 

50 

45 

36 

28 

50 

50 

56 

48 

43 

35 

45 

36 

21 

33 

49 

55 

56 

49 

44 

41 

41 

41 

28 

31 

49 

55 

46 

47 

40 

40 

46 

39 

27 

33 

64 

70 

70 

52 

47 

50 

55 

47 

40 

37 

64 

55 

58 

53 

48 

53 

54 

45 

34 

40 

59 

53 

62 

55 

47 

50 

52 

43 

35 

38 

46   54 

36   35   33 


47   59 

42   3  5   3  5 


50   49   54 
33   38   32 


42   41   46 
33   35   37 


49 

55 

55 

53 

39 

34 

27 

45 

40 

45 

53 

52 

33 

31 

42 

43 

45 

48 

57 

56 

36 

34 

32 

33 

47 

45 

50 

47 

37 

33 

35 

41 

49 

56 

55 

57 

39 

35 

40 

45 

52 

55 

55 

52 

34 

34 

31 

45 

53 

60 

60 

58 

37 

37 

33 

51 

51 

54 

53 

56 

39 

36 

38 

44 

51 

57 

53 

53 

38 

35 

33 

45 

45 

45 

50 

48 

34 

38 

39 

42 

52   58   61 
39   37   35 


33 

36 

34 

50 
39 

57 
34 

54 
36 

45 
39 

58 
39 

55 
37 

52 
37 

57 
35 

57 
35 

30 

44 
34 

43 
32 

49   54   59 
40   35   38 


55 

59 

59 

35 

36 

32 

53 

60 

61 

35 

39 

35 

45 

44 

52 

29 

31 

35 

42 

46 

52 

34 

34 

42 

41 

45 

52 

33 

34 

42 

59 

58 

61 

35 

35 

35 

47 

53 

55 

39 

40 

43 

47 

50 

52 

36 

36 

41 

46 

49 

51 

36 

37 

38 

40 

45 

55 

31 

34 

40 

43   47   51 
35   38   38 


40 
33 

45 

37 

49 
36 

52 
33 

55 
34 

57 
33 

48 
40 

58 
38 

60 
34 

46 
37 

57 
38 

54 

37 

52   59   66 
44   43   34 


54   54   66 
47   45   34 


44   45   32 


48   50   65 
41   45   30 


42   42   27 


56   52   56 
42   33   27 


66   61   70 
52   50   32 


54   58   66 
46   48   34 


55   62   59 


52   62   67 


49   57   50 
38   33   47 


60   58   71 


59   60   69 
47   48   35 


53  38  33 

49  58  68 

36  29  33 

52  51  66 

42  29  28 

52  59  65 

43  31  30 


48   40   38 


51   64   69 
43   43   27 


51   60   67 
42   29   29 


50   59   69 
41   38   29 


43   39   34 


56   55   52 
49   45   33 


48   40   32 


45   43   39 


57  65  66 

50 

69  70 
35  47  51 

70  76  74 
34  48  48 

56  61  58 

32  49  48 


69   59   51 


67  55 

30  52 

59  58 

28  48 

59  58  56 

30 

66  69  55 

35  50  37 

68  69  74 

33  35  44 

56  56  60 

37  46  42 

73  78  67 

42  49  48 

69  67  64 
37  51  50 

72  72  70 

36  47  53 

70  76  56 
41  45  44 

68  68  65 

34  51  45 

55  52  60 

35  49  43 

70  71 

35  43 

70  64 

37  46  52 

69  72  55 

36  44  45 

71  71 

31  43  47 

68  56  51 

35  53  49 


71   77   65 


70   64   62 
36   46   50 


70   72   66 


65   70   59 
43   50   32 


65   72   52 
49   52   37 


48   56   37 


73   75   56 
41   47   40 


40   41   42 


70   75   70 
33   56   43 


66   70   58 


66   74   64 
40   45   39 


66   74   53 


65   70   60 
38   49   50 


69   74   60 


68   71   67 
35   55   47 


50   52 
26   25 


52   55 
26   25 


48   52 
20   25 


47   51 
18   19 


42   54 
22   21 


50   51 
24   21 


49   51 
23   20 


55   58 
27   26 


46   52 
27   23 


50 
27 

55 
24 

50 
25 

50 
25 

49 
25 

51 
21 

45 
22 

51 
24 

49 
24 

53 
23 

45 
28 

51 
23 

50 
24 

53 
22 

63   50   55 


46 

51 

27 

25 

47 

43 

27 

29 

55 

54 

25 

22 

37   25   23 


51 

55 

27 

21 

53 

53 

19 

27 

54 

50 

22 

24 

51 

51 

23 

25 

47 

52 

27 

25 

52 

55 

27 

29 

52 

49 

24 

24 

49   53   53 


53 
19 

52 
25 

52 
21 

52 
22 

51 
25 

50 
27 

45 
28 

53 
26 

50 
27 

54 
22 

51 
29 

51 
29 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


AHKANSAB 
MOVKimEH  1961 


Da;  Of  Montli 


JONEsaORO 

KEISER 

KEO 

LEAD  HILL 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAGNOLIA  3  N 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 

MARIANNA  2  S 

MARKED  TREE 


MONT  I  CELLO  3  S 

MORRILTON 

MOUNT  IDA 

MOUNT  MAGAZINE 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NEWPORT 

NIMROO  DAM 

OKAY 

OZARK 

PARA6OUL0  RADIO  KDRS 

PARIS 

PERRYVILLE 

PINE  RLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 

PRESCOTT 

ROGERS 

ROHWER  2  NNE 

RUSSELLVILLE 

SAINT  CHARLES 

SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 

SI  LOAM  SPRINGS 


r 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


80   58 
56   41 


77   56 
54   32 


83   56 
53   35 


79   56 
56   46 


80   57 
56   41 


79   57 
56   35 


83   81 
65   42 


73   53 
53   33 


71   55 
52   32 


79   56 
56   47 


78   58 
55   41 


77   68 
57   36 


55   45   25 

77   79   75 
62   64   35 


52   50 
32   30 


55   64   59 


79   74 
62   36 


75   75 
65   40 


79   74   72 


80   66 
57   44 


85   78 
62   33 


75   57 
54   37 


80   79 
67   41 


77   60 
54   35 


79   58 
54   38 


80   58 
57   45 


80   60 
51   39 


80   78 
62   39 


81   80 
61   51 


73   58 
53   42 


63   56 
25   35 


57   65 
32   44 


55   54 
36   44 


64   67 
29   40 


50   59 
32   41 


62   56 
26   34 


67   60 
31   31 


60   56 
35   45 


62   62 
28   41 


67   65 
26   34 


46   53 
32   34 


50   62 
30   31 


51   59 
26   29 


60   63 
32   36 


60   61 
35   37 


51   61 
32   39 


57   65 
27   32 


64   64 
35   42 


48   60 
29   39 


64   58 
29   36 


65   62 
26   37 


54   61 
38   45 


54   62 
36   44 


53   56 
30   31 


57   62 
43   45 


60   62 
33   45 


57 
30 

50 
29 

60 
29 

60 


73   60 
60   29 


78   62 
52   40 


83   83 
64   50 


81   57 
57   45 


79   58 
56   41 


73   57 
52   30 


52   69 
36   27 


68   69 

32   34 


57   64 
33   23 


54   69 
33   22 


60   64 
32   27 


59   62 
35   24 


63   63 
34   23 


54   65 
30   17 


54   60 
34   23 


59   63 
29   33 


55   66 
26   20 


59   65 
36   28 


56   62 
35   23 


61   65 
38   27 


61   68 
29   20 


48   56 
32   34 


60   52 
24   23 


60   52 
25   20 


67   65 
32   24 


67   62 
29   28 


53   62 
36   29 


56   66   60 
31   31   23 


66 

65 

32 

25 

62 

64 

33 

27 

52 

58 

32 

20 

61 

68 

29 

23 

26   30   25 


57   64 
39   28 


33   30   26 

61   68   69 
25   34   21 


64   60 
28   31 


56   58   57 


60   63 
29   38 


36   40   40 


55   61 
32   42 


60   64 
36   42 


60 

55 

36 

28 

60 

64 

34 

26 

53 

65 

29 

26 

55 

51 

31 

22 

61 

66 

29 

23 

58 

55 

36 

25 

56 

64 

37 

24 

52   67 
26   24 


69   61   63 

45   47   50 


62   62   62 
48   48   46 


72  61  72 
41  47  51 

71  62  67 
48  46  50 

73  56  73 
43  50  54 

70  63  71 

39  49  54 

72  69  69 
37  49  53 

73  63  63 

39  47  49 


71   61   65 
48   49   49 


65   58   72 
44   49   54 


69   62   67 


71  65  66 

42  50  50 

68  66  69 

34  49  60 

55  54  59 

41  42  45 

68  72  54 

24  48  46 

66  71  54 

21  47  49 

65  71  67 

37  43  49 

63  68  67 

39  40  47 


60 
49 

64 
51 

70 
44 

55 
51 

64 
62 

79 
57 

58 
49 

72 

61 

71  61  62 
36  47  51 

72  60  75 

40  50  62 

73  65  66 
38  48  49 

74  65  69 

41  48  52 

72  59  68 

40  49  51 

68  59  62 

41  48  60 

62  68  62 

28  40  47 

71  67  74 

44  54  54 

66  58  70 

44  47  48 

66  62  66 

36  49  44 

71  63  66 

43  51  50 

68  78  60 

28  47  48 

71  62  66 

41  49  51 

73  69  70 
50  51 

68  60  72 

43  60  50 


63 

50 

66 

51 

70 
47 

51 
41 

45 
35 

49 
37 

47 
39 

63 
46 

68 
49 

72 
51 

51 
42 

48 
32 

48 
29 

63 
50 

69 
53 

69 
45 

53 
42 

48 
36 

49 
34 

56 
32 

52 
42 

56 
46 

58 
42 

50 
30 

49 
35 

45 
40 

49 

41 

60 
52 

70 
61 

63 
46 

55 

40 

45 
37 

50 
35 

56 
33 

66 
53 

69 
54 

61 
42 

50 
36 

46 
36 

52 
40 

60 
38 

62 
51 

64 
64 

63 
43 

55 
33 

49 
39 

49 
36 

57 
33 

61 

45 

69 
48 

58 
43 

53 
35 

44 
32 

46 
34 

47 
37 

64 
52 

70 
54 

73 
48 

52 
42 

47 
38 

52 
33 

55 
35 

64 

60 

59 

50 

49 

49 

49 

35 

62 

60 

53 

58 

45 

52 

40 

32 

66 

73 

72 

50 

54 

55 

46 

38 

63 

60 

61 

56 

46 

51 

46 

38 

60 

64 

59 

50 

48 

46 

44 

30 

54   58   58 
42   44   40 


65   64   64 
55   49   50 


69   67   64 
55   49   53 


65   62   60 
60   48   50 


66   71 
51   54 


67   63   70 
62   51   51 


72   66   62 
52   55   66 


66   66 
52 


64   57   56 
41   38   46 


67  66  61 
64  50  53 

66  66  68 

68  53  63 

67  65  61 


33   31   32 


67 

69 

53 

58 

47 

50 

42 

47 

62 

42 

43 

45 

30 

32 

31 

33 

65 

63 

53 

59 

48 

50 

42 

41 

53 

43 

44 

46 

30 

30 

34 

35 

76 

66 

64 

64 

55 

68 

44 

49 

56 

46 

52 

41 

30 

32 

39 

36 

76 

66 

63 

62 

53 

65 

43 

47 

64 

49 

50 

41 

28 

29 

37 

36 

65 

63 

63 

69 

54 

46 

52 

51 

66 

49 

51 

47 

42 

35 

36 

39 

69 

64 

59 

62 

51 

54 

43 

47 

54 

46 

49 

44 

31 

31 

38 

34 

71 

66 

65 

58 

65 

50 

46 

60 

62 

64 

56 

46 

32 

43 

41 

39 

66 

69 

62 

59 

54 

44 

61 

54 

56 

49 

53 

45 

33 

36 

38 

40 

49 

52 

68 

69 

46 

49 

57 

61 

39 

49 

70   51   48 
47   41   34 


54   60 
30   34 


58   55 
36   34 


54   50 
46   41 


71   52   46 
46   41 


66   56   51 
44   34 


58   49 
37   25 


70   49   54 
45   35 


60   5  5 

45   30   35 


68   54   47 
44   42   36 


63   54   46 
43   41   35 


57   48 
40   26 


45   49 
34   35 


47   52   56 
38   36   37 


53   56 
33   37 


48   57 
37   34 


50   55   55 
40   36   35 


51   57 
36   31 


51   57 

37   37 


48,  46   51 


52   53   67 
40   38   37 


60   55   61 
37   37   36 


52   57   57 
36   32   33 


49   54 
40   36 


34   34 

54   57 


41   45   54 
35   36   43 


49   53   62 
39   42   30 


45   47   34 


56   68 
39   30 


52   63   66 


64 

70 

71 

73 

42 

33 

36 

50 

65 

69 

69 

70 

42 

30 

31 

43 

62 

65 

69 

73 

45 

27 

30 

52 

54   57   65 


56   61   60 
40   41   39 


50  61   63 

48  42   30 

66  67 

45  36 

60  60 


53  60  69 

43  45  30 

57  64 

43  39 

46  54  56 

35  38  42 


59   64 
35   32 


53   63 
41   30 


65   70 
40   35 


61   68 
38   34 


56   61 
46   31 


44   37   30 


65   70 
42   26 


63   69 
42   35 


64   66 
41   34 


59   62 
46   32 


57   65 
37   38 


70   65 
35   49 


70   74 
44   50 


70   67   59 


67   69 
37   48 


67   73 
36   53 


70   69 
36   46 


69   74 
32   49 


60   67 
46   40 


65   68 
30   42 


68   66 
34   41 


68   62 

39   50 


68   70 
30   37 


71   76 
37   53 


71   71 
33   43 


71   66 
38   54 


71   65 
37   50 


68   70 
40   40 


70   74 
35   48 


66   71 
43   52 


57 

67 

66 

65 

36 

31 

31 

62 

69 

70 

75 

41 

30 

35 

45 

54 

58 

61 

71 

45 

33 

40 

46 

64 

67 

72 

62 

48 

33 

34 

49 

64 

70 

72 

67 

42 

31 

37 

63 

68 

66 

72 

30 

34 

46 

53 

29     30     31 


47   51 
25   23 


52   53 
21   24 


48   52 
26   25 


50   66 
27   21 


51   63 
25   20 


50   51 
16   18 


46   52 
26   25 


45   48 
24   23 


57   51 
16   21 


46   53 
25   20 


49   53 
24   23 


63   53 
22   20 


36   45 
29   35 


45   50 
25   17 


60   65 
24   22 


47   53 
27   22 


46   51 
27   27 


49   51 
22   20 


62   54 
28   26 


44   51 
23   22 


50   54 
21   19 


47   55 
30   25 


46   53 
30   26 


60   46   54 


54 

55 

24 

27 

46 

49 

25 

20 

51 

51 

26 

23 

46 

48 

28 

24 

49 

52 

27 

24 

59 

54 

23 

23 

64 

53 

23 

28 

56.2 
38.5 


61.5 
40.7 


59.1 
38.1 


61.2 

40.9 


62.2 
42.2 


62.8 

40.0 


59.3 

37.3 


61.2 
41.4 


59.6 
38.2 


60.6 
40.4 


61.5 
42.2 


61.6 
40.3 


63.0 
37.0 


57.1 
36.9 


64.0 
38.2 


61.9 
36.9 


64.3 
42.9 


59.1 
39.6 


63.3 
38.9 


62.3 

37.7 


62.2 
43.1 


60.8 
41.6 


58.8 
36.9 


61.6 
41.7 


63.6 
42.4 


61.0 
38.0 


62.2 

39.7 


62.0 
41.5 


62.9 

40.1 


58.7 
37.5 


"A-.vV 
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DAILY  TEMPERATURES 

ARKANSAS 
NOVEMBER   1961 

Day  Of  Month 

station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

STUTTGART 

MAX 
MIN 

83 
63 

80 
59 

60 
44 

51 
37 

65 
45 

59 

40 

64 
35 

56 

37 

62 
28 

70 
42 

66 

48 

66 

52 

66 

61 

65      69 

51      53 

70  51 
45      42 

48 

40 

51 
35 

55 
35 

57 
34 

54 
45 

63 

45 

68 
38 

70 
34 

57 
46 

64 
50 

52 
35 

47 

28 

51 
27 

61.7 
42.5 

STUTTGART    9    ESE 

MAX 
MIN 

85 
61 

84 
64 

81 
50 

54 
35 

51 
39 

60 
39 

53 
32 

58 
33 

56 
26 

60 
29 

69 
45 

61 
47 

66 
59 

66  57 
50      51 

71  52 
46       42 

51 
39 

47 
34 

50 
35 

56 
34 

56 
39 

51 
47 

58 
36 

66 

39 

68 
45 

62 
51 

58 
35 

49 
28 

47 
26 

60.1 
41.2 

SUBIACO 

MAX 

MIN 

82 
61 

75 
53 

64 
35 

64 
31 

60 
38 

56 

33 

65 
32 

59 

37 

62 
26 

69 
43 

60 
50 

70 
51 

66 
59 

65  54 
48       52 

63  53 
43       33 

48 
35 

51 
38 

55 
38 

54 
38 

54 
45 

60 
37 

60 
35 

72 
41 

76 
48 

57 

47 

51 
41 

50 
25 

55 
25 

61.6 
40.6 

TEXARKANA    WB    AIRPORT 

MAX 
MIN 

79 
65 

77 
54 

58 
40 

64 

37 

62 
43 

58 
41 

63 
36 

60 
36 

64 
31 

70 
47 

60 

51 

77 
57 

69 
58 

61  56 
54      47 

53  54 
39       34 

44 
41 

50 
42 

59 
40 

62 

40 

60 
51 

62 
40 

69 
40 

70 
42 

75 
54 

52 
45 

48 
38 

50 
30 

53 
28 

62.0 
43.4 

WALORON 

MAX 

MIN 

8'> 
56 

75 
53 

34 

67 
28 

61 
32 

54 
31 

63 
27 

59 

28 

68 
21 

66 
42 

51 
48 

73 
54 

67 
52 

58  61 
46      52 

60  55 
44       29 

52 
35 

49 
39 

54 
36 

53 
38 

57 
46 

63 
36 

59 

30 

70 
36 

76 
54 

73 
48 

52 
39 

53 
24 

56 
23 

62.4 
36.7 

WALNUT    RIDGE    FAA    AP 

MAX 
MIN 

80 
62 

80 
52 

53 
35 

54 
31 

60 
40 

51 
33 

61 
28 

53 
31 

59 
24 

70 
42 

56 
49 

62 
52 

67 
52 

57  69 
50      51 

55  53 
44       36 

47 
35 

47 
37 

47 
39 

51 
39 

41 
43 

60 
4C 

62 
35 

64 
36 

62 
4E 

55 

37 

44 

2e 

41 
23 

50 
25 

57.4 
39.2 

WARREN 

MAX 
MIN 

81 
67 

80 
51 

58 
46 

57 
35 

57 
44 

57 
41 

64 
31 

60 
34 

64 
24 

70 
40 

63 
46 

68 
51 

67 
62 

65  72 
53      53 

70  5C 
46       41 

49 
39 

55 
33 

58 

3; 

60 
36 

5« 

4f 

63 

46 

69 
32 

7C 
31 

6f 
5C 

65 
54 

55 

3e 

52       55 
27      22 

52.6 
42.1 

WHITE    ROCK 

MAX 
MIN 

71 
61 

67 
46 

57 
25 

55 
33 

49 
33 

49 
26 

62 

34 

51 
32 

57 
35 

61 
46 

53 
42 

61 
46 

63 

47 

55  56 
47       49 

56  45 
34       2( 

42 
31 

3? 

3C 

43 
3i 

44 
33 

5C 
3! 

5  = 
3' 

63 
33 

6' 
42 

67       60 
50       35 

46      46      46 
31       25      28 

54.7 
36.8 

WYNNE 

MAX 
MIN 

79 
64 

82 
58 

70 
42 

52 
29 

60 
41 

56 
39 

56 
28 

54 
36 

52 

62 

68 

64 
49 

64 

57  55 
57      52 

67 

4? 

50 
44 

54 

3« 

54 

3: 

53 
35 

5C 

5: 

42 

65 
32 

65      67       65 
37 

55 
32 

61.1 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  oi  month 

station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

g^l 

RLAKELY  MODNTAIN  DAK 

EVAP 
WIND 

.04 
12 

.00 
44 

.05 
78 

38 

.14 
26 

.15 
74 

* 
31 

.20 
42 

32 

.15 
15 

.05 
22 

.03 
32 

.04 
17 

.06 
47 

.01 
39 

.00 
27 

.09 
64 

.02 
17 

.00 
17 

.04 
5 

.03 
12 

53 

.12 
50 

.10 
31 

.07 
13 

.05 
18 

.04 
19 

.06 
53 

22 

13 

963 

BOPE  3   NE 

EVAP 
WIND 

.10 
14 

28 

.06 
52 

.09 
28 

.05 
31 

.03 
71 

.21 
40 

.09 
19 

.11 
27 

.13 

11 

.03 
25 

.02 

18 

.02 
9 

43 

* 
44 

SO 

♦ 
53 

16 

.27 

14 

.03 
10 

.05 
9 

30 

.31 
73 

.00 
19 

.15 
9 

.08 
40 

.06 
39 

.10 
66 

.03 
24 

.06 

15 

2.08 
927 

NARROWS  DAM 

EVAP 
WIND 

.03 

14 

.04 
50 

.15 
62 

.10 
20 

.06 
17 

.13 
45 

.09 
23 

.08 

19 

* 
21 

.20 
14 

.07 
22 

.01 
17 

.04 
14 

.02 

17 

.03 
25 

.04 
28 

.07 
38 

.04 
14 

.01 
6 

.01 
3 

.03 
7 

47 

.13 
35 

.07 
17 

.12 
21 

.07 
27 

.00 
32 

.12 
28 

11 

12 

B  1.96 
706 

MIMROD  DAM 

EVAP 
WIND 

.06 
5 

.07 
30 

.09 
21 

.06 
10 

.05 
8 

.08 
13 

.04 
7 

.05 
5 

.05 

7 

.05 
7 

.05 
6 

.02 
12 

.01 
15 

.02 
4 

.04 
20 

39 

.04 
20 

.02 

7 

.01 
7 

.01 
2 

.01 
5 

33 

14 

.06 
5 

.02 
3 

.02 
5 

.05 

4 

.02 
9 

6 

5 

B  1.15 
334 

RUSSELLVILLE 

EVAP 
WIND 

.06 
9 

.06 
40 

.10 
33 

.10 
15 

.09 
16 

.08 
16 

.10 
10 

.09 
12 

.07 
6 

.09 
8 

.01 
23 

.03 
24 

.07 
12 

.04 
23 

.02 
35 

.05 
46 

.07 
15 

.05 
25 

.05 
14 

.02 
14 

.06 
39 

30 

.06 
23 

.05 
14 

.08 

11 

.04 
12 

.07 
15 

.08 
27 

.04 
8 

.03 
12 

B  1.82 
587 

STDTTGART  9  ESE 

EVAP 
WIND 

.06 
17 

.11 
55 

173 

.04 
27 

.00 

7 

.12 
60 

.07 
33 

.06 
10 

15 

.14 
5 

.10 
33 

.02 
30 

.01 
14 

.01 
31 

.00 
68 

.03 
119 

.07 
93 

.03 
20 

.01 
12 

.04 
2 

.04 
6 

.06 
94 

66 

.06 
23 

.05 
11 

.08 
55 

.03 
74 

.08 
49 

27 

12 

B  1.52 
1241 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


51 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BRINELEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

CONIAT 

SNOWFALL 
SN  ON  OH) 

T 

DEVILS  KNOB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

LITTLE   ROCK   WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

MARIANNA   2   S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

ROGERS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

SEARCT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

8m   r»f«renc«   BOtea   tollovlitc  Station   Iiid«x. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NOVEMBER   1961 


I 


AVERAGE  TEMPERATURE 


NOVEHBER  1961 


STATION  INDEX 


STATION 


ARKANSAS  CITY 

A  SHOOWN 
I  ATHENS 
I  AUGUSTA 
I  HALO  KNOe 

BATeSVILLE  LIVESTOCK    I  0*.56 

laATESVILLE  L  ANO  0  NO  1 | 0*60  INDEPENDENCE 
I  BEAVER  0AM  I 05Z4'  CARROLL 

' eeeeE  ' 05301 white 

i BEECH  GROVE  1053*  GREENE 

iBEEOEVILLE  I  0536  JACKSON 


SCOTT 

LAWRENCE 

SALINE 


PERRY 
POPE 

CLARK 
DESHA 


17 

3ft  02 
3ft  %B 
35  25 

s!  3ft  07 
2J  33  37 

ft,  33  ftO  I 


91  05 

92  52 

93  29 
93  25 

93  25 
93  00 

92  53 

93  03 
91  12 


35  18  '  91  22 


INDEPENDENCE 


BENTON 

BENTONVILLE 

BERRYVILLE  ft  NW 
, BIG  FORK 
I  BLACK  BOCK 

j  BLAKELY  MOUNTAIf 
I  BLUE  MOUNTAIN  Dl 
1  BLUFF  CITY  3  SK 
1 BLYTHEVILLE 
800NEVILLE  6  NW 

BOONEVRLE  7  NE 
BOONEVILLE  6  NNi 
600NEVILLE 
R0TKINBUR6  2  S 
80UGHTON 


[buroetie 

' CABOT  ft  SW 
CALICO  ROCK 
CAMDEN  1 
CAMDEN  2 

CARLISLE  1  SW 
CARPENTER  DAM 
CLARENDON 
CLARKSVILLE 
CLINTON 

C0M6S  3  SE 

COMPTON 

CONWAY 

CORNING 

COVE 

CH05SETT  7  S 
CRYSTAL  VALLEY 
CUMMINS  FARM 
DAISY 
DAMASCUS 

DANVILLE 
I  DANVILLE  SCS 
DAROANELLE 
DE  QUEEN 
OERMOTT 

DES  ARC 

DEVILS  KNOB 

01  ERRS 

DUMAS 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

EUREKA  SPRINGS 
EVENING  SHADE  1  NE 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
FORDYCE  6  W 

FOREMAN 

FORREST  CITY 

FORT  SMITH  Wa  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLAN 

FULTON 

GEORGETOWN 

GILBERT 

GLENMOOO 

GRAVELLY 

GRAVETTE 

GREEN  FOREST  ft  ESE 

GREENBRIER 
GREENWOOD 
GREERS  FERRY  DAM 
GUROON  3  E 

HAMBURG 

HARDY 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HEBER  SPRINGS  3  SW 

HECTOR 

HELENA 
I  HOPE  3  NE 

HOPPER 
I HORAT 10 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

HUNT5VILLE 

HUTTI6  DAM 

INDEX 

JASPER 


0582  SALINE 
0586  BENTON 
0616  CARROLL 
I  066*1  POLK 

t  07ft6  LAWRENCE 

i  076ft| GARLAND 
I  0798:  YELL 
I  0800  NEVADA 

0306'  MISSI5SIPI 

0825. LOGAN 

i  0826'  LOGAN 
I  08271  LOGAN 

0830' LOGAN 

03*2  VAN  6UREN 


0936 

MONROE 

1010 

NEWTON 

1020 

BAXTER 

1052 

MISSIS 

PULASK 

m? 

UARD 

ll-j? 

OUACHl 

115ft 

OUACHl 

l??ft 

LONOKE 

!?3S 

GARLAN 

Iftft? 

Ift5b 

JOHN SO 

7  35 

Oft 

91 

53 

260 

7  36 

09 

90 

38 

29B 

7  35 

26 

91 

05 

221 

6  1ft 

33 

92 

37 

285 

1  35 

?? 

13 

1295 

7  36 

25 

115C 

93 

56 

HOC 

T  36 

07 

91 

06 

259 

3  3ft 

16 

93 

11 

ft26 

06 

93 

39 

ft65 

3  33 

09 

36( 

5  35 

65 

252 

12 

93 

59 

600 

1  35 

n 

93 

50 

730 

ll  35 

13 

93 

5ft 

61( 

55 

51] 

7  35 

39 

93 

28 
20 

1200 
235 

1  35 

21 

9ft 

00 

ft70 

I  35 

15 

59 

50( 

91 

12 

205 

ao 

257f 

7  35 

22 

92 

OBSERVATION 

TIME  AND 
TABLES 


1  3ft  57    92  Oft 


91  18 
93  26 

92  28 


OBSERVER 


ALTA  F.  GARNER 

OWEN  B*  HENORIX 
HOBART  WATTS 
JOHN  A.  JONES 
TILLMAN  E.  LAWRENCE 
JOHN  W<  TRAMMELL 

SW  GAS  AND  ELECTRIC  CO 
ARRA  0.  PARKER 
CECIL  WILLIS 
UNIVERSITY  Of  ARKANSAS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 


MEL 


I  GARRISON 
U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 
MARVIN  MORRl SON 
B.  B.  HAMMOND 
P.  M,  BRECKENRID6E 

ETTA  C.  BURKS 
EARLE  L.  BROWNE 
DAVID  L.  STIOHAM 
ANNA  K,  LILES 
LEE  W.  MCKENNEY 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

R,  P.  PLYLER 

IVY  H.  CRAWFORD 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
CLEO  E.  YANOELL 
MARY  C.  PEARSON 
EUNICE  INGER50LL 


I  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
I.  A.  HALE 


OBSERVATION 

d 

s 

W 

a 

z 

i 

TIME  AND 

2 

6 

P 

TABLES 

STATION 

Q 

COUNTY 

5 

a 

3 

i 

OBSERVER 

J 



i 

if 
Is 

MONIICELLO  3  S 

ft900 

DREW 

3 

33  35 

91  48 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  beating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 

Divisions,  as  used  In  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  ^F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind**  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau**)  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  SDOWpack 
may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and 
Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time. 
During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 


Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Sn 
values  are  at  0600.C.S.T. 


on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.   For  those  stations  snow  on  ground 


In  the  Station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 

Precipitation  Data"  Bulletin. 

R   "Snowfall  and  Snow  on  Ground**  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  Table.  -       •*• 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  ecTtry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AH   This  entry  in  time  of  observation  coliunn  in  Station  Index  means  after  rain. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In 
Hourly  Precipitation  Data.) 
SS   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and 
STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  etc..  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  *Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 

Subscription  Price:  ;  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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Wind  diiedion 

Wind        speed 
m.  p.  h. 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  pzecdpitation 
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FORT  SMITH  WB  AIRPORT 
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TEXARKANA    WB  AIRPORT 
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NW 
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20 
10 
12 

8.1 
8.7 
9.1 

31 
30 

w 
sw 

22 
22 

79 
77 
82 

82 
80 
85 
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65 
71 
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73 
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2 
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1 

1 
1 
2 
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1 
0 

12 
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16 

41 
31 

6.4 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 


NORTHWEST  DIVISION 

REAVER  DAM 

RENTONVILLE 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

GRAVETTE 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

LEAD  HILL 

ROGERS 

SILOAM  SPRINGS 

DIVISION 

NORTH  CENTRAL  DIVISION 

GILBERT 

MAMMOTH  SPRING 

MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

DIVISION 

NORTHEAST  DIVISION 

BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

RATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

BLYTHEVILLE 

CORNING 

JONESBORO 

REISER 

MARKED  TREE 

NEWPORT 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

POCAHONTAS  1 

SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

DIVISION 

WEST  CENTRAL  DIVISION 

BOONEVILLE 

CLARKSVILLE 

OAROANELLE 

DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MENA 

MOUNT  MAGAZINE 

OZARK 

PARIS 

RUSSELLVILLE 

SU8IAC0 

WALDRON 

WHITE  ROCK 

DIVISION 

CENTRAL  DIVISION 

ALUM  FORK 

BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MALVERN 

MORRILTON 

NIMROO  DAM 

PERRYVILLE 

SHERIDAN  TOWER 

DIVISION 


45.2 

47.  7M 

46.4 

48.3 

46.1 

46.8 

44.3 

47.5 

48.5 

48.2 


49.5 
46.5 
49. 4M 
44.8 
44.8 


48.3 
47.4 
47.6 

47.3 
46.1 
45.6 
47,6 

47.8 
46.7 
46.0 
49.8 
45.3 


52.5 

50.8 

50.3 

43.  9M 

48.6 

50.0 

51.7 

51.2 
51.9 
51.1 
50.9 
52.6 
44.4 


50.1 
51.4 
50.4 
50.3 
51.1 
50.1 
52.9 
50.6 
49.4 
51.4 
52.3 


27,3 

25, 4M 

28,0 

28,8 

25,5 

28,4 

28,4 

29,3 

28.1 

?9.2 


28.2 
26. 5M 
31. 4M 
26.9 
25. B 


32.3 
29.8 
30.6 
33.5 
31.4 
33.1 
29.7 

33.5 
31.0 
29.9 
33.0 
31.2 


31.7 

31.5 

31.1 

27. 2M 

31.3 

29.6 

33.3 

33.2 
31,3 
31.6 
31,9 
31,1 
27,7 


33.5 

32.2 

29.1 

33.6 

35.3 

33.2 

32.9 

32.4 

29. IM 

30.1 

32.1 


36.3 

36. 5M 

37.2 

38.6 

35.8 

37.5 

36.4 

38.4 

38.3 

38.7 


38,9 
36, 5M 
40, 4M 
35,9 
35,3 

37,4 


40.3 
38.6 
39.1 
40.4 
38.8 
39.9 
38.7 

40.7 
38.9 
38.0 
41.4 
38.3 


42.1 

41.2 

40.7 

35. 5M 

40.0 

39.8 

42.5 

42.2 
41.6 
41.4 
41.4 
41.9 
36.1 

40.5 


41.8 
41.8 
39.8 
42.0 
43.2 
41.7 


39. 3M 

40,8 

42,2 


2.0 
3.5 
2.4 

0.5 
1.9 


1.4 
1.4 
1.9 


2.5 

1,5 


2.0 
2,4 
2.2 

1.4 

2.1 


884 
875 

857 
816 
897 
841 
881 
818 
821 
808 


798 
888 
761 
896 
910 


759 
814 
795 
755 
805 
771 
811 

747 

804 
831 
722 
820 


702 
729 
747 
905 
769 
772 
687 

698 
717 
725 
723 
710 
889 


713 
712 
774 
707 
668 
719 
577 
720 
789 
743 
700 


No.  of  Days 


Precipitation 


3.09 
3.80 
3.93 
3.43 
2.19 
3.29 
3.42 
2.72 
2.76 
2.67 


3.58 
3.45 
3.78 
4.27 
4.10 

3.84 


5.04 
4,03 
4,68 
7,39 
4,25 
5,28 
8,45 
11,70 
5.26 
5.77 
3.85 
5.31 
5.12 


3.32 
4.07 
3.53 
4.51 
3.60 
3.02 
4.52 

4.06 
3.57 
3,45 
3.63 
3.56 
3.42 


4.47 
7.06 
4.44 
4.56 
5.58 
7.15 
8.57 
4.20 
4.67 
4.47 
8.21 

5.75 


I  E   E 


3.01 
.53 


7.33 
.90 


.15 
.24 
.45 
.53 
1.04 

.13 


1.06 
3.07 


.80 
1.27 
1.33 
1.07 

.67 
1.45 
1,17 
1,44 

,82 


1,55 

1.30 
1.97 
1.71 
1.72 


2.34 

1.79 

2.17 

2.95 

1.53 

2. 

3.57 

3.80 

2.11 

2,83 

1.52 

2.37 

1.56 


1.45 
1. 
1.90 
1.70 
1.46 
.98 
2.38 

1.53 
1.55 
1.95 
1.84 
1,70 
1,33 


2,14 
2,77 
1,98 
2.08 
2.72 
2.51 
3.10 
1.95 
1.90 
2.05 
2.50 


.5 

.2 

T 

T 

1.0 

T 

.0 
T 


.5 
.0 
.0 
.0 
1.0 


No.  of  Days 


s«e   relerem 


notes  (ollovlng  Station   Index. 
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CONTINUED 


EAST  CENTRAL  DIVISION 

BRINKLEY 

OES  ARC 

HELENA 

KEO 

MARIANNA  2  S 

SAINT  CHARLES 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 

WYNNE 

DIVISION 

SOUTHWEST  DIVISION 

ASHDOWN 

OE  QUEEN 

DIERKS 

HOPE  3  NE 

MOUNT  IDA 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

OKAY 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

DIVISION 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

ARKAOELPHIA 

CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FOROYCE  6  W 

MAGNOLIA  3  N 

PRESCOTT 

WARREN 

DIVISION 

SOUTHEAST  DIVISION 

CROSSETT  7  S 

CUMMINS  FARM 

DUMAS 

MONT I CELLO  3  S 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

PORTLAND 

ROHWER  2  NNE 

DIVISION 


*9.9 

50.1 

51.5 

50.5 

50.* 

50.2 

51.2 

48. AM 

51. 5M 


56.2 

54.3 

54.0 

54.7 

52.9 

53. 7M 

52.0 

56.5 

53.8 


53.7 

56.4 

55.1 

53. 5M 

56. 

55. 

55. 


55.8 
51.5 
53.8 
54.5 
53.5 
52.1 
53.8 
53.1 


Temperature 


33.9 

34.3 

35.8 

33.9 

34.7 

33.2 

35.7 

32. 7M 

34. 8M 


35.6 
33.8 
32.7 
35.4 
3  2-.  4 
29.3 
31.1 
36.4 
36.4 


34.6 

36.8 

34.5 

34. 4M 

36.0 

35.3 

35.8 


36.7 
35.5 
34.7 
35.6 
36.7 
35.6 
34.2 
31. 7M 


41.9 

42.2 

43.7 

42.2 

42.6 

41.7 

43.5 

40. 6M 

43. 2M 


45.9 

44.1 

43.4 

45.1 

42.7 

41. 5M 

41.6 

46.5 

45.1 

44.0 


46.6 
44.8 
44. OM 


46.3 
43.5 
44.3 
45.1 
46.1 
43.9 


1.7 
1.3 
1.3 
1.6 


0.1 
0.3 


0.5 
2.9 


0.7 
2 

2.2 

0.7 
1.4 


710 
700 
654 
699 
687 
714 
660 
751 
665 


593 
642 
664 
612 
689 
736 
720 
573 
611 


637 
570 
619 
656 
570 
603 
589 


574 
655 
635 
613 
612 
651 
645 
724 


Precipitation 


5  S 

E   E 


10.10 

8.41 

10.20 

8.22 

10.81 

11.73 

11.80 

9.78 


6.96 
3.88 
4.92 
6.90 
4.30 
5.15 
5.79 
6.56 
7.87 

5.81 


6.89 
8.70 
10.79 
8.34 
9.98 
7.51 
8.52 

8.68 


11.48 

8.86 

7.75 

8.74 

10.95 

10.71 

12.80 

8.70 

10.00 


5.30 
5.27 
6.07 
6.95 


2.29 
.32 


2.19 
3.03 


2.25 
3.42 
5.07 

4.63 
2.96 


5.51 
2.16 
5.96 
7.56 


4.81 


1.80 
2.49 

2.48 
2.70 
1.86 


2.28 
1.72 
1.75 
1.74 
1.64 
2.10 
2.59 
2.06 
1  .89 


1.98 
2.03 
2.74 
1.95 
2.41 
1.35 
2.38 


3.16 
2.15 
1.68 
2.09 
3.36 
3.01 
2.70 
1.68 


MONTHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature:   77°  on  the  4+  at  Six  Stations 
Lowest  Temperature:   0°  on  the  13th  at  Eureka  Springs 
Greatest  Total  Precipitation:   12.80  inches  at  Portland 
Least  Total  Precipitation:   2.19  inches  at  Gravette 
Greatest  one-day  Precipitation:   4.08  inches  on  the  9th  at  Burdette 
Greatest  Total  Snowfall:   2.0  inches  at  Green  Forest  4  ESE 
Deepest  Snow  on  Ground:   1  inch  on  the  9th  at  Three  Stations 


k 


See   reference   notes  following  Station   lodes 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13   14   15 


ABBOTT 

ALICIA 

ALUM  FORK 

ALV 

AMITY  3  NE 

ANTOINE 
APLIN  1  W 
ARtCAOELPHIA 
ARKANSAS  CITY 
ASHDOWN 

ATHENS 

AUGUSTA 

BALD  KNOB 

BATESVfLLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

BEAVER  DAM 
BEECH  GROVE 
BEEOEVILLE 
BENTON 
6ENT0NVILLE 

BERRYVILLE  A  NM 

BIG  FORK 

BLACK  ROCK 

BLAKELY  MOUNTAIN  0AM 

BLUFF  CITY  3  SW 

BLYTHEVILLE 
BOONEVILLE 
BOUGHTON 
BRINKLEY 
BUFFALO  TOWER 

BURDETTE 
CABOT  »  SW 
CALICO  ROCK 
CAMDEN  1 
CARLISLE  1  SW 

CLARENDON 

CLARKSVILLE 

CLINTON 

CONWAY 

CORNING 

COVE 

CROSSETT  7  S 
CRYSTAL  VALLEY 
CUMMINS  FARM 
DAISY 

DAMASCUS 
DANVILLE 
DAROANELLE 
DE  OUEEH 

DERMOTT 

OES  ARC 

DEVILS  KNOB 

OIERKS 

DUMAS 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

EUREKA  SPRINGS 
EVENING  SHADE  1  NE 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
FORDYCE  6  W 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

FULTON 

GEORGETOWN 

GILBERT 


3*62 
5.*3 
4.47 
4.62 

7.60 

8.21 
4.98 
6.89 
10.13 
6.96 

4.35 


5.00 
5.80 
7.06 
3.09 

3.48 
4.94 
4.52 

4.44 


7.39 
3.32 
6.68 
10.10 
4.29 

8.30 
6.23 
3.36 
8.70 
7.64 

10.14 
4.07 
3,87 
4.56 
4.26 

4.64 
11.48 
7.05 
8.86 


3.80 
3.66 
3.93 

3.43 


GLEN WOOD 

6.22 

GRAVELLY 

3.69 

GRAVETTE 

2.19 

GREEN  FOREST 

4  ESE 

5.01 

GREENBRIER 

».33 

GREENWOOD 

- 

GREERS  FERRY 

DAM 

5.17 

GURDON  3  E 

B.7A 

HAMBURG 

- 

HARRISON 

3.29 

HARRISON  FAA 

AIRPORT 

3.02 

HECTOR 

3.61 

HELENA 

10.20 

HOPE  3  NE 

6.90 

HOPPER 

5.64 

HORATIO 

'•.82 

HOT  SPRINGS 

NNE 

5.58 

INDEX 

7.00 

JASPER 

4.33 

JESSIEVILLE 

4.67 

JONESBORO 

5.28 

KEISER 

8.46 

KEO 

B.22 

LAKE  CITY 

5.24 

LAKE  MAUMELLE 

6.29 

LANGLEY 

4.90 

LEAD  HILL 

2.72 

LEE  CREEK  GUARD  STATION 

3.63 

LEOLA 

7.42 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT  //R 

7.15 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

5.97 

LURTON 

4.36 

MADISON 

9.59 

MAGNOLIA  3  N 

9.98 

MALVERN 

8.57 

MAMMOTH  SPRING 

3.45 

MARIANNA  2    S 

10.81 

MARKED  TREE 

11.70 

MARSHALL 

3.78 

MELBOURNE 

3.01 

MENA 

4.52 

MONT  I  CELLO  3 

s 

8.74 

MOROBAY  LOCK 

AND  DAM  8 

9.90 

MORRILTON 

4.20 

MOUNT  IDA 

4.30 

MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 
MULBERRY  6  NNE 


1.85 

.58 

.15 

2.87 

.12 

.35 

.15 

2. 83 

.59 

.58 

2.02 

.34 

.21 

1.98 

.28 

.62 

.35 

.36 

2.06 

.69 

.6f 

03  2.28 

.04 

.34 

.03 

1.34 

.83 

1.01 

•  09 

.67 

.75 

.58 

.61 

2.02 

.54 

.45 

.69 

T 

.10 

l.Ofi 

.20 

1.D5 
•  54 
.23 


1.06 
1.66 
1.62 
1.98 
1.46 

2.96 


.32   .92   .38 


1.75 

.15 

1.10 

1.05 

2.03 

2.00 

* 

1.57 

1.99 

1.09 

.81 

3  1.88 

.03 

.20 

1.87 

.03 

.34 

3.16 

.03 

1.01 

.87 

3.03 

.17 

.35 

.36 

2.15 

.01 

'.00 

T 

1.92 

.07 

.62 

.06 

2.10 

.04 

.22 

.25 

2.16 

.04 

.13 

.08 

1.90 

.04 

.13 

.03 

1.72 

.05 

.25 

40  1.80 

.76 

.40 

.20 

2.90 

.35 

.98 

.47 

.78 

1.70 

1.75 

.07 

.47 

.05 

.48 

1.68 

.52 

1.30 

43  2.46 

.07 

.93 

T 

1.12 

.23 

.12 

1.46 

.09 

.17 

.42 

.98 

T 

1.59 

.32 

3.09 

.25 

1.65 

.05 

2.50 

.14 

1.50 

.36 

.16 

.88 

1.70 

1.10  1.80  1.76 


2.00 
1.93 
1.98 


T    1.67 

1.54 

.46  2.51 


.30  3.80 
1.97 
1.53 


.65  .67 
,89  1,30 
.03   .78 


1.23   .11   .84 


.15  1.01 
.35  .57 
T    1.02 


.54  1.06 
.30   .65 

1.20 


.31  3.29   .67J 


.15 

.75 

.18 

.74 

.02 

.37 

.13 

.59 

.00 

.58 

.05 

.55 

.35 

.22 

T 

.07 

.17 

.10 

.50 

.06 

.08 

.63 

.07 

.57 

.47 

.25 

.10 

.42 

.10 

.83 

.05 
.92 

.67 

.60 

.73 

.13 

.49 

.68 

.70 

1.09 

.04 

1.07 

.02 

/o 

1.95 

.77 

.84 

.01 

.21 

.33 

37 

.77 

.98 

,49 

.77 

T     .O**   .14  1.00 

.31  I   ,42  1.59 

.68  1.71  2.02   .78 


.27 

.53 

40 

.57 

.23 

'"l 

.25 

.25 

14  1 

.53 

.48 

! 

.14 

.32 

40  j 

.60 

.55 

1 

.22 

,90 

.12  1.26   .08| 


.66 

1.78 

.55 

1.77 

.56 

1.36 

.51 

.15 

1.90 

.08 

.85 

2.81 

.88 

.31 

2.27 

.45 

2.15 

.58 

T 

.87 

.25 

• 

4.05 

2.30 

2.10 

.04 

.64 
1.22 

.11 

.55 

.10 

1.11 

1.08 

.06 

.65 

.72 

.77 

vooanfi^iuh. 


DAILY  PRECIPITATION 


ABKAK3AS 
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Day  of  Month 


NARROWS    DAM 

NASHVILLE    PEACH    SUBSTA 

NATHAN    4    WNW 

NEW HOPE    3    E 

NEWPORT 


5.79 
6.15; 
5*661 


NIMROO  DAM 

*.67 

OOELL  3  N 

OOEN  2  W 

OKAY 

OSCEOLA  2    NNW 

1 

OWENSVILLE 

5.85 

OZARK 

OZONE 

PARAGOULO  RADIO 

KDRS 

PARIS 

3.5/ 

PARKIN  2    W 

9.46 

PARKS 

3.28 

PERRYVtLLE 

PINE  8LUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

10.71 

PINE  RIDGE 

4.54 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 

PRESCOTT 

7,51 

HATCLIFF 

ROGERS 

2.76 

ROHWER  2  NNE 

RUSSELLVELLE 

SAINT  CHARLES 

SAINT  FRANCIS 

..3, 

SALEM 

4.46 

SEARCY 

S-!) 

SHERIDAN  TOWER 

'.•a 

SHIRLEY 

SI  LOAM  SPRINGS 

SPARKMAN 

9.5» 

STAMPS 

STAR  CITY  2    S 

STEVE 

STORY 

«.38l 

STUTTGART 

11.80 

STUTTGART  9  ESE 

SUBIACO 

TAYLOR 

8.22 

TEXARKANA  WB  AIRPORT    //R 

WALDRON 

3.66 

WALNUT  RIDGE  F/ 

A  AP 

WARREN 

8.52 

WHITE  ROCK 

WYNNE 

" 

T 

.26 

T 

.36 

.5? 

.17 

.76 

.15 

.OS  1.30 
.03  .20 
1.03 

.22 
.U 
.15      .14 


2.01 
1.30 


3.20 

2.51 

1.53 

T         1.12 

T         2.83 

.08    1.63 

2.40 
1.95 
2.05 
1.53 
.11    2.65 


U      12 


1.37    1.43      .57 


2.05 
1.52 
.45 
1.10 


2.37 
2.50 
1.76 


1.24 

.03      .88 

2.90 

1.59 

2.40 
1.86 
1.S4 

.12    1    . 

.33    1.54 

1.70 


13       14 


.02    1.15       .32 


16       17       IB 


.70       T 

.62    2.16 

.17  .45 
1.04       .14 

.46  3.36 
3.01       .62 


.38 


.36 


1.22       .16 
1.20    1.20    1.00    1.05 
.75    1.15       .45 


1.90    1.30      .54 


19      20      21      22      23      24 


25      26      27 


1.50 

.51 
.61 

54 

.31 

.72 

09 

1.89 

,45 

.04 

.61 

,99 

.14 

(19 

1.69 

.80 

.77 

2.55 

1.60 

29      30 


1.35 

1.35 


1.39 
1.62 

.05 


.36 


.25 
1.68 
1.60 


.06      T 
.21       .04 


m 


DAILY  TEMPERATURES 


ABKAXSAS 
DECBIBKR  1961 


Day  Of  Month 


9       10       11       12 


13      14      15     IS      17      18 


19      20      21      22 


25      26      27      28 


ALUM    FORK 


4RKADELPH1A 


BALD    <NOe 


BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

BEAVER  DAM 

RENTON 

BENTONVILLE 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

BLVTHEVILLE 


BOONEVILLE 


CAMDEN  1 

CLARKSVILLE 

CONWAY 

CORNING 

CR0S5ETT  7  S 

CUMMINS  FARM 

DARDANELLE 

DE  QUEEN 

OES  ARC 

DEVILS  KNOB 

DIERKS 

DUMAS 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

FOROYCE  6  W 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 


HARRISON  FAA  AIRPORT 

HELENA 

HOPE  3  NE 

HOT  SPRINGS  1  NNF 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


67   70 
55   46 


73   74 
56   47 


77   75 
57   52 


74   73 
50   51 


71   71 
52   46 


67   73 
48   48 


72   72 
50   53 


72   73 
54   44 


73   75 
54   48 


76   75 
56   52 


67   73 
53   49 


73   75 
57   46 


70   74 
53   46 


75   74 
50   43 


68   69 
48   48 


65   69 

49   54 


65   68 
52   51 


70   74 
50   50 


75   73 
46   38 


58   66 
39   42 


65   73 
38   39 


73   67 
48   52 


71   72 
53   45 


75   73 
57   51 


69   71 
57   55 


70   57   58 
56   42   40 


74   74 

64   48   44 


72   59   62 


66   57   59 
56   36   28 


68   57   59 
57   41   26 


72   63 
49   45 


70   73 
52   55 


74   74 
43   48 


5  8   70   75 
38   52   50 


77   76 
59   46 


63   69   73 


72   71 
48   47 


68   58 
58   40 


70   5  7 
57   44 


72   59 
56   43 


76   72 
59   47 


72   58 
58   44 


65   53 
53   38 


75   72 
52   45 


74   68 
55   44 


72   58 
58   45 


73   60 
55   43 


59   52   56 
51   34   33 


72   58 
55   46 


75   69 
54   44 


77   58 
57   44 


6*   50 
43   26 


64   51 
42   31 


72   70 
52   47 


68   50   61 


67   56 
55   38 


68   57 
5  7   34 


54   51 
45   26 


64   53 
49   32 


62   47 
42   32 


72   70 
53   45 


70   69 
60   44 


70   56 
56   44 


57   46   48 
39   38   33 


60   51   48 
31   41   37 


58   50   52 
29   37   38 


55   46   40 
32   37   33 


53   43   37 
31   35   31 


49   45   40 
34   32   33 


56   48   46 
28   40   36 


36   44 
32   32 


62   53 
36   40 


51   41   50 
34   34   32 


47   52 
35   34 


46   51 
34   39   31 


59   52   55 

41   40 


46   46 
29   34   33 


55   47   43 
39   35 


52   40   38 
30   34   32 


52   58 
40   40 


54   46 
35   40 


48   51 
38   36 


58   47   51 
39   25 


30   28   21 


53   48   50 
28   37   36 


58   54   52 

37   40 


58   50 
36   39 


38   40 
25   26 


46   40   47 
28   32   34 


48   40   47 
28   30   31 


65   53   51 
35   35   42 


43   45 
34   34 


55   46   45 
32   32   33 


38   42 
29   30 


48   38   35 
28   32   30 


45   37 
30   30 


55   47   54 
38   40   37 


63   49 
39   37 


54   45   49 
40   35 


53   48 
45   39 


42   38 
29   26 


55   50   48 


55   53   48 
42   43   24 


40   37   25 


36   34   20 


37   35   22 


49   47 
42   39 


57   53 
50   47 


53   52 
47   43 


46   42 
41   27 


39   38 
32   32 


38   38 
33   31 


57   54 
46   43 


53   51 
45   44 


50   55 
38   40 


44   42 
40   38 


51   46 
42   40 


49   45 
41   39 


50   43   42 
41   40   19 


44   42   42 
34   34   23 


50   43   41 
42   39   19 


49   45 
41   38 


43   40   40 


55   48   48 


42   43   29 


54   53 
47   46 


41   40 
24   24 


42   42 
32   22 


45   40   41 


46   43   42 

41  40   12 

44   40   39 
35   35   16 

42  38   32 
24   24    5 

38 
11 

31 
12 

53 
30 

47 
27 

44 
22 


34   40   42 
15   25   35 


35   37   41 
17   30 


15   33   35 


31   37 
10   20 


30   39   42 
12   20 


34   38   41 
15   27   35 


33   44   41 


34   36   41 
13   15   31 


28   38 
17   23 


36   43 
12   29 


35   45 
8   31 


32  41  42 

18  25 

40  40 

19  32  37 

34  42  45 

11  27  37 

33  41  43 
14  27  39 


37   36 
15   21 


37   39 
22   32 


34   44   43 
20   29   37 


33   40 
U   27 


40   39   44 


32  39  40 

17  26  35 

25  40  35 

6  20  27 

39  39  43 
13  31  37 

40  43  45 
20  28  37 

40  40  43 

20  33  38 

34  42  39 

0  21  28 

41 
35 


36   45   42 


35   38 
17   29 


34   41   44 
14   30   38 


33   44   43 
10   28   31 


35   43 
7   28 


35   45   43 


32   41 
9   28 


31   40   39 


33   44   45 
20   27   39 


37   36   39 
17   32   34 


37   39 
16   27 


43   45 

35   39   42 


46   47 
37   42 


42   44 
36   42 


40   42 

34   37   39 


35   39   38 


45   46   53 
36   42   40 


46   46   54 


43  46  47 

35  37  39 

55  50  47 

19  41  41 

46  49  50 

36  38  42 

52  48  50 

36  41  41 


51   49   64 


43   45   53 
37   33   41 


43   45   51 
37   36   43 


45   45 
39   41 


56   60 
46   47 


43   43   55 


49  51  52 

38  39  45 

44  45  50 

36  42  43 


55   52   54 


48   45   53 
29   35   35 


45   55 
35   37 


38 

50  45  55 

37  35  39 

45  45  60 

38  42  40 

45  44  59 

37  35  42 

43  47  53 

37  35  40 


45  46  55 

33  38  38 

45  46  55 
33  37  40 

46  42  50 


39   40 
52   50 


46   46   53 
37   41   43 


36   37   44 


50  45  55 

33  23  26 

57  44  55 

38  23  22 

63  49  59 

35  20  24 

45  40  51 

35  29  23 


26   25 
42   53 


44   44   57 
34   19   20 


45   46   54 
23   14   28 


54   41   45 
36   12   20 


47   37 
36   30 


48   48   63 


50   40 
34   30 


60   4  8 
38   26 


51   44 
30   19 


50   43 
33   26 


48   39   49 
35   28   29 


59   50   55 
41   25   24 


37   30   26 


49  45  58 

32  21  22 

51  51  59 

33  18  22 

49  39  52 

37  28  27 

42  40  48 

20  14  29 

48  61  59 

31  18  22 

52  45  54 

34  29  25 

52  45  59 

30  22  22 

48  59  57 


37   50 
18   14 


50   50   55 
22   14   30 


59   45 
37   22 


44   43 
25   20 


50   46   57 
27   17   23 


50   47   60 
31   26   21 


45   49   55 
21   10   28 


47   45   59 
28   21   31 


41   45   58 
2  5   20   30 


60   45 
35   22 


47   39 
29   27 


50   43 
29   25 


54   48 
32   24 


42   36 
28   25 


44   30 
26   21 


42   34 
28   28 


44   41 
28   26 


46   28   35 


57   57   41 
20   31   26 


51   45   32 
33   29   30 


54   44   37 
36   29   25 


63   54   43 
39   32   27 


51  48  44 

37  27  28 

52  47  41 

38  29  28 

49  42  31 

31  25  29 

60  60  45 

37  32  25 

55  47  40 

37  29  27 


48 

42 

52 

28 

29 

20 

48 

45 

52 

31 

23 

22 

48 

38 

45 

28 

26 

20 

43  39  33 

34  18  20 

60  48  48 

35  25  22 

55  47  43 

37  29  25 

62  48  45 

37  30  23 

48  39  34 
30  30  16 

49  28  40 
24  22  20 

51  38  37 

35  21  22 

55 

40 


55   44 
29  22 


37   42 
28   24 


46   42 
25   27 


53   45   38 
27   25   27 


46   30   37 
26   19   20 


47   40   34 
35   22   25 


47   25   31 
25   22   20 


50   51   51 


56 

30   40 


49   53   53 
20   33   34 


57   64   50 
22   38   41 


42   53   52 
17   25   35 


45   54   50 


44   51   51 
12   35   27 


45   47   51   50 
26   16   27   38 


48   48   54   57 
24   15   25   41 


41   39   41   49 
21   15   15   33 


38   39   40   47 
18   11   14   27 


34   39   40   48 


57 

55 

25 

35 

51 

44 

37 

23 

52 

55 

17 

28 

55 

51 

32 

32 

55 

53 

33 

31 

57 

53 

34 

36 

58 

60 

34 

40 

55 

53 

28 

32 

55 

54 

34 

38 

52 

48 

31 

35 

56 

58 

31 

41 

56 

55 

29 

37 

53 

50 

25 

32 

63 

55 

28 

37 

55 

55 

34 

36 

44 

25 

60 

56 

26 

35 

57 

56 

29 

34 

58 

60 

32 

26 

51 

47 

35 

19 

50 

42 

33 

25 

50 

50 

40 

24 

56 

53 

34 

37 

55 

46 

32 

32 

53 

52 

26 

31 

59 

51 

28 

30 

51 

47 

39 

21 

53 

47 

39 

27 

51 

41 

33 

25 

56 

53 

33 

35 

60 

58 

37 

38 

54 

52 

35 

35 

45   50 
10   20 


34   47 
13   16 


37   47 
14   15 


35   39 
17   19 


42   49 
13   25 


39   42 
17   20 


51   54 
21   27 


40   47 
11   20 


39   47 
13   16 


52   51.4 
32.2 

45.2 
25   27.3 

50   50.4 
20   29.1 

47.3 
30   33.5 


48   51 
17   26 


42   48 
13   18 


49   52 
14   28 


45 
28 


39   46 
19   21 


33   42 
13   23 


49   51 
13   23 


45   51 
18   27 


49   61 
16   25 


16 

37   48 


44   52 
IS   28 


40   45 
16   24 


41   47 
8   19 


41   45 
5   10 


35   46 
6   24 


38   45 
14   13 


36   43 
16   17 


40   42 
20   23 


48   53 
19   21 


48 
34 


56 
41 


52 
34 


43 
29 


52 
38 


41 
25 


42 

27 


43 
27 


38 
27 


43   51.5 
35   35.8 


54   54.7 


53 
36 
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rTntiKmiArl 

DAILY 

Tl 

iMI 

>ERi 

\Tl 

IRES 

5 

ARKAKSAS 
DECEltBER  1961 

1   ,. 

(jOQullUBa 

Da?  Of  Montb 

— 1 1 n — 

1     1     1 

1     1 

1 

Stafion 

1 

2 

3    1 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

0 

11 

12   13   14 

15  16   17 

18   19   20 

21   22   23 

24   2S   26 

27   28   29 

30 

31 

> 
< 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

57   71   72 
38   50   55 

69   60   58 
58   41   32 

50   43   42 
35   37   32 

i|5   42   38 
38   37   23 

28   38   39 
10   23   35 

42   43   48 
37   40   41 

49   39   49 
35   28   28 

49   41   32 
33   28   29 

42   53   50 
20   33   36 

38   36   37   44 
23   20   20   30 

46.6 
33.1 

KEISER 

MAX 
MIN 

54   69   58 
33   *5   50 

73   58   55 
55   40   30 

52   42   53 
30   32   30 

45   43   41 
35   35   23 

30   38   41 
14   20   30 

57   45   49 
35   37   37 

49   39   46 
32   25   25 

50   45   38 
35   25   25 

41   54   50 
18   25   30 

34   35   40   40 
19   13   15   23 

47.5 
29.7 

KEO 

MAX 

MIN 

66   71   74 
36   54   46 

74   59   61 

55   45   40 

53   45   50 
33   40   37 

50   47   46 
43   40   28 

32   40   40 
18   26   36 

44   46   52 
36   42   42 

49   40   54 
32   29   25 

55   43   42 
34   29   24 

47   57   53 
20   27   34 

37   41   46   52 
25   18   22   35 

50.5 
33.9 

LEAD  HILL 

MAX 
MIN 

64   68   68 
31   40   45 

56   55   56 
54   32   2  7 

55   44   36 
32   33   31 

38   38   38 
34   34   13 

33   39   41 
9   25   30 

42   45   52 
34   35   41 

50   44   58 
30   25   25 

50   45   32 
38   27   24 

53   54   49 
15   35   27 

38   38   45   40 
24   14   13   28 

47.5 
29.3 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

68   70   75 
34   50   47 

75   53   51 
53   44   42 

53   45   46 
38   37   38 

51   4  7   44 
43   41   23 

32   39   42 
17   25   38 

47   47   51 
37   43   39 

45   41   55 
31   27   23 

54   39   40 
30   31   23 

50   57   50 
19   31   30 

36   41   47   52 
23   15   21   35 

50.1 
33.2 

MAGNOLIA  3  N 

MAX 

MIN 

67   76   75 
39   54   47 

74   71   62 

60   44   4  1 

58   54   56 
36   39   40 

56   53   52 
48   45   29 

39   38   43 
18   33   35 

54   50   65 
38   40   45 

52   48   51 
36   21   25 

52   53   45 
41   30   23 

56   60   59 
21   35   40 

43   50   63   60 
23   17   29   42 

55.9 
35.0 

MALVERN 

MAX 
MIN 

67   74   74 
32   55   45 

72   67   53 
50   4  7   41 

50   48   48 
28   41   35 

55   46   44 
42   41   25 

37   38   41 
15   29   36 

45   45   57 
36   42   45 

55   45   54 
40   18   20 

55   49   43 
3  1   30   2  7 

52   57   55 

17   25   37 

42   45   51   54 
20   13   20   35 

52.9 
32.9 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 
MIN 

57   73   73 
38   48   42 

58   56   59 
35   2  1 

56   40   38 
23   28   30 

41   37   36 
30   33   18 

31   40   39 
8   22   32 

38   45   44 
31   37   39 

45   40   55 
31   27   22 

48   39   38 
26   23   26 

42   59   48 
10   25   31 

33   38   38   45 
16    9    8   25 

45.5 
26.5 

MARIANNA  2  S 

MAX 
MIN 

57   71   73 
31   52   50 

73   71   61 
53   44   4  1 

55   45   54 
36   40   37 

52   49   52 
44   42   29 

31   44   43 
18   25   37 

47   45   50 
38   39   43 

50   40   46 
39   28   30 

52   50   37 
35   29   29 

44   56   52 
20   30   37 

39   38   44   41 
25   18   23   35 

50.4 
34.7 

MARKED  TREE 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MARSHALL 

57   71   71 
36   50 

53   57   58 
55   35 

58   45   39 
28   35   32 

42   45   42 
35   34   15 

34   40   43 
9   25   32 

49   49   47 
33   33   34 

51   49 

40   32   25 

53   52   42 
31       24 

48   57 
37 

38   38   43 
12 

49.4 
31.4 

MENA 

MAX 
MIN 

62   63   71 
40   58   55 

55   55   60 
55   42   41 

54   44   49 
35   35   33 

49   48   48 
38   41   15 

39   39   42 
14   30   34 

49   51   58 
35   34   45 

50   5  5   50 
28   19   30 

52   45   42 
38   28   22 

55   55   54 
23   39   33 

38   48   51   50 
19   16   24   33 

51.7 
33.3 

MONTKELLO  3  S 

MAX 
MIN 

65   73   73 
36   55   50 

74   71   51 
58   45   42 

56   49   55 
35   41   40 

54   53   53 
48   44   33 

35   39   42 
19   30   37 

54   53   57 
39   43   45 

55   45   55 
39   23   24 

57   56   41 
35   30   22 

50   58   56 
19   32   33 

43   46   56   54 
21   17   25   42 

54.5 
35.6 

MORRILTON 

MAX 
MIN 

63   67   73 
33   50   47 

59   50   50 
58   43   35 

57   47   45 
35   39   33 

49   47   42 
41   36   22 

32   40   45 
13   26   37 

45   43   54 
35   37   39 

50   42   62 
32   23   24 

55   47   41 
34   29   28 

52   53   53 
17   34   34 

42   39   48   48 
24   15   17   33 

50.6 
32.4 

MOUNT  IDA 

MAX 
MIN 

64   72   72 
35   59   54 

71   52   60 
62   45   42 

56   50   52 
28   30   34 

53   46   42 
38   40   19 

36   39   43 
13   23   31 

47   45   57 
35   32   38 

54   48   56 
35   18   20 

54   50   52 
40   30   27 

53   57   54 
16   42   34 

45   45   50   53 
19   12   18   33 

52.9 
32.4 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 
MIN 

MOUNTAIN  HOME  1  NN<( 

MAX 
MIN 

50   63   72 
27   40   50 

69   66   47 
52   36   28 

58   46   38 
30   31   30 

35   38   35 
31   30   14 

28   32   39 
9    9   25 

41   44   45 
32   39   35 

35   43   45 
25   25   27 

60   46   2  8 
34   23   23 

33   49   55 
15   17   30 

42   28   36   42 
19   14   13   19 

44.8 
25.9 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MAX 

MIN 

50   61   70 
22   42   46 

71   57   47 
50   32   25 

57   47   39 
25   31   31 

37   40   40 
32   33   15 

26   30   39 
9    9   28 

40   41   44 
33   32   40 

47   35   41 
35   25   22 

58   47   29 
23   23   23 

32   48   55 

13   15   29 

43   28   36   40 
18   11   12   14 

44.8 
25.8 

NARROWS  DAM 

MAX 
MIN 

52   66   70 
24   45   46 

74   73   51 
49   48   4  1 

66   57   43 
32   34   37 

51   57   49 
39   43   29 

39   41   39 
15   15   32 

37   37   38 

61   48   50 
30   19   18 

50   59   44 
21   26   20 

47   55   50 
19   19   25 

50   40   50   51 
19   14   14   23 

53.7 
29.3 

NASHVILLE  PEACH  SUB5TA 

MAX 
MIN 

59   65   75 
25   37   47 

72   72   50 
57   45   39 

65   54   42 
28   35   34 

49   55   48 
37   40   21 

36   37   38 
12   23   30 

42   45   48 
35   37   40 

62   47   50 
32   18   22 

55   58   41 
33   28   21 

45   54   60 
20   31   38 

49   37   48   51 
19   15   27   35 

52.0 
31.1 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

55   73   73 
36   52   51 

71   60   60 
58   42   34 

52   44   41 
37   39   33 

45   43   45 
38   35   27 

31   37   40 
16   25   35 

42   44   49 
36   39   41 

50   40   52 
34   30   28 

51   42   34 
36   28   27 

43   52   51 
20   30   36 

38   39   38   46 
23   19   21   31 

47.8 
33.5 

NIMROD  DAM 

MAX 
MIN 

53   53   70 
22   44   47 

72   69   45 
53   42   38 

62   57   43 
32   33   33 

45   49   43 
42   40   20 

32   33   41 
11   13   30 

45   43   44 
35   31   39 

54   40   48 
36   18   19 

58   51   40 
23   28   20 

42   53   58 
17       33 

48   36   44   49 
23   15   17   20 

49.4 
29.1 

OKAY 

MAX 
MIN 

68   77   75 
39   57   56 

73   70   65 
52   45   43 

50   52   52 
32   39   38 

57   52   48 
42   44   25 

40   37   42 
16   33   36 

47   48   55 
38   41   42 

50   51   59 
35   23   24 

51   55   49 
45   34   26 

57   63   50 
22   39   35 

45   50   55   58 
25   19   27   42 

55.5 
36.4 

OZARK 

MAX 

MIN 

66   71   73 
39   54   48 

57   57   59 

57   42   33 

53   47   45 
34   35   35 

52   43   43 
43   38   17 

35   44   45 
13   30   38 

45   45   58 
37   35   41 

54   45   57 
33   19   25 

53   47   45 
35   28   29 

52   54   52 
25   31   35 

37   42   47   55 
22   15   25   37 

51.2 
33.2 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

MAX 
MIN 

53   72   72 
34   48   50 

66   59   58 
58   38   26 

53   42   42 
33   35   31 

46   43   43 
38   35   24 

29   39   38 
14   22   33 

42   44   47 
35   40   39 

49   39   49 
35   25   25 

47   43   32 
29   25   29 

39   55   49 
16   2  9   34 

39   36   37   45 
20   14   16   27 

46.7 
31.0 

PARIS 

MAX 
MIN 

59   71   75 
36   47   47 

71   58   53 
57   43   32 

57   46   46 
29   37   33 

52   45   41 
41   40   17 

35   41   44 
13   27   38 

44   46   58 
35   36   42 

54   44   55 
31   19   20 

52   49   42 
30   26   30 

55   60   53 
18   25   28 

40   40   48   55 
21   15   21   33 

51.9 
31.3 

PERRWILLE 

MAX 
MIN 

64   69   74 
29   53   43 

71   57   53 
52   42   35 

55   48   43 
26   38   32 

48   46   40 
39   35   20 

34   41   45 
11   25   36 

45   44   54 
34   38   38 

52   47   59 
31   18   20 

55   47   42 
29   27   27 

52   55   53 

15   25   34 

45   42   48   54 
22   11   16   30 

51.4 
30.1 

PINE  BLUFF 

MAX 
MIN 

66   70   75 
41   51   52 

75   71   64 
61   47   42 

60   50   52 
38   42   39 

50   49   49 
45   42   31 

33   41   42 
21   30   38 

50   50   55 
38   41   45 

52   43   57 
35   29   28 

55   51   40 
39   29   25 

52   59   57 
23   34   38 

45   45   48   51 
25   19   29   38 

53.5 
35.7 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

67   76   75 
40   58   51 

74   56   62 
55   44   4  3 

53   45   53 
38   38   40 

50   48   49 
43   43   25 

33   40   42 
20   30   37 

49   47   56 
38   43   44 

50   42   57 
30   30   28 

55   44   41 
39   30   25 

53   57   57 
22   33   27 

39   47   48   49 
25   19   27   36 

52.1 
36.6 

POCAHONTAS  1 

MAX 

MIN 

51   72   71 
32   48   47 

65   58   60 
57   37   25 

53   41   39 
31   32   31 

44   41   41 
34   35   22 

29   37   38 
10   21   34 

39   44   45 
35   38   40 

48   4  1   49 
35   28   25 

50   43   32 
27   25   28 

39   52   48 
14   30   34 

38   39   38   41 
19   13   13   27 

46.0 
29.9 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

55   64   74 
27   42   45 

74   75   54 
47   51   42 

63   57   56 
38   40   39 

57   52   57 
45   45   45 

45   37   42 
22   24   33 

48   48   50 
40   40   40 

59   54   55 
43   28   25 

45   58   47 
28   28   27 

44   50   60 
22   23   33 

48   42   48   48 
25   20   21   3C 

53.8 
34.2 

PRESCOTT 

MAX 

MIN 

58   77   75 
40   50   54 

73   72   53 
51   49   40 

60   52   52 
35   36   38 

54   52   48 
45   40   29 

36   35   40 
15   30   33 

48   48   62 
40   39   43 

59   4  8   50 
32   23   30 

55   55   45 

40   24   19 

51   59   57 
20   39   33 

49   44   55   54 
28   18   30   3S 

55.4 
35.3 

ROGERS 

MAX 

MIN 

52   65   69 
35   49   50 

63   54   56 
49   32   32 

52   40   44 
30   30   30 

44   38   37 
28   23    7 

37   44   43 
7   23   32 

47   47   56 
33   40   40 

48   51   57 
22   14   31 

50   39   31 
35   20   22 

54   50   50 
19   38   23 

42   37   48   4; 
17   10   20   3C 

48.5 
28.1 

ROHWER  2  NNE 

MAX 
MIN 

56   64   69 
34 

71   62   51 
44 

54   51   55 
35   35   39 

57   57   51 
40   41   28 

35   43   43 
19   27   34 

53   59   53 
38   37   4- 

52   42   51 
39   22   24 

56   51   4- 
37   34   2! 

47   59   56 
29   29   3C 

46   42   47   4 
18   19   21   3( 

7       53.1 
)   31.7 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

65   72   73 
30   50   46 

70   58   63 
57   43   31 

58   47   42 
29   40   34 

51   44   42 
42   40   20 

32   40   45 
14   28   3( 

44   43   5< 
37   36   4C 

50   44   5E 
31   20   2-' 

53   48   4; 
31   28   2< 

50   55   5- 
>       19   26   3i 

44   40   48   5 
23   13   18   3 

J   51.1 
S   31.6 

SAINT  CHARLES 

MAX 
MIN 

54   63   73 
25   44   51 

75   74   55 
52   47   40 

62   53   55 
35   38   38 

55   53   53 
43   43   34 

34   34   4' 
19   19   3- 

45   55   4< 
33   42   4, 

52   45   4. 
41   30   2 

45   55   3 
29   29   2( 

r     37     45     5C 

23   23   3 

44   35   40   4 
25   20   20   3 

5   50.2 
3   33.2 

SEARCY 

MAX 
MIN 

50   72   75 
34   55   48 

73   60   63 
58   43   33 

57   45   41 
33   41   34 

50   47   40 
41   37   30 

31   40   4- 
15   25   3 

43   45   5 
r      3  7   42   4 

)   49   50   5 
35   29   2 

J   51   45   4 
)   30   27   2 

)   46   54   5 
7   17   27   3 

>   40   40   44   4 
,   21   15   17   3 

7   49.8 
4   33.0 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 
MIN 

67   73   75 
35   57   49 

72   53   53 
53   42   39 

53   45   48 
31   38   36 

52   46   46 

40   39   27 

33   39   3 
11   24   3 

3   44   46   5 
S   34   41   4 

J   51   48   5 
3   32   18   2 

7   54   48   3 
?   36   21   2 

9   52   57   5 
i.   19   31   3 

J   48   44   59   5 

b   22   14   22   3 

1   52.3 
0   32.1 

SILOAM  SPRINGS 

MAX 
MIN 

53   58   58 
39   44   51 

S7   52   55 
<,e       32   3C 

49 
28 

H   4S 
33   33 

48 
29 

38   33 
28    e 

36 
8 

47   4 
29   3 

4  45 

5  37 

45   5 
36   4 

7   49 
1   23 

50   5 
14   3 

B   45 
?   34 

34   3 
23   2 

B   53 
4   21 

52   5 
39   2 

3       37 
6   18 

38 
12 

51   4 
20   3 

2   48.2 
1   29.2 

See   refereMe   notes   following  St»tlon   lodez. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 

^ 

ASEAVSAS 

Station 

Day 

3f  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

STUTTGART 

MAX 

MIN 

61 
39 

70 
52 

74 

50 

73 
57 

70 
45 

61 
41 

55 
36 

49 
41 

50 
37 

51 
36 

50 
41 

47 
30 

33 
20 

42 
28 

42 
37 

50 
37 

47 
42 

51 
42 

51 
37 

38 
31 

52 
28 

52 

38 

49 
29 

39 
26 

50 
26 

55 
32 

52 
38 

42 
26 

42 

21 

45 
26 

45 
37 

51.2 
35.7 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 
MIN 

51 
31 

72 
43 

73 
51 

72 
46 

49 
40 

60 
34 

54 
38 

46 
37 

51 
41 

50 
41 

47 
31 

33 
19 

33 
20 

44 
32 

43 

37 

51 

39 

4! 
40 

50 
40 

45 

30 

40 
27 

51 
29 

52 
28 

38 
26 

38 
21 

45 
27 

56 
33 

46 
26 

35 
21 

39 
24 

44 
29 

48.4 

32.7 

SUBIACO 

MAX 
MIN 

66 

33 

70 
53 

72 

50 

71 
56 

57 
42 

61 
34 

56 
36 

45 

36 

46 
32 

50 
41 

42 
39 

42 
16 

35 
12 

41 
25 

45 

45 
35 

43 
34 

57 
39 

53 
29 

44 

20 

54 
24 

50 
34 

48 
26 

40 
28 

52 
19 

60 
31 

53 
32 

42 
21 

39 
19 

47 
23 

53 
34 

50.9 
31.9 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

69 
43 

75 
58 

74 
55 

73 
57 

57 
44 

58 
43 

55 
36 

45 

37 

55 
40 

56 

45 

50 
39 

39 
24 

40 
19 

38 
35 

40 

46 
38 

47 
40 

65 
45 

49 
29 

50 
24 

59 
29 

60 
37 

46 
30 

47 
27 

56 

31 

61 
41 

56 
33 

40 
27 

48 
22 

57 
31 

56 
31 

53.8 
36.4 

WALDRON 

MAX 
MIN 

65 
30 

72 
'.2 

72 
43 

70 
57 

57 
44 

60 
38 

54 
28 

47 
40 

52 

34 

52 
42 

46 
40 

45 
14 

37 
13 

43 
31 

44 
36 

45 

37 

46 

31 

59 

41 

54 
30 

51 
18 

60 
23 

55 
32 

50 
29 

43 

28 

57 
18 

58 
35 

54 
31 

40 
19 

45 
11 

49 
19 

49 
29 

52.6 
31.1 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

51 
37 

72 
53 

71 
51 

66 
50 

50 
36 

60 
30 

49 
32 

41 
32 

40 
31 

45 
35 

39 
36 

40 
19 

30 
14 

36 
26 

39 
34 

41 
35 

44 
41 

48 
41 

48 
32 

41 
29 

50 
29 

49 
33 

34 
25 

32 
23 

39 
16 

50 
32 

45 

30 

32 
19 

39 

18 

38 

19 

46 

30 

45.3 
31.2 

WARREN 

MAX 
MIN 

65 
38 

76 
55 

74 
46 

77 
56 

72 
45 

66 

41 

57 
35 

49 
40 

57 
37 

56 
48 

53 
45 

53 
32 

37 
19 

40 
30 

43 

52 
37 

51 
43 

59 

43 

56 

47 
24 

56 
25 

59 
41 

58 
28 

46 
24 

51 
20 

58 
35 

57 
39 

47 
25 

48 
18 

57 
29 

56 
39 

55.9 
35.8 

WHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

59 
35 

59 
52 

66 

53 

60 
51 

59 
34 

54 
34 

46 
30 

38 
26 

43 
27 

41 
33 

41 
33 

39 
6 

2B 
8 

37 
19 

40 
30 

40 
31 

43 
36 

46 
27 

44 
20 

40 
15 

50 
30 

46 
33 

38 
18 

36 
19 

42 

24 

44 

35 

45 
24 

32 

15 

35 
13 

42 
23 

44 
26 

44.4 
27.7 

WYNNE 

MAX 
MIN 

57 

72 
50 

72 
50 

68 
54 

59 
38 

60 
26 

55 
37 

48 
34 

45 
32 

50 
36 

52 

38 

48 
30 

16 

42 
20 

40  1 

_36j 

44 
36 

44 
42 

50 
40 

52 
38 

40 
28 

50 
27 

50 
32 

48 
29 

38 
29 

51.5 
34.8 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Statioo 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

2°^ 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAU 

EVAP 

- 

.01 

.01 

.08 

.01 

.05 

.05 

.07 

- 

.00 

.09 

» 

* 

• 

.22 

_ 

.03 

,05 

• 

t 

OR 

• 

» 

. 

, 

.13 

_ 

_ 

. 

_ 

B  1.14 

WIND 

13 

13 

9 

19 

46 

14 

36 

29 

53 

15 

35 

41 

92 

33 

22 

34 

14 

20 

56 

67 

10 

16 

64 

62 

31 

18 

42 

59 

48 

27 

16 

1054 

NARROWS  DAU 

EVAP 

_ 

.02 

.05 

.03 

.04 

.09 

.07 

.03 

_ 

.01 

.03 

. 

t 

.07 

.01 

.00 

.00 

.08 

, 

, 

.14 

. 

_ 

. 

WIND 

20 

41 

13 

39 

41 

18 

18 

20 

26 

25 

8 

40 

45 

22 

21 

23 

17 

10 

62 

50 

13 

30 

85 

56 

20 

26 

61 

46 

37 

22 

26 

981 

NIMROD  DAM 

EVAP 

- 

.01 

.01 

.02 

.04 

.04 

.03 

.05 

_ 

- 

.13 

.06 

, 

t 

.18 

_ 

.02 

.02 

. 

. 

.08 

. 

. 

. 

.08 

* 

« 

. 

• 

09 

B  0.99 

WIND 

B 

3 

0 

4 

5 

4 

4 

8 

47 

4 

18 

27 

9 

12 

7 

21 

2 

1 

2 

15 

3 

1 

40 

19 

2 

3 

3 

9 

12 

7 

6 

304 

RUSSEIXVIIXE 

EVAP 

.04 

.01 

.06 

.03 

.02 

.11 

.08 

.05 

_ 

.03 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

.02 

.01 

.07 

. 

.03 

.04 

, 

* 

♦ 

.16 

.06 

* 

, 

. 

.15 

B  1.25 

WIND 

9 

7 

13 

18 

9 

12 

12 

43 

37 

11 

33 

37 

20 

10 

39 

31 

8 

10 

71 

18 

11 

21 

58 

41 

12 

14 

35 

32 

18 

11 

20 

721 

STDTTGART  9  ESE 

EVAP 

. 

. 

.10 

.10 

.07 

.04 

.04 

.09 

.08 

_ 

. 

.01 

» 

. 

.03 

.11 

.02 

.02 

.05 

, 

.07 

, 

, 

, 

. 

,!.■> 

B  1.27 

WIND 

11 

• 

84 

70 

88 

16 

21 

17 

78 

22 

77 

83 

50 

26 

35 

35 

44 

30 

98 

91 

2 

61 

172 

96 

12 

68 

96 

50 

90 

45 

26 

1694 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  ol  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

BLYTHEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

BRINKLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

CROSS ETT  7  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

EUREKA  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

T 

T 

T 

T 

T 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.2 

T 

T 

T 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

GILBERT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

T 

GRAVETTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

. 

T 

T 

T 

T 

T 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

JONESBORO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

HARIANNA  2  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

OZARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

ROGERS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

SEARCY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

S««  r*t«r«nc«  aot«B  i 


■9Miii»0a«6Hiuo6 


shhMI 


TOTAL  PRECIPITATION 


DECEMBER  1961 


AVERAGE  TEMPERATURE 


DECEHBER  1961 


KaawfiOMsov. 


■MM 


STATION  INDEX 


STATION 


APPLE TOM 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cliraatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  **Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  'F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65* F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind**  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatological  Data*'  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  Ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  ""Snowfall  and 
Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time. 
During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 


In  the  Station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observati 
C 


nd  Tables" 


dicate  the  following: 
Hourly 


Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later 

Precipitation  Data**  Bulletin. 
H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 
+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain, 

B   Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In 
Hourly  Precipitation  Data.) 
SS   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and 
STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.;  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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CORRECTIONS 

SEPTEMBER  1961:   ARKADELPHIA,  Climatological  Data  Table,  Total  Precipitation  should  be  3.65,  Departure  .82,  No.  of  Days  .10  or  more 
Precipitation  6,  .50  or  more  2,  and  1.00  or  more  1. 

SEPTEMBER  1961:   SOUTH  CENTRAL  DIVISION,  Cllmatological  Data  Table,  Precipitation  Average  should  be  3.97  and  Departure  1.28. 

SEPTEMBER  1961:   ARKADELPHIA,  Daily  Precipitation  Table,  Amount  on  the  30th  should  be  Zero  and  the  Total  3.65. 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


iwif 


ALUM  FORK 
ARKADELPHIA 
ASHOOWN 
8AL0  KMOB 
BATE5VILLE  LIVESTOCK 

8ATESVILLE  L  t  0  NO  1 

BEAVER  DAM 

BENTON 

BENTONVILLE 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

8LTTHEVILLE 
BOONEVILLE 
BRINKLET 
CAMDEN  1 
CLARICSVILLE 

CONWAY 
CORNING 
CROSSETT  7  S 
CUMMINS  FARM 
OARDANELLE 

DE  OUEEN 
D£S  ARC 
DEVILS  KNOB 
DIERKS 

DUMAS 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETIEVILLE  EXP  STA 
FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

FOHOYCE  6  » 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

GILBERT 

GRAVETTE 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HELENA 

HOPE  3  NE 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

JONESBORO 

KEISER 

KEO 

LEAD  HILL 

LITTLE  ROCK  UB  AIRPORT 

MAGNOLIA  3  N 
MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MARIANNA  2  S 
HARKED  TREE 

MARSHALL 
MENA 

MONTICELLO  3  S 
MORRILTON 
MOUNT  IDA 

MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME  1  NNH 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
NARROWS  DAM 
NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NEWPORT 

NIMROD  DAM 

OKAY 

OZARK 

PARAGOULO  RADIO  KDRS 

PARIS 

PERRYVILLE 

PINE   BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 
PRESCOTT 
ROGERS 

ROHWER  2    NNE 
RUSSELLVILLE 

SAINT  CHARLES 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SI  LOAM  SPRINGS 
STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 

SUBIACO 

TEXARKANA   W6   AIRPORT 

WALDRON 

WALNUT    R106E    FAA   AP 

WARREN 
WHITE    ROCK 
WYNNE 


January 


40.1 
36.7 
36. 2M 


34. 5M 

3e.4 

39.9      -   6.0 


35.7 
35.1 
35. 4M 


February 


March 


50.6 
66.6 

65. 9M 


36.8 
34.7 
3a. 2 
33. 2M 
35.9 

40.6 
38.5 
33.0 
38.6 
34. 8M 

34. 2M 
38.4 

40. 2M 


DIVISION   AVERAGES 

NORTHWEST    DIVISION 
NORTH    CENTRAL    DIVISION 
NORTHEAST    DIVISION 
WEST    CENTRAL    DIVISION 
CENTRAL    DIVISION 
EAST    CENTRAL    DIVISION 
SOUTHWEST    DIVISION 
SOUTH   CENTRAL    DIVISION 
SOUTHEAST    DIVISION 


37.2 
36. CM 
41.0 
39.3 
34.7 


40.8 
35.4 
39.  3M 
38.1 


45.8 
45.8 
45.2 
42.9 


47.7 

51.4 
48.5M 
43.6 
48.6 
48. OM 

42.  5M 


34.1 
33.6 
35.5 
36.9 
37.2 
38.2 
39.1 
40.7 
39.9 


-  5.7 

-  5.0 

-  4.9 


51.4 

M 
47.  7M 


43.8 
43.4 
46.1 
46.3 

7.6 
46.5 

9.0 
51.2 


-    6.1    50.2 


54.4 
57. 6M 
58.5 


53.3 

52.8 
54.8 
56.  2M 
59.4 
54.6 

55.4 
52.3 
59.8 
57.6 
54.5 


60.5 

50. IM 
50.0 


55 

2M 

54 

OM 

50 

IM 

54 

9 

59 

0 

55 

6M 

54 

6 

59.5 
55.1 
52.8 


S3.0M 
58.4 
57.4 
51. 9M 


55.5 

55.0 
57. 3M 
52.  5M 
57. IM 

54.5 


56.2 
59.0 
58.1 


April 


56. 4M 

54.4 

57.4 

56.6 
59.4 
59.0 
62.4 
58.9 

60.2 


53. 8M 

59.1 

60.1 

61.6 
54.6 
54.5 
55.9 
56.0 

61. 6M 
58.8 
57.8 
57. 2M 


56.2 

59.4 
56.  OH 


May 


56 

4M 

59 

0* 

58 

1 

56 

6 

59 

0 

60 

7H 

62.6 
69.7 
56.9 


69.0 
69.1 

69.3 
62.  7H 
63.3 
64.2 
63.7 

68. 6M 

67.8 

65.1 

64.0 

62.9 

64.1 

68.3 
68. 4H 
68.9 


74.0 
74.8 
74.4 


76.7 

69. 8M 

73.4 

75.5 


67.1 

.4    66.6 
66.6 
70.6 
2.0    67.5 
66.6 


60. 8H 

56. IM 
60.4H 


-  3.6 

-  2.9 

-  3.4 


75 

.3 

73 

.8 

74 

8 

76 

3H 

74 

8 

74 

2 

72 

6H 

75 

8 

74 

7 

75 

1 

71 

4M 

73 

6 

7* 

9M 

7* 

6 

73 

0 

70 

5M 

72 

h 

78 

9 

78 

2  1 

78 

OM 

77 

5 

75 

8 

77 

6m; 

August  September  October  Noveiober  December 


79.0 
79.6 
79. 4M 


78.5    :  -    2.9 


75.8 
76.3 
73.8 


2.8    74.2 
75. 3H 
70 


67.6 
68.4 
68.8 


-  2.3 

-  3.0 

-  3.2 

-  1.5 


71 

7 

76 

1 

75 

1 

74 

0 

75 

1 

73 

6 

75 

0 

76 

4 

69 

6 

76 

3H 

60 

.0 

79 

.4 

78 

.3 

80 

.0 

74 

5M 

77 

4 

79 

3 

78 

4 

75 

2 

76 

2 

^6 

4 

77 

8 

79 

3M 

30 

0 

76 

] 

76, 

6 

77.1H|  -    2.7 


76.7  - 

76.8  1  - 

77.5  i  - 

78.6  -    3.5 


77.7    I  -    3.7 


72. 3H 

77.3 

78.1 


74 

9 

72 

1 

73 

7M 

7? 

7 

68 

6M 

73.5 
74.5 
72.8 


74.4 
67.6 
66.6 
66.6 


61.6 
56.6 
61.2 

62. 2M  - 
62. 6m'  - 
62.8  - 
63.5      -    1.5 


62,0    j - 

62.3M| 

62.7    ,  -    3.0 


50. 6M 
52.3 
52.8 
50.0 


51.0      -    0.1 
50.9      -    0.1 


71.2 
72.0 
74.6 
73.2 
74.1 
75.3 
74.1 
75.0 
76.1 


78.3 

78.6  ; 
79.3MI  - 

80.7  i  - 


80.3    I ■ 

77.5M[ 
77.6      • 
78.2 
79.3    !  • 
77.8    j ■ 

71.7 
77.6    I  - 
76.9 
77. 7M 
77.1 


79. 4M    -    2.7 


79.5    ;  -    3.7 


78.1    I  -    3.7 
79.7    I  -    3.6 


60.2    I  -    2.1 


l.l    77.6    :  -    3.0 


76.6 

77.2MJ 
78.6 

76.7 
76.0 
75.4 
76.7 
78. 4M 


74.0MI 
76.9    I  - 
75. 4M 

77.4  |- 

76.5  -    3.2 


75.1 
74.6 
76.9 
76.5 

77.2 
76.6 
78.9 


74.1    I  -    4, 


78.9 

77.2 
76.4 
79,0 
76.4 
76.2 


74.5  I  -    4.2 

74.8  I  -    3.9 

76.8  -    3.4 

75.7  '  -    4.7 

77.1  I  -    4.1 


74.3      -    0.5 


72.1 
73.0    I 
73. 7M 


73.5      -    1.0 


75.2    I  -    1.0 


72  .  3      -    1.1 


62.9      -    2.1 


62.0 
61. 9M 
63.4 


61 

.8H 

63 

.OM 

61 

.3H 

63 

2 

62 

6 

63 

6 

52 

2 

M 

61 

I 

59 

5 

62 

2 

62 

0 

63 

2 

62 

2 

51. OM 
49.9 
49,2 
48.9 


51. 9M    -    0.1 


AAKANSAS 

1961 


41 

fl 

36 

3 

39 

8 

40 

4 

42 

1 

41 

9 

44.  1 
42.2 
35. 6M 


44,  OM 

40.0 

39.6 

38.9 

35.8 


75,0 
74.1 
72.1 


69.0 

-  2.4 

70.9 

-  0.6 

73.3 

0.1 

71.7 

-  2.0 

72.8 

-  1,6 

73.7 

-  0.6 

73.8 

-  0.9 

63.3      -    0.2 


62.2      -    0,7 


63.3       -    0,3 


46.  9H 
50,5 
51, 9M 


47,0 
46.5 
51.1 


3.6 
2.4 

43,7       -    1.3 

45.1  -    0.1 

43.2  -    2.4 

39.9       -     1,9 


60.5 
60.9 
63.1 


42,5      -    1.2 


35.9 
35.3 
4U5M 
41,6 

40,7 
39. 3M 
46,5 
42,2 
38.9 


62.7       -     1,3 


48, 9M  0.0 

51.8  - 
53, OM  - 
47.6 


51.8M 
51.1 

51,5M 


52.4       -    1.6 


46.7       -    0.5 


0 

37 

4 

0 

39 

4 

-  0 

40 

5 

-  0 

41 

5 

0 

42 

4 

0 

44 

0 

-  0 

45 

3 

-  1 

44 

3 

41.6 


38,3       -     1.9 


il.4       -    1.5 


60.1 
58.4 
58,0 
55.9 


60.6 
58,6 
60,5 


57.7 
60.3 
61.5 
60.8 
60.0 


1,9 
2.0 
1.4 


2.7 
1,5 


1.3 
3.2 


2,0 
1,1 


3.0 
1,9 
1.6 


38.7 

56.0 

43.5   - 

1.6 

62.3 

-  1.0 

40.  6M 

60.1 

41.4   - 

1.9 

60.5 

-  2.1 

45.1   - 

2.9 

63.0 

-  2.1 

41.9 

60.2 

38.3 

56.7 

45.9   - 

1.4 

62.5 

-  2.4 

36.1 

- 

43. 2M 

- 

TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


Station 


ABBOTT 

ALICIA 

ALUM  FORK 

ALY 

AMITY  3  NE 

ANTOINE 
APLIN  1  " 
ARKAOELPHIA 
ARKANSAS  CITY 
ASHOOWN 

ATHENS 
AUGUSTA 
8AL0  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 
BATE5V1LLE  L  &  0  NO  1 

BEAVER  0AM 
BEECH  GROVE 
6EE0EVILLE 
BENTON 
BENTONVILLE 

6ERRYVILLE  *  NW 

BIG  FORK 

BLACK  ROCK 

BLAKELY  MOUNTAIN  0AM 

BLUFF  CITY  3  SW 

BLYTHEVILLE 
600NEVILLE 
BOUGHT  ON 
BRINKLEY 
BUFFALO  TOWER 

BURDETTE 
CABOT  4  SW 
CALICO  ROCK 
CAMOEN  1 
CARLISLE  1  SW 

CLARENDON 

CLARKSVILLE 

CLINTON 

CONWAY 

CORNING 

COVE 

CR0S5ETT  7  S 
CRYSTAL  VALLEY 
CUMMINS  FARM 
OAISY 

DAMASCUS 
DANVILLE 
OARDANELLE 
DE  QUEEN 
DERMOTT 


DES  ARC 

DEVILS  KNOB 

DIERKS 

DUMAS 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

EUREKA  SPRINGS 
EVENING  SHADE  I  NE 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

FOROYCE  6  W 

FORT  SMITH  WB  A P    // 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

FULTON 

GEORGETOWN 

GILBERT 

GLENWOOD 

GRAVELLY 

GRAVETTE 

GREEN  FOREST  4  ESE 

GREENBRIER 
GREENWOOD 
OREERS  FERRY  0AM 
GURDON  3  E 
HAMBURG 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPOR 

HECTOR 

HELENA 

HOPE  3  NE 

HOPPER 

HORATIO 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

HUTTIG  DAM 

INDEX 

JASPER 
JESSIEVILLE 
JONESBORO 
KEISER 

KEO 

LAKE  CITY 

LAKE  MAUMELLE 

LANGLEY 

LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  ST 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  W8  AP 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

LURTON 

MADISON 

MAGNOLIA  3  N 
MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MARIANNA  2  S 
MARKED  TREE 


I 


imm  Mtarciica  iM>t«»  follo»lni  StmtloB  Index. 
-    159   - 


i 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


ESE 


MARSHALL 

MELBOURNE 

MENA 

MONTICELLO  3  S 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM 

MORRILTON 
MOUNT  IDA 
MOUNT  MASAZINE 
MOUNTAIN  HOME  I  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 


MOUNTAIN  VIEH 
MULBERRY  6  NNE 
NARROWS  DAM 
NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 
NATHAN  «  HNH 

NENHOPE  3  E 
NEWPORT 
NIMROO  DAM 
ODELL  3  N 
ODEN  2  U 

OKAY 

OSCEOLA  2  NNH 

OKENSVILLE 

OZARK 

OZONE 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

PARIS 

PARKIN  2  W 

PARKS 

PERRYVILLE 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

PINE  RIDGE 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 

PRESCOTT 
RATCLIFF 
ROGERS 

ROHWER  2  NNE 
RUSSELLVILLE 

SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM 
SEARCY 
SHERIDAN  TOWER 

SHIRLEY 

SI  LOAM  SPRINGS 

SPARKHAN 

STAMPS 

STAR  CITY  2  S 

SIEVE 

STORY 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 

SUeiACO 

TAYLOR 

TEXARKANA  WB  AP     / 

WALDRON 

WALNUT    GROVE    2    NNE 

WALNUT    RIDGE    FAA    AP 


January 


1.30,' 
l.«6l 

1.66 
1.99 
1.3t| 

.70 


1.20 
1.06 
1.S6 
I.IS 
1.31 


AIUEAKSAS 


February 


1.69 
1.37 
l.SO 


2.03 
.89 

•  AT 


-1.79 
-2.22 


April 


e.is' 

7.09| 
7.87 
13.35 
10.30 


rT:T^ 


WARREN 
WHITE    ROCli 
WHITECLIFFS 
WYNNE 


DIVISION    AVERAGES 

NORTHWEST    DIVISION 
NORTH   CENTRAL    DIVISION 
NORTHEAST    DIVISION 
WEST    CENTRAL    DIVISION 
CENTRAL    DIVISION 
EAST    CENTRAL    DIVISION 
SOUTHWEST    DIVISION 
SOUTH    CENTRAL    DIVISION 
SOUTHEAST    DIVISION 


-3.39 
-3.62 


7.01 
3.51    - 
3.89 


8 

.26 

6 

.25 

10 

.12 

11 

07 

10 

13 

8 

61 

8 

62 

10 

Ot 

5 

24 

10 

39 

6 

.94 

8 

.98 

7 

99 

6 

31 

5 

91 

8 

91 

9 

52 

9 

29 

10 

69 

10 

15 

7. 

71 

9.09 
3.07 
3.40 


-  .06 
-1.11 

-  .03 
1.28 


9.80 

11.47 
7.45 
6.06 

10.51 
9.03 

10.78 
2.50 
7.83 
8.02 

11.92 


9.67 

4.76 
8.76 
7.91 


8.84 

8.15 
10.69 


2.07 
5.01 


3.91 
1.75 


2.33 

8.21 
8.94 
8.99 
10.68 
11.89 

10.10 
10.57 
8.76 
4.22 
7.03 

8.80 
7.64 
7.26 
8.06 


7 

.42 

10 

.68 

7 

.78 

11 

.75 

6 

62 

6 

52 

10 

53 

6 

44 

6 

96 

6 

03 

12 

94 

July 


1.86 


1.83  -1.33 


3.34^  -    .27 


1.22    -1.79 


7.431      3.25 


4.23       1.33 


August 


2.63;  -    .95 

3.761 

5.871     2.93 


5.841      1.45 


7.54 
8.11 
14.85 
7.92 


2.41    10.80 


.2 

2.01 

- 

.2< 

3.90 
3.72 

-2 

.2< 

3. Of 

.94 

3.66 
2.39 

1.86 

4.12 

99 

3.10 
2.21 

81 

4.81 
1.86 

2.36 
6.24 

2.05 
3.71 
2.36 

4.03 

2. 

79 

4.46 
2.43 

5. 

-2. 

67 
59 

5.83 

6.82 
7.54 

7.34       3.25 


6.351      2.62 


4.531      1.37 


3.59       1.09 


3.84: 
3.59I 
1.95! 


5 

.86 

I 

.89 

6 

40 

3 

.05 

5 

86 

1 

.77 

8 

1 

54 
73 

3 

79 

8 

38 

4 

73 

6.091      2.69 


14.02 
11.37 
8.57 
9.07 
6.87 
6.32 
6.41 


2.77    -2,22]     3.53 
3.29    -1.67       5.12 


■1.51       3.55 


-1 

.30 

- 

.17 

- 

.41 

-1 

.06 

- 

.18 

- 

.02 

5.681 
2.961 
3.29, 
10.41 

10,40: 
6.68! 
8.40 

4.65| 
3.30 


-1.30 
7.15 


6.44|      3.29 


-2.12 
-1.67 


2.10)  -1.18 


5.031      1.31 
.99J  -1 
.98    -1.34 


3.781  -1.08 


1.521 
2.57I  - 
1.081 
1.29    -1.56 


4.43. 
5.06! 
5.99 


6.28       1.99 


2.17- 
4,62| 

1.72 


5.20'      1.64 
4.70|      1.41 


4.061  1.00 
3.62!  .86 
3.91       1.05 


2.38    -    .94 


1.56. 

1.09    -2.13 
1.46. 
.50    -2.60 

1.83    - 

1.56 

2.05    -1.54 

.20!  -3.29 


6.56      2.19 


4.06       1.04 


8.05 
5.71 

10.91 


6.88 
2.16 


5.77 
3.57 
9.46 


2.931  -    .52 


5.741      2.95 


6.52       2.58 
9.85       5.69 


6.12       1.67 


10.95 
10.71 
4.54 


56.82 

71.87 
55.40 

49.74 
56.26' 

E6i.iei 

48.70! 
E51.05! 

56.441 
61.35. 
65.111 
53.17 
61.79 


52.13 
51.32 
E55.44 

58.72 
50.61 
55.00 
54.78' 
E74.23 

51.89 
57.36 
58.48 
E50.99 
54.17 

57.05 
59.61 

56.81' 


12.80      7.56 


5.19i 

2.32!  -1.06 

1.38i 

.65: 


2.85 

4.03 

1.95[ 


1.94!  -  .71 
4.61:  1.20 
3.97;  1,28 
2.26]  -    .31 


-  .95 
-2.44 
-1.79 

-  .89 


7.17; 
6.87! 
9.15. 


9.50'      5.10 

9.42: 

5.64.     2.07 


3.68 

4,42'  1 

7,99  4 

5.76  2 

6.16'  2.00 


6.43,      1.86 
8.05!      3.82 


E48.53. 
48.65' 
68.70' 
56.26 


47.56 

54.97 

£53.13 

55,38 
56,39: 

E55.47I 
60.92, 
E67.53' 


9,09 
5,54 
5,70 

4.66 

7.77 
17.59 

6.85 

1.16 


4.381 
11.80' 
9.78| 
3.63 


3.66 
5.12 


10.99 
10.22 


58,69, 
55,32] 
47.48 


5.66  1.63 

3.74  .23 

5.76  1.52 

10,13  5,61 


10.00      4.81 


52.50 
46.92 
52.30: 
56.35 
52.50 
56.29 
57.52 
60.04 
64.56: 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


AAKAMSAS 
1961 


Tables 


ALUM  FORK 
ARKADELPHIA 
ASHDOWN 
BALO  KNOB 
BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  0  NO  1 

BEAVER  0AM 

BENTON 

BENTONVILLE 

BLAKELT  MOUNTAIN  DAM 

BLYTHEVILLE 
BOONEVILLE 
BRINRLEY 
CAMDEN  1 
CLARKSVILLE 

CONWAY 
CORNING 
CROSSETT  7  S 
CUMMINS  FARM 
OAROANELLE 

OE  OUEEN 
DES  ARC 
DEVILS  UNOB 
DIERKS 
DUMAS 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 
EUREKA  SPRIN6S 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FATETTEVILLE  EXP  STA 
FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

FOROYCE  6  W 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

GILBERT 

GRAVETTE 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HELENA 

HOPE  3  NE 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

JONESBORO 

KEISER 

KEO 

LEAD  HILL 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAGNOLIA  3  N 
MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MARIANNA  2  S 
MARKED  TREE 

MARSHALL 
MENA 

MONTICELLO  3  S 
MORRILTON 
MOUNT  IDA 

MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME  1  NNU 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
NARROWS  DAM 
NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NEWPORT 

NIHROO  0AM 

OKAY 

OZARK 

PARAGOULO  RADIO  KDRS 

PARIS 

PERRYVILLE 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 
PRESCOTT 
ROGERS 

ROHWER  2    NNE 
RUSSELLVILLE 

SAINT  CHARLES 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SI  LOAM  SPRINGS 
STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 

sua I AC 0 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

WALDRON 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

WARREN 
WHITE  ROCK 
WYNNE 


8-    5 
8-    5 


8-11 
8-29 


8-27 
8-    5 


Last  spring  minimum  of 


16°  or 
below 


8-    2 

8-10+ 


8-   5 
8-    2 

8-    5 


9-   5+ 
8-   i* 


7-28+ 
8-   6 


7-19 

8-30 


1-29 
1-28 
1-28 


' 12-29+ 
i     1-21 
I  12-20+ 

1-21 
1-21 
1-29 
1-29 

1-21 

1-25 
1-28 
1-29 
1-27- 
1-29  + 

1-29 

1-25 
1-21 


1-29 

1-21 

1-28+ 

1-21 

1-28 

1-29+ 
1-21 
1-21 
1-28 

1-21 

1-26+ 


1-30 
2-25 

1-30 


20°  or 
below 


1-29 
1-29 
1-30 

1-30 
1-29 


2-25 
1-29 


14 

2-10 

15 

2-  4 

U 

2-25 

13 

1-31 

15 

2-  4 

1* 

1-30 

16 

2-  4 

14 

1-30 

16 

2-  4 

13 

2-  4 

15 

2-  4 

11 

1-30 

16 

1-30 

15 

2-  4 

15 

1-30 

15 

2-  4 

14 

2-19 

15 

2-  3 

15 

1-30 

24°  or 
below 


- 

- 

97 

8-  5 

95 

8-  5 

96 

8-10  + 

97 

8-  5 

87 

8-  4+ 

95 

8-  3 

94 

8-  5+ 

98 

8-11+ 

97 

8-  4 

97 

8-30+ 

99 

8-  6 

98 

8-  3 

96 

8-  5 

94 

9-  5 

98 

9-  4 

97 

8-  5  + 

97 

8-  5+ 

9f 

8-  5 

98 

8-11 

94 

8-  6+ 

99 

8-  5 

1-21 
1-28  + 


1-25 

1-29 
1-29 
1-28 
1-25 


1-21 
1-21 
1-30 
1-25 
1-29 


1-28 
1-30 
1-29 


1-29 

1-30 


7-27 

7-29+ 

8-    2 


8-    2 
8-11  + 
8-    5 


1-30 
12-13- 

1-25 
12-13+ 
1-29 
1-21 
1-28 

1-21 
1-21 
1-25 
1-25 
1-28 

1-29 
1-25 
1-21 
1-29 
1-21 

1-30+ 
1-28  + 
1-25 
1-21 
1-25 

1-25 
1-21 
1-21 
1-29 
1-25 

1-29 
1-21 


1-30 
1-28 

1-30 

2-  3 
2-  4 
2-  5 
1-31 
1-29 


2-25 
2-25 


1-30 
1-30 


2-10 
2-25 


1-30 
1-30 


2-  3 
2-  4 
2-26 


2-   4 

3-10 


28°  or 
below 


3-10 
2-10 


4-16 
4-18 
4-16 


3-10 
3-10 


32°  or 
below 


First  fall  minimum  of 


20 

3-10 

22 

3-10 

24 

2-10 

23 

2-  5 

22 

3-10 

3-10 
2-10 
3-18 


19    2-10 

21 

24 

20 


1-30 

1-30 
1-30 
1-25 
1-25 


NONE 
1-29 
2-  3 
1-29 
1-29 

1-30 
1-30 
1-29 
1-29 
1-25 

1-29 
1-29 
1-21 
1-30 
1-28 

1-29 


2-    9 
1-29 

1-30 


2-11 
1-31 
1-30 


2-   5 

1-30 
1-30 
2-   5 

1-30 
2-  4 
1-29 
1-29 


2-    4 

3-10 
3-10 
4-    1 

3-10 


2-  5 
3-10 
2-    5 


4-16 
3-10 
4-16 


4-16 

3-10 
4-18 
3-10 
3-10 
4-18 

3-10 
10 


4-17 
3-10 


2-10 
1-29 


1-29 
1-30 
2-    3 


2-   4 
2-   3 


3-  9 
2-19 
3-10 
2-11 
2-   4 

2-10 
2-10 
1-30 


32°  or 
below 


2- 

5 

2- 

4 

2- 

10 

2- 

4 

2- 

4 

3- 

10 

2- 

6 

2- 

5 

2- 

25 

2- 

6 

2- 

10 

2- 

6 

2- 

4 

2- 

4 

2- 

25 

2- 

5 

2- 

-  5 

2- 

-  4 

1- 

•29 

3- 

-10 

2 

-  5 

2-19 

3-10 


4-  1 
3-10 
2-11 
3-10 
3-10 

4-  1 
3-10 
3-11 
4-16 
4-13 

3-10 
3-10 
2-10 
2-19 
3-10 

3-10 
3-10 
2-  5 
2-    5 

3-10 

2-  5 
3-10 
3-10 
2-10 
3-10 


11-    7 
10-20 


10-20 
10-20 
10-27 

10-27 
10-20 
11-  7 
10-27 
10-26 

10-20 
10-16 
10-27 
10-27 
10-26 


28°  or 
below 


2-    4 

3-10 
2-19 


4-18 
5-   2 


2-26 

4-13 
2-25 

3-10 
4-16 


4-18 
5-  2 
3-10 


4-18 
4-16 
4-16 


5-  2 
4-17 
4-17 


4-18 
3-10 
4-    1 


11- 


10-27 

10-27 
10-15 
10-20 
10-20 


10-26 
10-15 
10-20 

10-15 
11 
10-27 
10-27 
11-    9 

10-26 
10-15 
10-27 
10-15 
10-27 

11-  9 
10-15 


11-  9 
11-  9 
11-  9 
10-27 
10-27 

10-26 

10-27 
10-26 
10-27 


10-26 
11-    9 


10-27 
10-27 


11- 
11- 


U- 
11- 


11-    9 

10-20 


11- 

10-20 

10-20 

10-26 
11- 


24°  or 
below 


10-27 
11-    9 


20°  or 
below 


12-12  20 
12-13  17 
12-13] 16 
12-13 
11-29 


4-16 

4-18 
4-16 
3-10 
2-25 
3-16 

2-25 

4-  1 
4-17 
3-10 
4-18 

3-10 
3-10 
3-24 

5-  2 
3-10 

3-10 
3-10 
2r25 


3-10 
4-16 
3-10 


10-15 
11-    3 

30! 10-20 

27I10 

30    l°-2° 

30  1 1- 
32111-   4 
32    10-15 

31  10-20 


11- 


32    10-27 
10-26 
11- 
11-    7 
10-27 


10-26 
10-15 


10-26 
10-26 


10-27 
10-27 


10-27 
11-    4 


11-    9 
10-27 


10-27 
10-27 

11-  3 
11-  6 
10-27 


11-29 
10-27 


11-    9 
10-27 


11-    9 
10-27 


11-29 
11-30 
11-    9 

11-  9 
12-13 

12-  9 


12-13 
12-12 
11-    9 

10-27 
11-    6 

11-  7 
12-12 
12-13 
11-30 
12-12 

12-12 
11-29 
11-  9 
11-  7 
12-12 

11-  9 
11-  9 
10-27 
U-  9 
11-29 


11-    9 

12-13 
12-12 
11-30 

12-13 
12-12 
12-13 
12-13 
12-12 

12-13 
12-13 
12-29 
12-13 
12-12 

12-12 
12-13 
12-12 
12-13 
12-13 

12-13 
11-29 
12-12 
12-12 


12-13 
12-12 
12-12 
11-    7 

11- 


16°  or 
below 


12-12 

11- 
11-29 


11' 
11-  9 
11 
10-27 
11- 


10-20 
11- 


10-27 
11-    4 


10-20 
10-27 


12-13 
12-29 
12-13 
12-13 
12-13 

12-13 

12-13 
12-12 
12-13 

NONE 
12-12 
NONE 
NONE 
12-13 

12-13 
12-13 
NONE 
NONE 
12-13 

12-13 
NONE 
12-12 
12-13 
NONE 

12-29 
12-12 
12-12 
12-12 


NONE 
12-12 
12-12 
11-  9 
12-12 


Number  of  days 
between  dales 


15  318 
334 
318 
317 

lOl 312 


11-    9    20 

12-121 12 
12-13| 20 
12-131 17 
12-13    16 


11- 
11-  7 
11-  9 
11-30 


12-13 
11-  9 
12-13 
12-12 
10-271 23 


12-13 
12-13 
12-13 
12-12 
12-13 

12-13 

11-30 


11 
12-12 

11-30 
12-13 
11-  9 


312 
290 
303 

312 
316 
312 
317 
311 

312 
312 
333 
317 
311 

316 
312 
296 
313 
317 

317 
283 
290 
290 


11-30  17 
11-  9!  20 
I2-I3I  15 


12-12 
12-12 
NONE 
NONE 
12-13 

12-13 
12-13 
NONE 
12-12 
12-29 

NONE 
12-13 
11-29 

NONE 


11-29 
12-12 
NONE 
12-13 
12-13 


278 
242 
277 

311 
271 
278 
299 
272 

278 
277 
298 
299 
272 

257 
312 

257 
278 


205 
242 
205 
187 


13;  - 
15! 333 


12-12 
12-12 
12-13 


11-  9 
11-29 
12-13 
12-13 


11-    9 

11-    9 
11-    9 
11-30 
11- 
10-27 

11-    9 
11-3 


12-13 
11-30 
11-29 


11-30 
12-13 
12-12 
11-    9 

12-12 
11-30 
12-29 
12-13 
12-13 


121  12-13 


194 
191 
194 

271 
230 
244 
272 
242 

231 
231 
272 
277 
244 

244 
272 

206 
272 

272 

193 
208 
252 


187 
171 
194 

231 
185 
242 
231 
191 

224 

220 
194 
244 
191 

202 
231 

186 
231 

194 
166 
185 
185 


205 
191 
180 
171 


311 
310 
316 

121 318 


I 

16! 12-13i 16| 312 

12-13;  Hi  316 

NONE 
12-13    13 
12-13    14 


17    12-13| 13 
12-13 
NONE 
NONE 
12-13 


20 


11-    7j  24 
I2-I3I  20 


12-13!  19 
12-I2I 16 


12-29 
12-13 
12-12 
11-30 
12-12J  20 

12-13| 19 
12-13  15 
12-13| 11 
12-12 
12-13|  20 


12-13| 19 

12-121 16 

121 24' 12-13] 19 

11-    9] 211 12-12^ 14 

11-    9    241I2-I2I 19 

24    11-   9   24|12-13J19 
25I12-I21    6112-121    6 

281 


-  ' 12-13| 16 


NONE 
12-13 
12-12 

NONE 
12-13 

NONE 
12-13 
12-13 
12-12 

NONE 

NONE 
12-12 

NONE 
12-121 14 
12-13114 


NONE 
12-12 
12-13 


317 


277 
277 
296 

263 
241 
259 
200 
277 

244 
194 


243 
197 
257 

230 
182 
231 
166 
231 

207 
180 


318 
312 

333 
316 
290 
299 
311 

312 
312 
312 
305 
316 

317 
311 
318 
316 
312 

317 
296 
312 


244 
271 
231 
231 

216 
241 
230 
207 
210 

264 
231 
272 
263 
231 


180 
201 
187 
231 
185 

200 
208 
166 
186 
205 

209 
191 
242 
220 
194 


191 
182 
244 
256 


257 
222 
200 
230 
191 

231 
231 

171 
244 

231 
239 
257 
185 
231 

231 
201 
219 
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TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Table  4 

ltxi:jj.ii 

X 

ARKANSAS 
1961 

Station 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

Inly 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Deo. 

Annual 

BLAKKLY  BODNTAIN  DAM 

EVAP 
DEP 

- 

B  1.62 

B  2.96 

B  4.33 

B  5.03 

B  5.24 

5.90 

B  5.47 

B  4.37 

3.53 

B  1.71 

B  1.14 

. 

WIND 

- 

936 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

821 

963 

1054 

_ 

HOPE  3  HE 

EVAP 

DEP 

WIND 

~ 

B  2.06 

-0.60 

1340 

B  3.94 
-0.44 

1473 

B  5.12 

-0.42 

1434 

B  5.93 

-0.48 

984 

B  5.89 
-1.21 

B  7.02 
-1.03 

6.11 

-1.52 

B  499 

3  4.63 

-1.34 

746 

B  3.97 

-0.71 

670 

2.08 

-0.59 

927 

- 

- 

HOUNTAIN  aOME  C  OF  ENG 

EVAP 
DEP 

- 

-_ 

; 

B  5.06 

B  6.06 

B  6.31 

7.37 

B  6.22 

5.20 

4.39 

- 

- 

- 

WIND 

- 

- 

- 

1643 

1129 

470 

508 

564 

1015 

1062 

- 

- 

_ 

lUKBOWS  DAM 

EVAP 
DEP 

- 

B  1.70 

B  3.76 

5.18 

B  5.32 

- 

5.35 

B  6.27 

B  5.29 

B  4.30 

B  3.00 

B  1.96 

- 

- 

WIND 

- 

1009 

1447 

1685 

1064 

626 

628 

434 

812 

578 

706 

981 

_ 

NIMROD  DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

- 

- 

B  2.49 
839 

B  3.77 
699 

B  4.38 

-1.58 

332 

B  4.41 

-2.75 

121 

B  4.47 

-3.40 

152 

3.92 

-3.26 

118 

B  3.14 

-2.38 

366 

1.85 

-2.39 

356 

B  1.15 

-1.35 

334 

B  0.99 
304 

- 

RUSSELLVILLE 

EVAP 

DEP 

WIND 

687 

B  2.05 

-0.09 

671 

B  3.27 

-0.59 

B  1153 

4.96 

-0.12 

B  980 

B  5.96 

-0.07 

B  800 

6.36 

-0.43 

429 

B  7.11 

-0.72 

313 

B  5.92 

-1.51 

386 

4.80 

-0.75 

557 

3.30 

-0.76 

460 

B  1.82 

-0.23 

587 

B  1.25 

-0.02 

721 

7744 

STOTTQAHT  9  ESE 

EVAP 

DEP 

WIND 

- 

B  1.70 

-0.06 

2036 

B  3.46 

+0.04 

2806 

5.10 

+0.35 

2721 

B  5.82 

-0.09 

1845 

6.03 

-1.07 

1238 

B  6.57 

-0.85 

1210 

1 

B  5.32 

-1.74 

425 

4.34 

-0.84 

938 

3.55 

-0.13 

647 

B  1.52 

-0.56 

1241 

B  1.27 

+0.05 

1694 

; 

Dataf  Irkansaslection?^''^'   ''^^*''^''    ^"    '^^''    ^'^^^^   ''^^^''   *°   ^'^^  "^^^^  ^"^  "^^   ^^^"^^   °f   Climatological 
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TOTAL  PRECIPITATION 


1961 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


1961 


164 


STATION  INDEX 


Station 


APPLETON 
ARK40ELPH1* 
ARKANSAS  CITY 

A5HD0WN 

ATHENS 

AUGUST* 

BALD  KNOB 

WATESVILLF    LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  NO 

REAVEB  0*M 

BEEBE 

BEECH  GROVE 

BEEOEVILLE 

pENTOfJ 
BFNTONVILLF 
BERRYVILLE    «    NW 
BIG    FORK 
BLACK   ROCK 

BLAKELV   MOUNTAIN   DAM 
BLUE   MOUNTAIN   0AM 
BLUFF   CITY   3    SW 
HLYTHEVILLF 
BOONEVILLE    6   NW 

BOONEVILLE    7    NE 
BOONEVlLLF    6   NNE 
BOONEVILLE 
nOTKINBURG    2    S 

R OUGHT ON 


County 


SCOTT 

.AWRENCE 
SALINE 


0300  HOWARD 

WOODRUFF 
0350  WHITE 
0*.59  INDEPENDENCE 


SALINE 
BENTON 
CARROLL 
POLK 
AWRENCE 

GARLAND 
YELL  , 
NEVADA 
MISSISSIPPI 

LOGAN 


BRANCH  *  NW 
BRANCH  3  SW 


nUROETTE 
CABOT  4  SW 
CALICO  ROCK 
CAMDEN  1 
CAMDEN  2 

CARLISLE  1  SW 
CARPENTER  DAM 
CLARFNOON 
CLARKSVILLE 

CLARKSVILLF  6  i 

CLINTON 
COMBS  3  SE 

COMPTON 

CONWAY 

CORNING 


DAMASCUS 
DANVlLLF 
DANVILLE  SCS 
DARDANELLE 
DE  OUFEN 

DERMOTT 
DE5  ARC 
DEVILS  KNOB 
OIFRKS 

DUMAS 

DUMAS 

FL  DORADO  FAA  AIRPORT 
e-iJRFKA  SPRINGS 
FVCNING  SHADE  1  NF 
TAYETTEVILLE  FAA  AP 

PAYETTEVILLE  EXP  STA 
FLIPPIN  FAA  AIRPORT 
FORDYCE  6  W 
FOREMAN 

forrest  city 

fort  smith  wb  airport 
fort  smith  watcr  plant 
fulton 
georgetown 

GILBERT 

GL^NWOOO 

fiRAVELLY 

CBAVETTE 

GREEN  FOREST  4  ESE 

GREENBRIER 

GREENWOOD 
GREERS  FERRY  DAM 
GURDON  3  E 
HAMBURG 

HAROY 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HEBER  SPRINGS  3  SW 

HECTOR 

HELENA 

HOPE  3  NE 

HOPPER 

HORATIO 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

HUNTSVILLF 

HUTTIG  DAM 
INDEX 

JASPER 

JFSSIEVILLE 

JONESBORO 

KEI5ER 

KEO 

KINGSLANO    3    S5E 

LAKE   CITY 

LAKE  MAUMELLE 

LAMAR  2    SW 
LANGLEY 
LEAD  HILL 

LEF  CREEK  GUARD  ST 
LEntA 


0B26  LOGAN 

LOGAN 
0630  LOGAN 

BUfiEN 

NEVADA 


FRANKLI 


0948 


145 


1582 


BAXTER 

MISSISSIPPI 
PULASKI 

IZARD 

OUACHITA 

OUACHITA 

LOMOKE 

GARLAND 

MONROE 

JOHNSON 

JOHNSON 


92  52 

93  29 
93  25 


93  5 
35  18  91  22 
35  IB   91  3A 


7  35  45 

36  25 

35  04 

36  09 

35  26 

34  3  3 

36  2  2 
36  26 
34  2  9 
36  07 

34  36 

35  06 
33  41 

35  56 

35  12 


Years  of 
record 


93  37 
93  58 

91  06 

93  11 
93  39 
93  09 
69  55 
93  59 


VAN  BUREN 
MADISON 

NEWTON 

1596  FAULKNER 
1632  CLAY 


POLK 
ASHLEY 
PULASKI 
I NCOLN 


FAULKNER 
VELL 
YELL 
YELL 

SEVIER 

CHICOT 
PRAIRIE 

JOHNSON 
HOWARD 
DESHA 

DESHA 

UNION 

CARROLL 

SHARP 

WASHINGTON 


35  09   93  55 
35  39   92  2 

33  52   93  20 

35  21 
35  16 

34  53 


93  01 
91  16 
93  28 
93  25 


DALLAS 
LITTLE  RIVER 
ST  FRANCIS 

SEBASTIAN 

CRAWFORD 
HEMPSTEAD 


BENTON 
CARROLL 

FAULKNER 

SEBASTIAN 
CLEBURNE 
CLARK 

ASHLEY 
SHARP 


91  56 

92  2 
91  35 


92  25 

93  2 
93  24 

93  09 

94  21 

91  2  , 
91  30 
93  2 


Opened 
or  closed 
dunng  yi 


BOONE 
BOONE 
CLEBURNE 
POPE 


UNION 

LITTLE  RIVER 
NEWTON 
GARLAND 
CRAIGHEAD 


3821  MISSISSIPPI 
3662  LONOKE 
3904  CLEVELAND 
3998  CRAIGHEAD 

,010  PULASKI 


JOHNSON 

PIKE 

SOONE 

CRAWFORD 

GRANT 


35  01 

5  20 
35  39 
33  37 
35  07 
35  59 


35  13 

35  31 

33  54 

33  14 

36  19 

36  1 
36  1 

35  28 

35  26 

34  32 

33  43 

34  2  2 

33  5 

34  31 

36  05 


94  15 

92  00 

93  06 
91  46 
91  29 

93  07 


33  ' 


35  50 

35  41 

34  36 

33  50 

35  49 

34  91 

35  2  6 


90 

90  05 
92  00 
92  16 
90  2' 

92  2 

93  25 

93  51 
92  55 

94  19 
92  35 


Refer 
to 

tables 


1  2  3 
1  2  3 
I  2  3 


Station 


LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

LURTON 

MADISON 

MAGNOLIA  3  N 

MAGNOLIA  5  N 
MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MARIANNA  2  S 
MARKED  TRFF 

MARSHALL 

MAUMEE 
MELBOURNE 

MONTICELLO  3  S 

MONTROSE 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

MORRILTON 

MOUNT  IDA 

MOUNT  MAGAZINE 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW  ?  ESE 
MULBERRY  6  NNE 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBST^ 
NASHVILLE  "^CS 
NATHAN  4  WNW 
NEWHOPE  3  E 
NEWPORT 


OSCEOLA  2  NNW 


PARAGOULD  RADIO  KDRS 


County 


PORTLAND 
PRESCOTT 
PRFSCOTT  SCS 
PYATT 
RATCLIFF  2  S 

RATCLIFF  5  NE 
RATCLIFF  5  NNW 
RATCLIFF 
RAVANA  1  NE 
REMMEL  0AM 

ROPFR<: 

ROHWFR  2  NNF 
RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
■;aINT  FRANCIS 

•;alem 

SEARCY 

SHFRIDAN  TOWER 
•:hIRLFV 
ciLOAM  SPRINGS 

<;PARKMAN 

STAMPS 

STAR  CITY  2  S 

STFVE 


WB  AIRPORT 


SUBIACO 
TAYLOR 
TEXARKAN 


WALDRON 

WALNUT  GROVE  2  NNE 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

WARREN 

WEST  FORK 


WHEELING 
WHITE  ROCK 
WHlTECLIFFS 


PULASKI 

PULASKI 

NEWTON 

ST  FRANCIS 

COLUMBIA 

COLUMBIA 


SEARCY 

SEARCY 

IZARD 

POLK 

DREW 

ASHLEY 

CALHOUN 

CONWAY 

MONTGOMER 

LOGAN 

BAXTER 


'IKE 

5112  HOWARD 
HOWARD 
5156  HOWARD 
5174 
5186  JACKSON 


PERRY 

BAXTER 

WASHINGTON 

MONTGOMERY 

HOWARD 


LOGAN 
LOGAN 
CROSS 
SCOTT 
NEWTON 


5694  PERRY 
5754  JEFFERSON 
5756  JEFFERSON 
5760  MONTGOMERY 
5620  RANDOLPH 


ASHLEY 
NEVADA 

EVADA 

ARION 
LOGAN 

IKLIN 


BENTON 
DESHA 
POPE 


ARKANSAS 
ARKANSAS 
LOGAN 
COLUMBIA 
IILLFR 


{  DRAINAGE  CODE:   1 
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33  57 

34  0  7 

34  14 

35  36 


SCOTT 

INDEPENDENCE 

LAWRENCE 

BRADLEY 

WASHINGTON 

FULTON 

FRANKLIN 

SEVIER 

YELL 

CROSS 


5  21 
35  22 
35  18 


93  13 
92  49 
91  32 


92  38 
92  39 
91  54 


91  29 

92  27 

92  44 

93  38 


92  23 
92  23 
92  05 
94  01 


93  56 
93  51 
93  52 

93  50 


93  10 
92  16 

94  24 


93  46 

90  35 
93  57 
93  15 

92  49 

92  01 

91  55 

93  54 

90  59 

91  30 
93  23 
93  23 

92  51 

93  53 

93 


Years  ol 
record 


Opened 
or  closed 
during  yr 


Refer 

to 
tables 


35 

39 

36 

11 

33 

55 

33 

22 

33 

5' 

34 

53 

34   ' 

1  |34  29 
1  34  26 
1  35  18 
4  33  06 
4    33    27 

34  5^. 

35  51 

36  08 
33  36 
35  55 


91  51 
93  19 
93    31 


g't   06 

91  21 
go    56 

92  04 
94    11 


36    19  91    52 

35    41  93   57 

33  46  94   04 

34  5  7  93 

35  14  90    47 


12  3 
1  2  3 
1    2    3 


12    3 

1    2    3   4C 


1    2    3 

2 
I    2    3 


1    2    3 
1    2    3 


REFERENCE  NOTES 
trttlt°lol^';l°ri:il'.i:  irtl'lll  I'l^lVrslteli   S«i:rLa?%o:.°"°^°^''  "^  -^"^-^  ^°  ^-^  ^'^^^  Cli.atolo.ist  at  weather  Bureau  Airport  station,  Bo,  1819, 
Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  'Y . .    precipitation  and  evaporation  In  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Evaporation  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  4. 

i'SSrloI!!  means  for  full-time  stations  (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name)  are  based  on  the  period 
1921-1950  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.   Long-term  means  lor  all  stations  except  lull-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Climatological  divisions,  outlined  on  the  maps  in  this  bulletin,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 

No  record 

+   Also  earlier  date  (dates)  or  months. 

*  Amount  included  In  following  measurement. 

y    Includes  total  for  previous  month.   V  in  annual  column  means  total  is  lor  a  two-year  oeriod 
//   Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

*  2r:ZllZ\Yl   lllllll'LlTeTVl^l   tll\'ll   a°SSllding'^"  ''"'    '""'^   =°'  "^"^^  ''°'""-'    ''°^^^"   ^"^  ^^*"-"  ^"^^"*-  ^"^^  *--  thermometers 
B   Adjusted  to  lull  month. 


Data  lor  recorder  stations  denoted  by  •X"  in  the  Refer  to  Tables  column  of  the  Station  Index  are  processed  for  special  purposes  and  rubllshed  In 
Z:il\T:il\lini°U'iT.l{y   "illflltll.  '''°^'       '"   recorder-only  stations  may  be  found  In  the  aLual  issue  of  ^■HltllyTrlllll.lT.orllll^'.'' 
deta?led°dai?rreco?"''''  °"=''°^=  "  "^"«^  ^^^"^  ^^  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.   See  monthly  Climatological  Data  for 

(These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 


Amounts  from  recording  gage. 

Precipitation  Data.  ) 

Trace,  an  amount  too  small  to  measure 


i?*?^°'t'T  <=°°«rning  the  history  of  changes  In  location,  elevations,  exposures,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 

?iml?^r  iJ?or™^tfof  ?,^r-  J^     """J""""  """^   "f  ?"ained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Irlnting  Ollice   Washington,  Scio?  4I  cej?s 

?5  cents  ^  ^""^^  ^'^"°"=  ""y   "^  f""""  i°  the  latest  Issue  of  Local  Climatological  Dafa  annuais,  obtained  as  lniica?ed  above  prlc 

hr^t^tk^''^''^"*?  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   checks  and  money  orders  should 
rintlng  5H?ce!'washing;on°25°Tc!      «^»"t—  -«  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Supe^inJenSent'o?  DocSmen?s! 


Subscription  Price 
be  made  paya 
Government  Pr 
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NEW  NAME 

DUUAS 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

OSCEOLA  2  NNW 

PYATT 

SPARKMAN 


CHANGES  IN  STATION  NAMES 

FORMER  NAME 

DUMAS  1  ESE 
MOUNTAIN  VIEW  1  E 
OSCEOLA 
PYATT  1  NNW 
SPARKMAN  4  E 


DATE 

February  2,  1961 
November  30,  1961 
January  1,  1961 
March  22,  1961 
April  7,  1961 


ASHDOWN 
CLINTON 
DUMAS 


EUREKA  SPRINGS 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

GREENBRIER 

HELENA 

HUTTIG  DAM 

JONESBORO 

LEAD  HILL 

MELBOURNE 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

OSCEOLA  2  NNW 

PARKIN  2  W 

PORTLAND 

PYATT 

SPARKMAN 


RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 

Equipment  moved  100  feet  E 
Rain  gage  moved  80  feet  SE 
Recording  rain  gage  moved  0.6  mile 

SE  from  Dumas  2  and  Installed  at 

this  location 
Equipment  moved  2  blocks  NW 
Recording  rain  gage  moved  from  roof 

to  ground  exposure 
Hygrothermometer  installed         , 
Rain  gage  moved  1/4  mile  W 
Equipment  moved  0.5  mile  SSE 
Standard  rain  gage  removed 
Equipment  moved  15  feet  E 
Equipment  moved  1  mile  NNW 
Rain  gage  moved  100  feet  N 
Rain  gage  moved  1  mile  ESE 
Rain  gage  moved  2  miles  N 
Rain  gage  moved  1/4  mile  NNE 
Equipment  moved  50  feet  N 
Recording  rain  gage  moved  1  1/2  mile  SSE 
Rain  gage  moved  4  miles  W 


August  1,  1961 
July  14,  1961 

February  2,  1961 

January  1,  1961 

August  24,  1961 
September  1,  1960 
January  1,  1961 
March  7,  1961 
May  1,  1961 
November  7,  1961 
June  13,  1961 
January  19,  1961 
November  30,  1961 
January  1,  1961 
January  17,  1961 
September  25,  1961 
March  22,  1961 
April  7,  1961 


At  Hygrothermometer  Installations:   this  temperature  equipment  was  installed  at  a  site  over  sod  on  the 
landing  area  as  near  as  possible  to  the  center  of  the  runway  complex  but  sufficiently  distant  from 
buildings  and  paved  areas  to  minimize  or  eliminate  unfavorable  effects 
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